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NUMERICAL TABLES OF CASES 



EEPORTED IN THE 



AMEEICAN DECISIONS, AMEEICAN REPORTS, 



AMERICAN STATE REPORTS. 



COMPILED AND VEKIPIED 



By GEORGE J. MARTIN. 

San Frandsco, 1894. 



As librarian of the Law Library in wliich the American State 
Reports are edited, one of my most important duties is the verifi- 
cation of the proofs of that series. To facilitate my own labors, 
and to aid the gentlemen with whom I am an humble co-worker, 
these tables have been prepared, and printed. 

The names of parties are freqUeiitly's'o misspelled as to throw 
them out of their proper place in an alphabetic arrangement. A 
case which is miscited or misplaced in a table of cases is practi- 
cally lost, except to those who make a business of verification. 
Furthermore, many of the reports, particularly the older ones, 
give blind citations, in which the number and page of the volume 
only are cited, without the names of parties. Cases so cited can 
be found in our series only through a numerical table, or by ex- 
amination of the original reports. My own experience has proven 
that even when the names of parties are correctly given the location 
in the American Series can be more readily ascertained through 
this numerical table than through the alphabetic table of cases 
arranged under the names of parties. If the experience of other 
workers in the series should be the same, this table may be of 
sufficient permanent value to justify the labor expended in its 

compilation. 

GEORGE J. MARTIN. 

611 Clat Street, San Francisco, June 20, 1891. 



NUMERICAL TABLE 

or 

CASES REPORTED 

IN THE 

AMERICAN DECISIONS AND AMERICAN REPORTS 



ALABAMA. 



Minor, 


AM. DEC. 


16-48. 


.12, 


25 


52- 53. 


.12, 


31 


71- 73. 


.12. 


32 


81- 84. 


.12, 


35 


93- 95. 


.12, 


37 


170-170. 


.12, 


46 


173-176. 


..12, 


47 


2SU-289. 


..12, 


49 


299-315. 


.12, 


61 


321-323. 


.12, 


54 


331-352. 


..12, 


56 


363-363. 


.12, 


60 


407-410. 


..12, 


61 


1 Stew. 


AM. DEO. 


11- 12. 


..18, 


33 


19- 20. 


-.18, 


34 


29- 29. 


..18, 


35 


51- 55. 


..18, 


36 


66- 67. 


..18, 


38 


201-218. 


..18, 


39 


229-230. 


..18, 


42 


244-245. 


..18, 


43 


262-263. 


..18, 


45 


318-320. 


..18, 


46 


320-345. 


..18, 


48 


354-374. 


..18, 


60 


475-476. 


..18, 


67 


490-493 


..18, 


68 


600-506. 


..18, 


70 


517-520. 


..18, 


73 


576-578. 


.18, 


76 


2 Stew. 


AM. DEO. 


21- 27. 


..19, 


33 


47- 64. 


..19, 


37 


111-115. 


..19, 


44 


13y-136. 


.19, 


46 


211-214. 


.19, 


49 


259-266. 


..20, 


33 


364-370. 


.20, 


40 


401-410. 


.20, 


49 


466-469. 


.20, 


66 


492-493. 


.20, 


68 



3 Stew, 
81- 33. 
60- 53. 

123-133. 

201-209. 

240-242. 

296-307. 

383-387. 

485-489. 

IS. &F. 

17- 19. 

24- 28. 

71- 82. 
187-191. 
249-252. 
472-478. 



AM. DEC. 

. 20, 60 
.20, 64 
.20, 66 

..20, 74 

,.20, 80 
.21, 632 

..2i, 638 
.21, 641 

AM. DEC. 

.21, 646 
. 21, 046 
..21,649 
..21, 657 
..23, 293 
..23,295 



2S.&F. AM. DEC. 

83- 90... 23, 299 
151-155. .23, 304 
199-218... 23, 307 



3S. &F. AM. DEC. 

49- 64. . 23, 319 
135-183. ..24, 716 
212-214... 24, 744 



48. &F. AM. DEC. 

72- 80... 24, 746 
222-223... 24, 750 
231-236... 24, 751 
237-251... 24, 753 
387-390... 24, 762 
441-446... 24, 763 



5S.&F. 

82- 90. 

91- 95. 
119-123.. 
150-158., 
264-275., 
363-396. , 



.24, 766 
. 24, 769 
, 24, 772 
.24, 774 
,26, 344 
.26,350 



1 Fort. 

33- 36. 
192-200. 
215-221. 
222-228. 
265-268. 
273-277. 
313-322. 
377-385. 
423-431. 
475-477. 

2 Fort. 
33- 37. 

148-155. 
177-182. 
199-200. 
280-286. 
296-307. 
376-385. 
480-483. 
530-533. 
650-560. 

3 Port. 

51- 68. 
115-125. 
221-223. 
389-392. 
401.^405. 
442-451. 
462-463. 

4 Fort. 

65- 72. 
170-177. 
323-226. 
283-296. 
874-389. 
467-480. 

5 Fort. 

54- 63. 

73- 76. 

94-102. 

236-242. 



. 26, 357 
. 26. 359 
.26, 365 
.26, 370 
.26, 379 
.27, 626 
.27, 628 
.27, 635 
.27,638 
.27,641 



..27, 643 
..27,645 
..27, 648 
,.27, 650 
..27, 651 
..27, 655 
..27, 659 
..27, 663 
..27, 665 
..27, 667 

AM. DEC. 

..29, 239 
. . 29, 249 
, . 29, 256 
..29,266 
.,29, 258 
. 29, 261 
..29,266 

AM. DEO. 

. , 29, 274 
..29, 277 
..29, 280 
..30, 626 
..30, 630 
..30, 638 

AM, DEC. 

..30, 549 
..30, 551 
..30, 552 
..30,6.57 



BFoTt.— Cont'd. 
245-250.., 30, 561 
279-317... 30, 564 
435-439... 30, 572 



6 Fort. AM. DEC. 
109-12q...3O, 574 
123-137... 30, 578 
166-184... 30, 584 
219-248... 3 1,677 
361-364... 31, 694 
432-446... 3 1,695 



7 Fort. AM. DEO. 
41- 46... 31, 704 



133-143. 
238-249. 



.31, 707 
.31,712 



454-462... 31, 715 
608-513... 31, 720 
529-536... 31, 722 



8 Fort. AM. DEC. 

9- 85 



165-168. 
263-269. 
297-302. 
449-452. 
461-466, 
497-500, 



.33, 267 
.33.281 
.33,289 
. 33, 291 
33, 293 
33, 294 
33, 297 



559-662... 33, 299 



9 Fort. 

104-111. 

131-136. 

151-156. 

174-176, 

201-206. 

236-251. 

336-345. 

390-397. 

4.S4-435. 

677-605. 



AM. DEO. 

.33, 300 
,,33, 304 
.33, 306 
,33, 309 
.33,310 
,33.313 
.33. 317 
,.33, 320 
,33, 324 
.33, 325 



1 Ala. AM. DEO. 



18- 21. 

23- 30. 

34, 37. 
129-132. 
197-198. 
219-221. 
241-245. 
296-296. 
359-366. 
449-451. 
496-501. 
527-530. 
612-622. 

2 Ala. 
43- 50. 
102-107. 
256-263. 
339-339. 
565-668. 
632-638. 
676-683. 
703-704. 
712-718. 



.34, 755 
.34, 757 
.84, 762 
.84,768 
.34, 771 
.34, 772 
.34,773 
.34,777 
.35, 33 
.35, 38 
.35, 39 
.35, 42 
.39, 44 



AM. DEO. 

..36, 398 
..36, 411 
. . 36, 416 
..36,420 
..36,421 
..36,423 
..36,427 
..36,431 
..36,432 



3 Ala. AM. DEa 



37- 39 
53- 57. 

104-106. 

137-144. 

281-282. 

312-313. 

316-318. 

392-398 

401-404. 

444-449. 

481-484. 

557-559. 

681-588. 

590-593. 

728-733. 

4 Ala. 

21- 40. 
180-183. 



.36,436 

.36,436 
. 36, 440 
..36, 441 

.37,689 

.37,691 
,.37,692 

.37,695 
,,37,698 

.37, 701 
,.37,705 
, 37, 707 
,.37, 714 
,.37, 718 

.37,721 

AM. DEO. 
.,37, 725 
,.37,739 



ALA. 
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6 



4 Ala.— ConCd. 
223-225... 37, 741 
279-282... 37, 742 
333-334 ..37,744 
374-383... 37, 745 
402-407... 3 7, 749 
534-539. ..37, 753 



543-554. 
592-598. 
643-6i7. 
700-709. 



..39, 301 
..39,307 
. . 39, 314 
..39, 317 



S Ala. AM. SEO. 
179-182... 39, 322 
229-232... 39, 323 



264^267. 
363-366. 
407-4liJ. 
430-432. 
467-470. 



.39, 326 
. 39, 327 
. 39, 330 
.39, 335 
.39, 33B 



9 Ala.— Coni'd 
169-172... 44, 435 



234-2J8. 
325-329. 
463-469. 



.44, 438 

. .44, 441 

.44, 444 



586-589... 39, 339 
604-607... 39, 342 
787-810... 39, 344 



6 Ala. AM. DEC. 

12- 15... 41, 33 

60- 63. . .41, 

63- 66. ..41, 

128-129... 41, 

141-143... 41, 

160-161... 41 



187-190.', 

204-211.', 

305-309. 

351-353. 

390-392. 

501-503. 

518-531. 

532-541 . 

639-646... 41 

690-694. ..41 

727-729. 

765-772. 

809-810. 



41, 
.41, 
.41, 

41, 
.41, 
.41, 
.41, 
.41, 



41, 
.41, 
.41, 



662-695. ..44, 448 
887-894. . .44, 463 
908-914... 44, 469 

10 Ala, AM. DEC. 
82- 92... 44, 472 
197-202... 44, 478 
231-235... 44, 481 
245-248... 44, 483 
260-264.,. 44. 485 
348-354. ;. 44, 488 
355-3G5. . .44, 491 
682-690... 44, 498 



751-754. 
755-772. 
961-966. 



.44, 503 
.44, 505 
.44,514 



15 Ala.— Cont'd. 
346-353... 50, 136 
.549-556... 60, 140 
558-562... 50, 143 
576-579... 50, 145 
587-595... 50, 147 
590-600... SO, 150 
619-623... 50, 154 



'696-700,. 
700-703., 
807-809. 

16 Ala. 
53- 62. 

73- 77 . 
177-180. 
211-213. 
214^221. 



:50, 156 
, . 50, 159 
. .50, 161 

AM. DEO. 

.50, 162 

..50, 168 

..50, 169 

50, 175 

50, 177 



11 Ala. AM. DEO, 

191-202, 
295-317. 
574-579. 
885-889 



.46, 211 
.46, 216 
.46, 228 
.46, 230 



7 Ala. 

142-152 
157-161, 



AM. DEO. 

..41, 86 
41, 92 



889-894. . .46, 232 
988-996... 46, 234 
1058-1066.46,238 

12 Ala. AM. DEC. 
71- 77... 46, 242 
124-128... 46, 246 
141-144... 46, 249 
199-202... 46, 251 
280-290.'.. 46, 253 
513-519... 46, 261 
520-531... 46, 264 
617-621... 46, 269 
630-637... 46, 272 
764-768... 46, 276 
772-777... 46, 278 
823-829... 46, 280 
840-842.., 46, 283 



333-334. . . 50, 181 
414^20... 50, 183 



448-454, 
501-509, 
689-693, 
714-717, 
785-791 , 

17 Ala. 

10- 13, 

55- 59. 
179-181. 
250-255. 
280-282, 

362-3(i9...5a, 176 
434-439 . . 52, 180 
557-565... 52, 185 
653-658. . 52, 190 
689-696 



..50, 186 
..50, 190 
..50, 197 
..50. 200 
..50, 203 

AM. DEO. 

52, 162 
52, 164 
52, 169 
52, 170 
52, 173 



20 Ala.— 
412-420 , 
548-557. 
578-587. 
629-650. 

21 Ala. 
56- 59. 
60- 66. 

106-112. 
179-194. 
437-444... 56, 252 
488-490... 56, 255 
501-504. -.56, 257 
504^534. ..56, 266 
705-714... 56, 283 

i22 Ala. AM. DEC. 

9- 15. . 58, 234 

39- 43.. .58, 250 

207-220... 58, 254 

365-369... 58, 260 



GonVd, 
.,56, 202 
..56, 206 
,,66, 223 
..66,227 

AM. DEO. 

..56,236 

..56,237 

.,56, 240 

66, 244 



26 Ala.- f^iVd. 
493-498... 62, 742 
547-552,. .62, 745 
728-729... 62, 747 
733-738... 62, 749 



27 Ala. 

62- 77. 
104^117. 
273-276. 
291-294. 
383-387. 
432-437... 62; 
45&-461...62 
480-483 
562-570 
603-67/ 



IM. DEC. 

, .62, 752 

..62,758 

.62, 765 

.62, 767 

.62, 768 

771 

773 

62, 776 

62, 778 

.62, 785 



396-406. 
529-534. 
621-624. 
659-666. 
760-771. 



58, 262 
..58,268 
. .58, 272 
..58,274 
..58,278 



235-242... 42, 588 
281-294. ..42, 592 
448-451... 42, 600 
519-525, , ,42, 602 
574-576... 42, 604 
652-658, . ,42, 605 
724-728... 42, 610 
800-806. ..42, 612 
906-922... 42, 617 

8 Ala, AM. DEC. 

73- 79,,, 42, 628 
194-202. ,.42, 634 



298-301. 
353-356, 
370-372, 
493-496, 



42, 640 
42, 643 
.42, 644 
42, 646 



590-601.,, 42, 649 
635-640... 42, 656 
713-725. . .42, 659 



767-772. 
920-930. 

9 Ala. 

99-102. 
137-144. 



.42, 666 
. .43, 669 

AM. DEC. 
,,44,429 
.,44, 431 



714-719, 
797-806. 

18 Ala. 

42- 45. 
50- 62. 



.52,194 
. 52, 199 
..52,203 

AM. DEC. 

52, 209 
52, 212 



13 Ala, AM. DEO. 

50- 56... 48, 41 
190-192... 48, 
198-201... 48, 
208-214,., 48, 
282-285,.. 48, 
490-514,,, 48, 
776-779,., 48, 
793-805,.. 48, 



14 Ala. 

23- 26. 

,S3- 48. 
169-172. 
194-198. 
249-263. 
350-354. 
476-486. 
546-551. 
648-651... 48, 118 
695-699... 48, 120 
753-764. ..48, 122 



AJI. DEC, 

,.,48, 82 
.48, 
...48, 

.48, 

48 

.48 

.48 

.48 



182-186... 52, 221 
2,54^256... 52, 224 
353-359... 52, 225 
479-488... 52, 230 



519-520. 
529-531 . 
561-565. 
659-663. 
716-719,, 



, 82, 232 
, 54, 168 
.54,170 
.54, 172 
54, 177 



23 Ala. AM. DEC. 
28- 39... 58, 282 

240-255... 68, 289 
346-360... 68, 296 
469-473... 58, 303 
548-558, ..68, 305 
659-664, ,.68, 310 
726-733... 58, 312 
762-764,.. 68, 315 
764-770... 68, 317 

24 Ala. AM. DEC. 
9- 20... 60, 442 

67- 71... 60, 450 
130-135... 60, 453 
189-194,., 60, 459 
235-237... 60. 461 
260-273... 60, 463 



798-801... 54, 179 
815-818... 54, 181 

19 Ala. AM. DEC. 

15- 17... 54, 184 
29- 32... 54, 186 
130-1 31... 54, 188 
319-321... 54, 190 
353-355... 54, 192 
430-437... 54, 194 
590-593... 54, 198 



1 6 Ala. AM. DEO. 

62- 66... 48, 129 
141-149... 60, 123 
225-232... 60, 127 
296-303... 50. 132 



596-604. 
647-648., 
656-659. 
680-682. 

20 Ala. 

65- 81. 
175-179. 
212-216. 
288-293. 
364-366. 



,.54,200 
.54, 203 
..54,207 
..54.209 

AM. DEO. 

..56, 182 
.,56, 190 
,,56, 193 
,,56, 196 
..56, 200 



295-309,. 
381-385,. 
433-436, . 
446-450, . 
489-495. , 
510-511., 
622-628. 



. 60, 469 
.60, 478 
. 60, 481 
. 60, 482 
.60,485 
. 60, 488 
.60, 489 



28 Ala. 

164-185. 
218-226. 
250-265. 
332-352. 
466-472. 
484-487. 
544-551 



AM. DEC. 

,.65, 334 
..65,341 
,.65,314 
..65, 349 
..65,362 
65, 364 
65, 366 



25 Ala. AM. DEC. 
79- 80. ..60, 494 

1,36-138... 60, 495 
139-151,., 60, 498 
161-176... 60. 505 
300-315... 60, 515 
320-327... 60, 521 
408-415... 60, 527 
445-449... 60, .530 
625-644... 60, 533 
694-704.., 60, 540 

26 Ala. AM. DEC. 
31- 44... 62, 711 

145-154... 62, 714 
189-204... 62, 718 
300-311... 62, 723 
417-426... 62, 728 
446-453,., 62, 732 
469-487... 62, 739 



606-611... 66, 369 
655-658... 65, 372 



704^711. 
711-719. 

29 Ala. 
62- 69. 
112-126. 
127-135. 
318-.320. 
327-330. 
330-332 



,.65,374 
,.65,380 

AM. DEO. 

.:65, 383 
..65,387 
..65, 394 
..65,401 
..65, 403 
..65,405 



423-433... 65, 407 
457-464... 65, 413 
510-.528,..68, 89 
684-695... 68, 101 

30 Ala. AM. DEC. 
24- 28... 68, 108 
49- 51... 68, 111 
54^ 57... 68, 113 
135-139... 68, 115 
311-316... 68, 117 
318-329... 68, 120 
376-382;.. 68, 126 
396-400. ..68, 131 
482-501... 68, 134 



540-542., 
608-613., 
647-650. 



.68, 143 
.68, 145 
.68, 148 



3 1 Ala. AM. SEO. 
59- 75... 68, 150 
108-115... 68, 159 
230-233... 68, 164 
266-270... 68, 167 
323-329... 70, 494 
412-422... 70, 499 
469-478... 70, 505 
612-625.. .70, 511 
667-677... 70, 516 



32 Ala. 


AM. DEO. 


30- 40. 


..70, 52S 


75- 96. 


..70,529 


353-362. 


..70,540. 


363-368. 


..70, 544 


430-433. 


..70, ,548 


433-437, 


..70,549 


617-625, 


..70,552 



AMEEICAil DECISIONS AND BEPORTS. 



ALA. 



33 Ala. 

57- 65. 
116-137. 
21U-214. 
249-255. 
291-301. 
380-389. 
431-439. 
49i-497. 
534-554. 
578-601. 



AM. DEO. 

..70, 556 
..70,562 
..70, 570 
..70,586 
..70,590 
..73,422 
..73,426 
..73,429 
..73, 431 
..73,439 



34 Ala, 


AM. DEO. 


147-150. 


..73, 


448 


169-175. 


..73, 


450 


198-200. 


..73, 


453 


393-399 


..73, 


457 


430-437 


..73, 


461 


500-5n.T 


..73 


467 


544-555 


..73 


470 


694:-711 


..73, 


474 


35 Ala. 


AM. 


DEO. 


144^164, 


..73 


484 


312-315. 


..73 


491 


503-520 


..76 


297 


570-574. 


..76 


307 


668-679. 


..76 


309 


725-727. 


..76 


315 



36'Ala. 

9- 13. 
73- 78. 
109-120. 
340-345. 
504-514. 
546-551 . 
551-555. 
627-636. 
652-654. 
695-697. 



.76, 316 
.76, 318 
.76, 320 
.76, 325 
.76, 328 
.76, 332 
.76, 335 
.76, 338 
.76, 343 
.76, 344 



37 Ala. AM. DEO. 



60- 62. 


..76 


346 


74- 77. 


..76 


347 


98-102. 


..76 


348 


247-258. 


..79 


49 


289-296. 


..79 


58 


362-366. 


..79, 


62 


496-499. 


..79 


67 


505-513. 


..79, 


69 


536-542. 


..79, 


73 


638-642. 


..79, 


76 


38 Ala. 


AM. DEC. 


21- 26. 


..79, 


79 


89-106. 


..79, 


82 


279-292. 


.81, 


49 


359-363. 


.81, 


56 


527-534. 


.82, 


724 


566-569. 


.82, 


729 


593-599. 


.82, 


731 


703-706. 


.82, 


736 


39 Ala. 


AM. DEO. 


45- 64. 


.84, 


770 


164-172. 


.84, 


777 


247-254. 


.84, 


782 


353-357. 


.84, 


788 


551-554. 


.87, 


49 


698-701. 


.88, 


749 



40 Ala. 

32- 38 
15.5-159 
184^189. 
253-259. 
334-344. 
451-470. 
553-557. 
596-598. 
680-684. 

41 Ala. 

26- 50. 
103-113. 
344-348. 
486-504. 
541-548. 
649-667. 

42 Ala. 
32- 38. 

125-130. 
145-146. 
168-171. 
171-178. 
212-217. 
255-262. 
322-326. 
356-364. 
548-559. 
601-616. 



AM. DEO. 

..88, 752 
..88, 757 
..88, 761 
..88,766 
..91,477 
..91,484 
..91,492 
..91, 494 
..91,496 

AM. DEO. 

..91, 498 
..91,508 
..91,516 
..94,607 
..94, 614 
..94,616 

AM. DEO. 

..94, 630 
..94, 633 
..94, 634 
..94, 635 
. .94, 6.37 
..94, 642 
..94, 646 
..94, 651 
..94, 654 
..94, 665 
. .94, 671 



43 Ala. AM. DEO. 
204-217... 94, 678 
316-319... 94, 684 
360-364... 94, 686 
364-372... 94, 689 
385-389... 94, 694 
434-455... 94, 696 
488-506... 94, 703 

44 Ala. AM. SEP. 



48- 81... 
101-104... 
124-131... 
134-140 .. 
171-177... 
209-213. . . 
454-468... 
468-478... 
616-626. . . 



4,106 
4, 118 
121 
124 
128 
132 
135 
140 



4,147 



45 Ala. AM. SEP. 
30- 32... 6, 689 



43- 46. 

89-102. 
103-120. 
378-398. 
587-594. 
621-656. 
696-742. 



6,691 
6, 693 
6, 698 
6, 703 
6,707 
6,710 
6,722 



46 Ala. AM. BEF. 

11- 15... 7,581 



53- 61 . . 

63- 69. . 

89- 92. . 

381-384.. 



7, 583 
7,586 
7, 592 
7,593 



47 Ala. AM. BEP. 
163-167 ..11, 768 
603-609... 11, 771 



48 Ala, AM. HEP. 



115-122. 
161-164. 
195-199. 
665-669... 17, 
684-698. ..17, 



..17, 

..17, 

.17, 



49 Ala. 

30- 34. 
219-222. 
242-253. 
260-261. 
362-369. 
465-468. 
468-477. 

50 Ala. 

113-117, 
149-153. 
427-429. 

51 Ala. 
139-149. 
305-309. 
402-405. 

52 Ala. 

87- 94. 
165-166. 
231-238. 
308-313. 
606-624. 



AM. KEP. 

..20,269 
..20,272 
. .20, 275 
..20, 282 
..20, 283 
.20, 286 
. .20, 288 

AM. EEP. 

..20,290 
..20, 292 
..20,297 

AM. EEP. 

..23,545 
..23,552 
..23,555 

AM. EEP. 

..23, 559 
..23, 565 
..23, 567 
..23,575 
.23,578 



53 Ala. AM. EEP. 



83- 88. 

89-103. 
132-134. 
205-208. 
208-211 . 
389-398. 
398-400. 
402-411. 
411-417. 
467-472. 
481-486. 
495-499. 
523-527. 
519-522. 
527-530. 



.25,595 
.25, 598 
.25, 605 
.25, 607 
.25, 609 
.25, 611 
.25, 625 
.25, 627 
.25, 634 
.25, 639 
.25, 643 
.25, 646 
.25, 650 
.25, 652 
.25, 656 



54 Ala. AM. EEP. 



115-116. 
127-131. 
131-138. 
l.") 0-155. 
277-277. 
309-317. 
363-363. 
393-402. 
414-419. 
378-389. 
510-519. 
639-644. 
644^646. 

55 Ala. 
123-125. 
129-132. 
187-195. 
282-304. 
305-311. 
387-408. 
413-428. 



..25, 660 
..25, 662 
..25, 663 
..25, 671 
..25,678 
..25, 679 
..25, 684 
..25, 688 
..25, 703 
..25,711 
..25,718 
..25,730 
..25,734 

AM. EEP. 

..28, 693 
..28, 095 
..28, 698 
..28, 704 
..28,723 
..28,729 
..28,740 



56 Ala. AM. BEF. 

19- 24. 



166-172, 

99-117. 

246-254, 



..28,751 
..28,754 
..28, 758 

8,771 



566-576... 28, 776 



57 Ala. 


AM. EEP. 


40- 43. 


;.29, 707 


43- 46. 


..29,710 


61- 72. 


..29, 712 


175-178. 


..29, 719 


379-387. 


..29,722 



58 Ala. 
62- 66. 

153-164. 
190-197. 
238-241 . 
303-310. 
.376-379. 
406-414. 
425-438. 
476-489. 
502-523. 

59 Ala. 
1- 19. 

164^172. 
392-399. 
441-446. 
581-586. 



AM. BEP. 
..29, 727 
..29, 729 
..29,739 
. .29, 745 
..29, 748 
..29, 754 
..29, 757 
..29, 762 
..29, 770 
. .29, 779 



.31, 1 

.31, 13 

.31, 15 

.31, 20 

.31, 23 



60 Ala. AM. EEP. 

10- 17... 31, 28 

39- 42... 31, 31 

89- 93... 31, 34 

281-2S5...31, 38 

313-316... 31, 42 

486-4!l6...31 



582-605...31, 52 

61 Ala. AM. BEP. 

158-163... 32, 1 

363-372... 32, 3 

554-559... 32, 8 

62 Ala. AM. EEP. 
3- 4... 34, 1 

141-1 45... 34, 2 

180-1 93... 34, 4 

284r-296...34, 15 

334-336... 34, 22 

340-347... 34, 24 

464-471... 34, 30 

529-537... 34, 35 



63 Ala. AM. BEP. 

49- 52... 35, 1 

52- 55... 35, 4 

135-137... 3 5, 8 

143-147... 35, 9 

219-224... 35, 13 

243-2.50... 35, 17 

307-327... 3 5, 20 

356-361... 35, 40 

419-431... 3 5, 45 

494-499... 35, 54 

547-556... 3 5, 57 



64 Ala. AM, BKP. 
1-34... 38, 1 
277-281... 38, 6 
299-311... 38, 8 
410-438... 38, 13 
438-463... 38, 15 



65 Ala, AM. EEP. 
343-358... 39, 1 
417-430... 39, 5 
479-486... 39, 14 
610-617... 89, 17 

66 Ala, AM. BEP. 
20- 22... 41, 742 
40- 47... 41, 744 

167-174... 41, 749 
402-405.;. 41, 752 
559-565... 41, 756 



67 Ala. 


AM. BEF. 


26- 33. 
55-' 67. 
90- 92. 


..42, 90 
..42, 95 
..42, 99 



106-109... 42, 101 
139-142... 42, 104 
229-234... 42, 107 
5H0-588...42, 112 
588-594... 42, 118 



68 Ala. 
58- 65. 
66- 71 . 

267-280. 
280-287. 

69 Ala. 
25- 31. 

106-110 
111-120. 
231-233. 
242-247. 
373-379. 
403-409. 
549-555. 
555-568. 
572-575. 



AM. EEP. 

..44, 128 
..44, 134 
..44, 138 
..44,147 



AM. BEP. 

. . 44, 501 
. . 44, 505 
..44,509 
..44,513 
..44,515 
..44,519 
..44,522 
..44,526 
..44, 528 
..44,539 



70 Ala. AM. BEF. 

8- 10.. .45, 67 

13- 15... 45, 70 

23- 26... 45, 72 

75- 85... 45, 75 

174-183... 45, 82 

361-365... 45, 85 

484^492... 45, 88 

607-626... 45, 93 



71 Ala. 

117-122. 
145-151 . 
215-2-20. 
248-258. 
299-307. 
319-322 . 
429-436. 
436-451. 
481-487. 
499-509. 



..46, 303 
..46, 305 
..46, 309 
..46, 314 
..46, 318 
. 46, 323 
..46,326 
..46,332 
. .46, 342 
..46, 347 



ALA..-ABE. 



NUMERICAL TABLE OP GASES 



72 Ala. 


AM. EEP. 


78 Ala.- 


Voiit'd. 


4 Ark. 


AM. DEO. 


112-119. . 


.47, 403 


511-517. 


.66, 52 


10- 18. 


.37, 757 


254-259. 


.47, 405 


576-587. 


.56, 59 


44- 55.. 


.37,761 


262-272. 


.47, 408 






70- 87. 


.37, 769 


277-285. 


.47, 412 


79 Ala. 


AM. EBP. 


110-124. 


.37, 773 


332-336. 


.47, 418 


112-118. 


.68,580 


161-166. 


.37, 777 


411-422. 


.47, 422 


148-155. 


.58,585 


220-225.. 


.38, 83 






201-208. 


.58,590 


236-289. 


.38, 37 


73 Ala. 


AM. EEP. 


877-381. 


.58, 593 


467-473. 


.38, 39 


175-182. 


.49, 43 


423-427. 


.58,596 


60G-509. 


.38, 42 


200-202. 


.49, 48 


452-463. 


.58, 601 


523-525. 


.38, 45 


295-299. 


.49, 51 


465-475. 


.58,615 


537-545. 


.38, 46 


396-406. 


.49, 54 


550-563. 


.58,620 






486-490. 


.49, 59 


569-576. 


.58,623 


5 Ark. 


AM. DEO. 


503-516. 
517-523. 


.49, 63 
.49, 71 


80 Ala. 


AM. EEP. 


41- 48. 
72- 78. 


.39, 359 
.39, 363 


74 Ala. 


AM. KEPa 


78- 89. 


.60, 85 


135-140. 


.39, 368 






159-164. 


.60, 92 


200-204. 


.39, 373 


85- 90. 


.49,800 


190-191. 


.60, 98 


270-283. 


.39, 376 


90- 99. 


.49, 804 


273-281. 


.60, 99 


377-383. 


.41, 96 


99-107. 


. 49, 809 


451-458. 


.60, 107 


395-398. 


.41,100 


232-238. 


.49, 813 


467-476. 


.60, 112 


431-432. 


.41, 102 


317-322. 


.49, 816 


489-497. 


.60, 112 


506-509. 


.41, 103 


449-452. 


.49, 819 


50.5-512. 


.60, 119 


536-551. 


.41, 105 






547-555. 


.60, 124 


595-608. 


.41, 109 


75 Ala, 


AM. EEP. 


579-583, 


..60, 130 






21- 23. 

91- 96 

121-129. 


.51,422 
.51,424 
.51, 429 


81 Ala. 


AM. EEP. 


6 Ark. 
9- 14. 


AM. DEC. 

.42, 676 


168-179. 


51, 435 


1- 11. 


.60, 133 


69- 71. 


.42, 680 


183-205. 


..51,446 


123-131. 


. 60, 140 


92-103. 


.42, 685 


394r-400. 


.51, 454 


153-155.. 


. 60, 142 


169-172. 


.42, 689 


510-516. 


.51, 463 


185-200. 


.60, 145 


182-185. 


.42, 690 


516-530. 


.51,475 


200-216. 


.60, 152 


241-246. 


.42, 693 


582-587. 


..61,479 


279-285. 


..60, 158 


276-277. 


.42, 695 


578-582. 


..51,483 


320-329. 


..60, 162 


317-370. 


.43, 696 


596-605. 


..61,489 


483-488. 


..60, 171 


381-385. 


.44, 519 






530-549. 


..60, 175 


412-416. 


.44, 521 


76 Ala. 


AM. EBP. 


577-613. 


..60,193 


451-451. 


.44, 524 


35- 42. 


..52,314 






531-532. 


..44,525 


183-188. 


..52,316 


82 Ala. 


AM. EEP. 






199-204. 


..62,319 


42-44. 


..60,731 


7 Ark. 


AM. DEO. 


222-229. 


..52,322 


85- 92. 


..60,733 


28- 34. 


. .44, 526 


251-264. 


..52,325 


158-163. 


..60,736 


59- 60. 


..44,530 


339-343. 


..52,332 


334-339. 


..60,738 


132-146. 


. .44, 531 


357-368. 


..52,334 


402-408. 


..60,743 


153-158. 


..44, 534 


388-394. 


..52,339 


452-456. 


..60,748 


197-201. 


. .44, 536 


441-450. 


..52,344 


581-591. 


..60,750 


201-203. 


. .44, 539 


492^99. 


..52,349 


512-519. 


..60, 756 


207-214. 


. .44, 540 


572-585. 


..52,353 


527-529. 


..60,761 


224-231. 


. .44, 546 






596-607. 


..60,769 


303-309. 


..46, 285 


77 Ala. 


AM. EEP. 






328-333. 


..46,291 


47- 53. 


..54, 43 






376-378. 


..46,292 


63- 66. 


..54, 46 


ABEANSAS. 


391-394. 


..46,293 


168-176. 


..54, 50 






394-397. 


..46,293 


190-194. 


..54, 55 


1 Ark. 


AM. DEO. 


4.52-457. 


..46, 295 


194-202. 


..54, 58 


31- 45. 


..31,727 


530-536. 


. .46, 298 


357-367. 


..54, 60 


99-107. 


..31,737 






422-427. 


..54, 65 


313-324. 


..33,338 


8 Ark, 


AM. DEO. 


429-437. 
448-461. 
541-544. 
591-594. 


..54, 69 
..54, 72 
..64, 78 
..64, 80 


570-596. 

2 Ark. 

73- 84. 


..33,346 

AM. DEO. 

..33, 368 


83-108. 

124r-131. 

213-219. 
3B6-368. 


. .46, 301 
. .46, 309 
..46, .311 

..47,727 


78 Ala. 


AM. EEP. 


131-132. 
229-259. 


..35, 52 
..35, 54 


380-385. 


..47,728 


31- 35. 
124-130. 


..56, 21 
..56, 24 


291-307. 


..35, 72 


9 Ark. 


AM. DEO. 


243-250. 


..56, 28 






20- 22. 


..47,730 


284^311. 


..56, 31 


3 Ark. 


AM. DEO. 


39-41. 


..47,731 


387-395. 


..56, 34 


18- 62 


..36,448 


112-118. 


..47,732 


425-430. 


..56, 40 


227-237 


..36,456 


122-128 


..47,735 


463-466. 


..56, 42 


409-415 


..36,458 


185-190. 


..47,739 


474-482 


..56, 45 


570-580 


..36, 460 


212-218 


. .47, 744 


189-493. 


..56, 49 


585-591 


..36, 468 


259-270 


..60, 209 



9 Arii.—Crtnt'd. 
354-358... 50, 218 
497-500... 50, 221 
533-535... 50, 224 
559-567... 60, 226 

10 Ark. AM. DEO. 
9- 17... 50, 233 

28- 37... 50, 238 
211-228... 60, 242 
279-283... 52, '--,35 
398-404... 62, 239 
423-428... 52, 244 
.516-527... 63, 248 

1 1 Ark. AM. DEC. 

23- 28... 52, 258 
21-2-236... 53, 262 
411-425... 52, 274 
475-479... 52, 282 
504-512... 54, 212 
519-572... 54, 217 
658-661... 54, 243 
705-713... 54, 245 

12 Ark. AM. DEO. 
43- 49... 54, 250 
50- .60... 64, 253 

218-295... 54, 271 
622-622... 56, 287 
657-663... 56, 288 

13 Ark. AM. DEO. 

24- 28... 66, 294 
69- 71... 56, 296 
88- 95... 56, 298 

129-141... 56, 303 
198-213... 68, 321 
401-405... 58, 332 
503-506... 5 8, 336 
543-559... 58, 338 

14 Ark. AM. DEO. 
9- 17... 58, 363 

203-208... 5 8, 370 
286-297... 58, 374 
309-314... 60, 544 
396-399... 60, 549 
628-640... 60, 551 

15 Ark. AM. DEC. 
118-127... 60, 560 
235-245... 60, 568 
459-465... 63, 49 

16 Ark. AM. DEO. 
72- 82... 63, 54 

181-185... 63, 02 
377-384. ..63, 66 
506-510... 63, 72 

17 Ark. AM. DEO. 
106-112. . .65, 419 
189-198... 65, 425 
327-332... 65, 433 
428-434... 6 5, 437 
546-560... 6 5, 442 
561-567... 65, 452 



18 Ark. AM. DEC. 

123-142... 66, 458 
320-333... 68, 171 
414-420... 68, 182 
441-445... 68, 187 

19 Ark. AM. DEO. 

23- 38... 68, 190 
102-117... 68, 202 
21 4-220... 68, 214 
297-307... 70, 596 
420-423... 70, 603 
477-483... 70, 606 
623-630... 70, 610 

20 Ark. AM. DEC. 
190-194... 73, 494 
381-409... 73, 497 

21 Ark. AM. DEC. 
62- 69... 76, 351 
77- 80... 76, 358 

160-164... 76, 361 
268-272... 76, 363 
336-337... 76, 402 
370-375... 76, 403 
387-390... 76, 406 
592-602... 76, 409 

22 Ark. AM. DEC. 
72- 75... 76, 418 

118-125. 
217-220. 
400-408. 
499-516. 



.76,421 
.76,428 
.76,432 
.79, 88 



23 Ark. AM. DEO. 
163-165... 79, 102 
258-267... 79, 104 
327-328... 79, 109 
356-362... 79, 111 
590-592... 79, 114 
622-629... 7 9, 116 

24 Ark. AM. DEC. 
14- 15. ..81, 59 
44- 50... 81, 60 

161-176... 87, 52 
216-221... '88, 769 
337-3 13... 88, 773 
496-50:)... 88, 780 
511-519... 91, 519 
586-590... 9 1,523 



25 Ark. 

67- 78. 
120-123. 
209-212 . 
238-241. 
315-317. 
327-330. 
350-352. 
365-375. 
490-195. 



AM. DEO. 

..91,529 
..91,538 
..94,717 
..M, 719 
..99, 214 
..99, 223 
..99, 226 
..99, 228 
..99,233 



25 Ark. AM. EEP. 
120-123... 4, 23 
315-317... 4, 26 



9 



AMEEICAN DECISIONS AND KEPOKTS. 



AEK-CAL. 



26 Ark. 

3- 8. 
74r- 93. 
231-237. 
2110-276. 
270-279. 
:li)8-404. 
586-598. 

27 Ark. 
26- .S3. 

137-147. 
229-233. 

28 Ark. 
99-101. 

29 Aik. 
31- 46. 

579-590. 



. 7, 595 

. 7, 600 

.. 7, 607 

.. 7. Oil 

. . 7, B20 

,. 7,623 

. . 7, 628 

AM. KEP. 

..11, 777 
..11,783 
..11,784 

AM. KEP. 

..18,538 

AM. EEP. 

..21,154 
..21,165 



30 Ark. AM. KEP. 
5G- 60... 21, 170 

31 Ark. AM. SEP. 
50- 54...25, !547 

108-113... 25, 549 
203-207... 25, 553 
455-462... 25, 556 
494-510... 25, 564 
518-528... 25, 576 
597-609... 25, 584 
626-629... 25, 592 

32 Ark. AM. KEP. 
.S93-399...29, 1 
742-753... 29, 3 



33 Ark. 


AM. KEP. 


156-161. 


..34, 


39 


350-376. 


..34, 


44 


545-549. 


..34, 


49 


557-560. 


..34, 


52 


«16-824. 


..34, 


55 


34 Ark. 


AM. KEP. 


105-110. 


..36, 


1 


158-160. 


..36, 


5 


184^188. 


..36, 


6 


275-283. 


..36, 


8 


541-346. 


..36, 


13 


448-450. 


..36, 


15 


511-520. 


..36, 


17 


553-559. 


..36, 


21 


35 Ark. 


AM. BEP. 


17- 24. 


.37, 


1 


69- 74. 


.37, 


6 


li 6-155. 


.37, 


9 


190-198. 


.37, 


11 



198-205. 
331-345. 
402-412. 
438-444. 
517-536. 

36 Ark. 

36- 38. 

58- 64. 

67- 69. 
145-150. 
155-162. 
293-297. 
400-446. 



..37, 22 

..37, 27 

..37, 37 

..37, 44 

..37, 48 



37 Ark. 

445-448. 
519-528. 

38 Ark. 

278-283. 
564-567. 
605-614. 

39 Ark. 

17- 42. 
325-337. 
358-357 . 
4I13-4U. 
463-482. 

40 Ark. 

28- 33. 
117-124. 
298-327. 
482-488. 



AM. EEP. 

..40, 103 
..40, 105 

AM. KEP. 

..42, 1 
..42, 3 
..42, 5 

AM. KEP. 

. .43, 264 
..43,270 
..43, 275 
..43. 277 
.43,280 

AM. EEP. 

..48, 1 

..48, 5 

..48, 10 

..48, 17 



41 Ark. AM. EEP. 
45- 53. . .48, 19 

242-249... 48, 38 
295-301... 48, 41 
410-414. . .48, 43 
526-532... 48, 46 

42 Ark. AM. KEP. 



46- 54... 48, 
131-140... 48, 
236-243...48, 
465-472... 48, 
473-484. . .48, 



AM. EEP. 




..38, 


22 


47 Ark. 


.38, 


24 


175-180. 


.38, 


29 


344-347. 


.38, 


30 


367-373. 


.38, 


34 


378-388. 


.38, 


39 


476-4SO. 


.38, 


40 


519-528. 



43 Ark. 

42- 62. 

77- 81. 
307-320. 
353-360. 
504-521 . 
529-535. 

44 Ark. 

42- 46. 
184-191. 
301-308. 
322-331 . 
349-300. 
423-429. 

45 Ark. 

67- 81. 
121-132. 
177-236. 
347-319. 
368-373. 
410-419. 

46 Ark. 

80- 87. 
167-181. 
207-210. 
210-216. 
222-229. 
275-285., 
296-302.. 



AM. KEP. 

..51, 550 
..51,560 
..51, 563 
..51,565 
..51,572 
..51, 584 

AM. EEP. 

..51,587 
..51,589 
..51,594 
..51, 598 
..51, 606 
..51, 614 



..55, 531 
..65,640 
..65,545 
..55, 555 
..55, 558 
..65, 56U 

AM. EEP. 

..55, 567 
..55, 571 
..55, 575 
..56,577 
..55, 580 
..55, 584 
..55,589 

AM. KEP. 

..58, 752 
..58, 756 
..68, 758 
..58, 763 
..58. 768 
..58, 7,5 



CAIIFOBNIA. 



1 Cal. 

42- 45. 

51- ,54. 
119-123. 
143-151. 
221-231. 
232-254. 
413-414. 
415-416. 
429-436. 
459-462. 

2 Cal. 

64^ 67. 

74- 79. 

99-100. 
107-114. 
138-143. 
145-149. 
159-160. 
243-244. 
251-256. 
310-312. 
326-340. 
387-408. 
409-412. 
413-413. 
463-470. 
485-488. 
489-493. 
571-574. 
590-593. 
597-598. 

3 Cal. 

59- 63 
69- 75. 

108-111. 

115-120. 

167-178. 

241-243. 

249-253. 

260-262. 

343-347. 

363-365. 

458-464. 



AM. DEC. 

..52,286 
..52, 288 
..52, 291 
..52, 295 
..52,303 
..52,312 
. . 54, 297 
..54, 299 
..54, 300 
..54, 305 

AM. DEO. 

.56,311 
.66,313 
.56,318 
.56, 319 
.56, 322 
.66, 326 
.56,329 
.66,331 
.66, 332 
.56, 337 
.56, 339 
.66, 342 
.56,348 
.56, 350 
.56, .352 
.56, 356 
.56,360 
.58,363 
.56,366 
.56,369 



.58, 383 
.68,385 
.58, 3F8 
.58, 389 
.58, 398 
.58,407 
.68, 408 
.58,411 
.58,412 
.58,414 
.58,415 



4 Cal, AM. DEO. 



5- 6. 

33- 34. 

37- 41. 

46- 62. 

62- 64. 

70- 80. 

94- 97. 
188-188. 
213-214. 
26H--273 . 
278-279. 
289-290. 
3.5.5-358. 
376-380. 

5 Cal. 

4.3- 44. 

44^ 46. 

49- 51 . 

58- 60. 

70- 70. 

73- 75. 

97-102. 
120-123. 
140-347. 



..60, 577 
..60,578 
..60, 579 
..60. 581 
..60,695 
..80, 597 
..60,599 
..80, 604 
..60, 605 
..60, 606 
..80,615 
..60, 616 
..60, 618 
..60, 620 

AM. DEC. 

..83, 76 
..63, 78 
..63, 80 
..83, 82 
..63, 84 
..83, 85 
..63, »7 
..63. 110 
,.63, 113 



5 Co,!.— Cont'd. 
160-161... 63, 116 
186-189... 63, 117 
244-245... 63, 121 



252-257.. 
260-262.. 



63, 



125 
128 



288-290... 63, 130 
326-326... 63, 132 



334-.S36.. 

360-365. 

418-418.. 

445-446.. 

480-482.. 

6 Cal. 

47- 53. 

71- 73. 

94- 96. 

99-101 . 
113-116. 
119-123. 
126-130. 
149-154. 
195-196. 
207-209. 
221-224. 
224-225. 
269-263. 
295-297. 
316-318. 
359-361 . 
376-380. 
419-422. 
462^71. 
506-509. 
528 531. 
548-559. 
577-579. 
590-599. 
617-621. 
621-625. 
632-636. 

7 Cal. 

105-110. 
118-121. 
148-150. 
171-175. 
215-242. 
261-264. 
292-294 . 
317-330. 
503-511 . 
535-542. 



63, 134 
,63, 135 
,83, 139 
,63, 140 
,63, 141 

AM. DEO. 

.68,475 
.65, 481 
.65, 489 
.65, 490 
.65,491 
.86,493 
.86, 496 
.65, 498 
.65, 501 
.65, 503 
.65, 506 
.65, 509 
.65, 511 
.65, 515 
.85, 517 
.86, 518 
.65, 519 
.65,521 
.86, 523 
.65, 525 
.65, 526 
.65, 628 
.65,534 
.86, 535 
.66, 543 
.65, 545 
.65, 547 



.68, 229 
.68, 231 
.68, 233 
.68, 235 
.68, 237 
.68, 257 
.68, 260 
.68, 262 
.68, 274 
.68, 280 



8 Cal. AM. DEC. 



21- 26. 

52- 58. 

62- 66. 

66- 74. 

77- 80. 
152-168. 
260-268. 
271-275. 
297-300 
327-336. 
400-411. 
443-445. 
461-409. 
469-499, 
514-617. 

9 Cal. 

1- 7. 
69- 64. 



..68, 237 
..88, 290 
..88, 300 
..68, .304 
..88, 310 
..68, 313 
..68, 318 
. 68, 322 
..68, 323 
..68, 32.3 
..68, 331 
..68, 338 
..88, 340 
..88, 34.i 
. 68, 300 

AM. DEO. 

..70, 617 
. . 70, 021 



9 CaA.— Onnl'd. 
81- 85... 70. 638 



137-142.. 
181-198,. 
204-207 . , 
251-259., 
305-421 . , 
584-588., 
662-6b3.. 



70, 642 
70, 643 
70, 647 
.70, 650 
. 70, 655 
.70, 676 
.70,678 



10 Cal. AM. DEC. 



9- 12. 
17- 18. 
22- 31, 
71- 83. 

110-120. 

212-215. 

239-246, 

249-258, 

317-333. 

380-386. 

404-410. 

623-526. 

547-554. 

11 Cal. 

49- 68. 
143-154. 
200-205 . 
238-249. 
281-298. 
343-350. 
393-405. 



. . 70, 689 
..70, 691 
.70, 692 
. , 70, 698 
..70, 703 
..70, 711 
. , 70, 714 
..70, 717 
..70,725 
. . 70, 740 
..70,742 
. . 70, 746 
. . 70, 748 

AM. DEC. 

. . 70, 754 
..70, 769 
..70, 774 
..70, 775 
,.70, 779 
,.70, 787 
, . 70, 791 



1 2 Cal. AM. DEC. 



76- 8,5. 

92- 99. 
128-134. 
168-171 . 
200-209. 
216-226. 
247-255. 
363-377. 
414-424. 
433-437. 
535-539. 
555-559. 

13 Cal. 

24- 28. 

62- 72. 
168-170. 
306-320. 
335-342. 
422-427. 
494-502. 
614-618. 
526-531 . 
626-634. 



.73,518 
73, 522 
. 73, 526 
.73, 529 
.73, 531 
.73, 533 
.73, 638 
.73,543 
. 73, 550 
.73, 555 
.73, 561 
.73, 562 



.73, 565 
.73, 569 
.73, 574 
.73,575 
.73,584 
.73, 589 
.73, 593 
, 73, 600 
.73, 603 
.73, 605 



14 Cal. AM. DEO. 



47- 53. 

76- 81. 
101-102. 
117-120. 
134-138. 
138-144. 
171-173. 
202-207. 
250-204. 
387-390. 
424-427. 
606-508. 
519-531 . 
612-634. 
067-682. 



.73, 610 
.73, 615 
.73, 631 
.73, 632 
.73, 634 
.73, 639 
.73, 615 
.73, 647 
.73,651 
.73, 656 
.73, 668 
.76, 440 
.76,444 
.76,4411 
.76, 469 



CAL, 
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10 



15Cal. AM. DEO. 



152-161., 
161-182., 
266-267. 
287-294. 
321-321: 
322-321. 
411-418. 
499-501. 
503-507. 

16 Cal. 

98-100. 
140-142. 
145-152. 
181-184. 
195-200. 
382-345. 
372-375. 
461-473. 
473-501. 
559-566. 

17 Cal. 

37- 44. 

87- 91. 
107-119. 
199-226. 
436-443. 
487-499. 
541-547. 

18 Cal. 

11- 30. 
152-155. 
225-228. 
265-275. 
378-382. 
465-478. 
527-535. 

19 Cal. 

6t- 77. 
109-113. 
140-143. 
210-219. 
278-291. 
291-292. 
397-410. 
539-550. 
623-626. 
626-628. 

30 Cal. 

56- 68. 

96-109. 
150-163. 
233-277. 
602-615. 
637-643. 



.76,468 
.76,472 
.76,480 
.76, 481 
.76, 489 
.76, 490 
.76,492 
.76,499 
.76, 500 

AM. EEC. 

..76, 505 
..76,507 
..76, 508 
..76,516 
..76,518 
..76,521 
..76,538 
..76,540 
..76, 551 
..76,561 

AM. DEO. 

..76,567 
..76,571 
..76,574 
..79,a23 
..79,139 
..79,142 
..79,147 

AM. DEO. 

..79,151 
..79, 162 
..79,174 
..79, 176 
..79,184 
..79,187 
..79,193 

AM. DEO. 

..79,196 
. . 79, 204 
..79,206 
..79,212 
..79, 215 
..79,218 
..79,219 
..81, 77 
..81, 90 
..81, 91 

AM. DEO. 

..81, 93 
..81, 96 
..81, 108 
..81,118 
..81, 132 
..81,137 



21 Cal. AM. DEC. 



24- 33. 
103-107. 
108-113. 
113-115. 
172-178. 
280-289. 
291-305. 
326-330. 
438-442. 
448-452. 
495-504. 
585-589. 
609-029. 



..81, 140 
..81, 146 
..81, 149 
..81, 151 
..81, 153 
..81, 157 
..82,738 
..82,747 
..82, 749 
..82, 751 
..82, 754 
..82, 758 
..82, 765 



22 Cal. 

51- 71 . 
187-190. 
224^230. 
231-239. 
336-343. 
373-379. 
430-433. 
457-463. 
534-537. 
563-566. 
667-669. 

23 Cal. 

179-180. 
185-193. 
198-208. 
226-227. 
257-259. 
331-335. 
359-362. 
393-401. 
495-501. 
514-519. 
540-554. 

24 Cal. 

98-104. 
157-167. 
182-190. 
241-245. 
322-329. 
367-373. 
403-411. 
4U-419. 
609-630. 

25 Cal. 

38- 48. 
122-147. 
214-225. 
291-293. 
367-384. 
504-511. 
538-515, 

26 Cal. 
23- 46, 
79- 88, 

316-328, 
479-514, 

27 Cal. 
11- 49. 
69- 80. 

228-238. 
255-258. 
3i2-329. 
329-337. 
425-432. 
433-438. 
507-515. 
611-613. 

28 Cal. 

37- 44. 
102-105. 
166-170. 
175-181. 
281-288. 
288-295. 
340-345. 
406-409. 
484^489. 
561-567. 
632-639. 



AM. DEO. 1 


..83, 


49 


..83, 


59 


..83, 


61 


..83, 


64 


..83, 


69 


..83, 


74 


..83, 


76 


..83, 


78 


..83, 


82 


..83, 


84 ■ 


..83, 


86 


AM. DEC. 1 


..83, 


87 


..83, 


89 


..83, 


96 


..83, 


111 


..83, 


112 • 


..83, 


114 


..83, 


118 


..83, 


123 


..88, 


130 


..83. 


132 


..83, 


135 


AM. DEO. 1 


..85, 


49 


..85, 


53 


..85, 


58 


..85, 


62 


..85, 


65 


..85, 


69 


..85, 


73 


..85, 


78 


..85, 


84 


AM. DEC. 1 


..85. 


94 


..85, 


103 


..85, 


125 


..85, 


132 


..85, 


133 


..85, 


145 


..85, 


151 


AM. 


DEO. 


..85 


157 


..85 


172 

1'7» 



..85,187 

AM. DEO. 

..85,211 
..85, 231 
..87, 66 
..87, 75 
..87, 76 
..87, 81 
..87, 87 
..87, 90 
..87, 95 
..87, 102 

AM. DEC. 

..87, 103 
..87, 107 
..87, 110 
..87,111 
..87,115 
..87,121 
..87, 128 
..87,130 
..87,135 
..87,139 
..87, 142 



29 Cal. 

19- 47.. 
147-150.. 
292-299., 
359-385. 
407-414., 
503-507.. 
567-575., 

30 Cal. 

127-135. 
202-206., 
229-236., 
253-280., 
290-301., 
402-403., 
455-458., 
539-545., 
586-596., 

31 Cal. 
17- 26., 
46- 66.. 

118-122., 

180-185., 

273-288., 

395-398. 

440-451., 

455-458. 

585-591. 

619-629. 

32 Cal, 
26- 36. 
93- 97. 

111-131. 
168-171. 
219-231. 
241-256. 
339-346. 
477-481. 
634-638. 
639-C54. 

33 Cal, 

11- 24. 

45- 55. 
183-202, 
220-230. 
425-447. 
515-521. 
525-529. 
557-608. 

34 Cal. 
36- 39. 

48- 60. 
63- 76. 

109-122. 
231-235. 
302-307 . 
346-352. 
365-390. 
391-432. 
601-608. 

35 Cal. 

49- 52. 
52- 84. 

118-121. 
195-199. 
264-268. 
274-282. 
302-310. 



AM. DEO. 1 


..87, 


146 


..87, 


164 


..87, 


170 


..89, 


49 


..89, 


57 


..89, 


61 


..89, 


64 


AM. DEO. 1 


..89, 


70 


..89, 


83 


..89, 


88 


..89, 


93 


..89, 


116 


..89, 


124 


..89, 


129 


..89, 


131 


..89, 


134 


AM. DEO. 1 


..89, 


141 


..89, 


147 


..89, 


164 


..89, 


167 


..89, 


172 


..89, 


193 


..89, 


195 


. .89, 


205 


..91, 


542 


..91, 


546 


AM. DEO. 1 


..91, 


554 


..91 


560 


..91 


566 


..91 


571 


..91 


573 


..91 


577 


..91 


589 


..91 


595 


..91 


598 


..91 


602 


AM. 


DEC. 


..91 


607 


..91 


617 


..91 


62:i 


..91 


637 


..91 


644 


..91 


653 



..91, 655 
..91,657 

AM. DEO. 

..91,670 
..91, 672 
..91, 681 
..91, 685 
.91, 692 
..91,695 
..91,698 
..94,722 
..94, 742 
..94,770 

AM. DEC. 

..95, 49 

..95, 76 

..95, 90 

..95, 93 

..95, 95 

..95, 98 
..95,102 



35 Cal.- 
365-372. 
392-398. 
416-424. 
470-476. 
558-576. 
576-601, 
634^646 

36 Cal. 

105-112, 
147-151. 
180-187. 
208-214. 
333-341. 
342-302. 
447-45,i 
455-462 
535-5-12. 
571-578. 
585-590, 

37 Cal. 
15- 33. 
96-100. 

113-121. 
121-154. 
328-337. 
349-354. 
400-409. 
424-432. 
543-609. 
630-633. 
634-639. 



■ConVd. 
..95,107 
..95,111 
..95, 11.5 
..95,125 
..95, 129 
..95,139 
..95, 152 

AM. DEO. 

..95, 162 
..95, 166 
..95, 170 
..95, 175 
..95, 181 
..95, 186 
..95, 191 
..95,199 
..95, 205 
..95, 209 
..95, 213 

AM. DEO. 

..99, 237 
..99, 248 
..99,251 
..99, 256 
..99, 271 
..99, 278 
..99, 282 
..99,290 
..99,300 
..99,338 
..99, 340 



38 Cal. AM. DEC. 



24r- 30. 

44.- 51. 

85- 89. 
111-119. 
138-140. 
145-151. 
230-234. 
300-321. 
335-340. 
340-356. 
372-383. 
383-385. 
385-393. 
426-428. 
514-522. 
.528-539. 
590-595. 
631-635. 
619-659. 

39 Cal, 
98-102. 

151-153. 
189-223. 
283-287. 
345-354. 
360-369. 
412-4S7. 
493-495. 
501-3U4. 
536-540. 
559-505. 

40 Cal. 

14- 19. 
111-116. 
198-220. 
240-245. 



..99, .344 
..99, 347 
..99,352 
..99,354 
..99, 358 
..99, 360 
..99,363 
..99,365 
..99,384 
..99, 399 
..99,404 
..99,413 
..99,415 
..99,421 
..99,423 
..99. 127 
..39,435 
..99,438 
..99,441 

AM. SEP. 

.. 2,427 

. . 2, 430 

. . 2, 432 

.. 2,449 

. . 2, 451 

.. 2,458 

. . 2. 462 

. . 2, 173 
2,476 

. . 2, 478 

. . 2, 479 

All. SEP. 

.. 6,695 
5,600 
8, 604 
6,017 



■10 Ca,\.— Cont'd. 
251-255... 6,621 
532-535... 6, 623 
547-572... 6, 624 
593-598... 6,639 

41 Cal. AM. EEP. 
85- 88... 10, 266 

138-143.. .10, 269 
211-220... 10, 272 
663-679... 10, 279 

42 Cal. AM. HEP. 
86-107... 10, 282 

165-169... 10, 296 
303-313... 10, 299 
578-590... 10, 303 

43 Cal. AM. SEP. 
43- 53... 13, 136 

331-340... 13, 143 
439-444... 13, 148 



44 Cal. 


AM. EEP. 


36- 43. 


..13,151 


173-177. 


..13,157 


187-193. 


..13,160 


320-323. 


..13, 165 


475-478. 


..13,167 


641-645. 


..13,169 


45 Cal. 


AM. EEP. 


152-154. 


..13,172 


293-294. 


..13,176 


306-316. 


.13,178 


365-379. 


..13,181 



40S-429...13, 190 
467-482... 13, 204 

46 Cal. AM. KEP. 
175-187... 13, 209 
346-355. ..13, 213 
58(^-564... 13, 217 
589-600... 13, 220 



47 Cal. 
313-121. 

48 Cal. 
36- 57. 

147-161. 
165-171. 
279-323. 
323-331. 

49 Cal. 

290-292. 

50 Cal. 
43- 57. 

S37-S39. 
388-411. 

51 Cal. 

15- 41. 

64- 73. 
101-108. 
243-254. 
345-351. 
620-624. 



AM. EEP. 

..17,401 



..17, 405 
..17, 418 
..17,422 
..17,425 
..17,436 

AM. REP. 

..19, 645 

AM. EEP. 

..19,047 
. . IS, 655 
..IS. 056 

m. EEP. 

..21,677 
..21, 697 
..21,703 
..21, 701 
..21, 713 
..21, 718 



n 



AMEBICAN DECISIONS AND BEPOETS. 



CAL.-CONN. 



62 Cal. 
53- 65.. 
385-309. , 
482-187. 
606-GU., 
611-616., 

53 Cal. 

284^287. 
466-469. 

54 Cal. 

51- .53. 
151-154 
156-161. 
442-152. 
339-314. 
509-518. 

55 Cal. 

72- 78. 
290-299. 
359-365. 
421-126. 
650-553. 
570-574. 

56 Cal. 

63- 69. 
131-133. 
307-316. 
388-;i9li. 
476-478. 
513-522. 
533-538. 

57 Cal. 

.^ 7. 

78- 80. 

83- 85. 
251-254. 
412-^14. 
520-525. 
601^612. 

58 Cal. 
126-133. 
190-193. 

218-225. 
229-2H1. 
431-435. 

59 Cal. 
6- 20. 

28- 33. 
119-129. 
151-168. 
243-259. 

60 Cal. 

2- 5. 

74- 78. 

883-387. 

467-481. 

681-594. 

61 Cal. 

92-100. 
164r-188. 
346-347. 
436-437. 
468-475. 



AM. EEP. 

..28, 629 
..28, 634 
.28, 639 
..28,642 
. .28, 647 

AM. KEP. 

..31, 59 
..31, 62 

AM. EEP. 

..35, 67 

..35, 69 

..35, 72 

..35, 77 

..35, 80 

..35, 83 

AM. KEP. 

..36, 30 

..36, 32 

..36, 40 

..36, 43 

..36, 47 

..36, 50 

AM. EEP. 

..38, 48 
..38, 52 
..38, 54 



.38 
.38 



59 
65 
.38, 67 
.38, 73 



AM. EEP. 

. .40, 107 
..40,110 
..40. 112 
..40,115 
..40,118 
. .40, 120 
. .40, 125 

AM. EEP. 

..41,251 
..41,257 
..41, 258 
..41, 265 
..41, 266 

AM. EEP. 

..43, 231 
..43,239 
. .43, 242 
. .43, 245 

..43,257 

AM. BEP. 

.44, 52 

..44, 55 

..44, 58 

.44, 61 

.44, 70 

AM. EEP. 

. .44, 542 
. .44, 549 
. .44, .553 
..44,554 
. .44, 555 



62 Cal. AM. EEP. 
120-12:i...45, 651 
125-139... 45, 654 
182-186... 45, 659 
618-622... 45, 663 



63 Cal. 
86- 93. 

I29-M3. 
355-307 . 
373-379. 
443-447. 
467-470. 
586-598. 
598-607 . 

64 Cal. 

14- 22. 

29- 32. 
134-150. 
157-l(i3. 
388-394. 

65 Cal. 
138-150. 
434-436. 
456-466. 
596-000. 

66 Cal. 
10- 15. 

123-129. 
138-155. 
191-193. 
368-369. 
42.S-431 . 
451-455 . 
492-506. 
509-512. 
579-593. 
597-602. 

67 Cal. 

13- 18. 
359-362. 
412-422. 
547-566. 

68 Cal. 

68- 72. 
133-111. 
22.5-231. 
294^306. 
466-4(3. 

69 Cal. 

32- 67. 
155-160. 
217-222. 
533-536. 
593-6(10. 
625-631 . 

70 Cal. 

169-184. 
380-390. 
40:!-412. 
417-423. 
632-635. 

71 Cal. 

159-162. 
163-169. 



AM. EEP. 

..49, 78 
..49, 83 
..49, 92 
..49, 94 
..49, 96 
..49, 98 
..49, 100 
..49, 107 

AM. EEP. 

..49, 679 
..49,684 
..49,686 
..49,700 
. .49, 705 

AM. EEP. 

..52, 295 
..52, 303 
..52,305 
-.62,310 

AM. EEP. 

..56, 73 
..66, 77 
..56, 80 
..56, 100 
..56, 101 
..56, 102 
..56, 106 
..56, 109 
..56,117 
..56, 119 
..56, 126 

AM. BEP. 

..56, 713 
..56. 713 
..66,716 
..56,726 

AM. EEP. 



.58, 

.58, 
.58, 
.58, 
.58, 



AM. EEP. 

..68,545 
..58, 556 
..68,553 
..68, 562 
..58, 568 
..58,574 

AM. EEP. 

..59,404 
..59,416 
..69,423 
..69, 428 
..59,432 

AM. BEP. 

..60, 527 
..60,529 



71 Oel.—Cnnt'd. 
197-203... 60, .534 
375-380... 60, 539 
481-487... 60, 543 



COLORADO. 

1 Colo. AM. DEC. 

73- 77... 91, 702 
161-164. ..91, 703 
163-171... 91, 706 
176-177... 91, 711 

1 Colo, AM. EEP. 

230-246... 9,136 
278-287... 9,156 



2 Colo. AM. BEP. 

320-323... 25, 752 
605-608... 25, 755 



3 Colo. AM. EEP. 

280-234... 25, 757 
392-S36...25, 760 

4 Colo. AM. KEP. 

25- 30... 34, 62 

65- 67... 34, 66 

90-94. ..34, 68 

138-142... 34, 72 

176-182... 34, 76 

223-235... 34, 80 

344-350... 34, 89 



5 Colo. AM. EEP. 

30- 36. . .40, 133 

71- 76... 40, 139 

185-192... 40, 142 

6 Colo. AM. BEP. 



1- 16.. 
102-106. . 
156-162.. 
452-464 . 
559-571., 



.45, 512 
.45, 520 
.46, 524 
.46, 526 
.45, 531 



7 Colo. 

13- 22. 

,58- 61. 
167-173. 
237-243. 
384-396. 
541-555. 

8 Colo. 

1-17. 

79- 87. 

175-179. 

320-332. 

499-517. 

9 Colo. 

11- 29. 
295-304, 
450-458. 
482-485. 



AM. EEP. 

..49, 339 
. .49, 344 
. .49, 347 
..49,351 
. .49, 358 
..49,366 

AM. EEP. 

. . 54, 537 
.•54,544 
..64,550 
..64, 653 
..54,558 



AM. EEP. 

, . 59, 1.S4 
.69,144 
. 59, 146 
.59,152 



CONNECTICUT. 



Kirby, 
3- 3., 

12- 13. 

22- 24. 
77- 87. 

155-157., 
195-11)8. 
254-256. 
293-295. 
399-4U1. 
407-421. 

1 Boot, 

48- 49. 

89- 90 
108-109. 
134^135. 
180-180. 
194r-195. 
202-203. 
233-234. 
246-248. 
248-249. 
253-253. 
291-293. 
318-318. 
335-343. 
362-364. 

2 Boot, 
1- 4. 

26- 27. 

90- 92. 
119-122. 
139-142. 
150-150. 
185-186. 
191-195. 
252-253. 
279-280. 
300-300. 
338-346. 
359-362. 
374-:)75. 
407-409. 
444-418. 
532-535. 

1 Day, 

23- 27. 
35- 88. 
93- 99. 

130-134. 
139-141 . 
142-148. 
148-130. 
156-168. 
180-182. 
250-258. 

2 Day, 

28- 51. 
142-150. 
201-2U5. 
205-210. 
218-224. 
338-358. 
381-3111. 
418-424. 
442-146. 
457-465. 
474^79. 
495-497. 
504-522. 



AM. DEO. 

.. 1, 8 

.. 1, 10 

.. 1, 11 

.. 1, 13 

. . 1, 17 

.. 1, 18 

. . 1, 20 

. . 1, 22 

.. 1, 24 

. . 1, 26 



. 1, 33 

. 1, 35 

. 1, 35 

. 1, 36 

. 1. 37 

. 1, 38 

. 1, 39 

. 1, 40 

. 1, 41 

. 1, 42 



AM. DEC. 



. . 1, 58 

.. 1, 60 

.. 1, 61 

.. 1, 62 

.. 1, 63 

.. 1, 65 

.. 1, 65 

.. 1, 66 

.. 1, 69 

.. 1, 70 

.. 1, 71 

.. 1, 72 

.. 1, 78 

.. 1, 80 

.. 1, 83 

.. 1, 86 

.. 1, 89 

AM. DEC. 

..a, 48 

..2, 50 

..2, 53 

..2, 57 

..2, 59 

..2, 61 

.. 2, 62 

..2, 63 

.. 2, 71 

..2, 73 

AM. DEO. 



.. 2, 

.. 2, 

.. 2, 

.. 2, 

.. 2, 

.. 2, 

.. 2, 105 

.. 2,109 

.. 2, 113 

.. 2,115 

.. 2, 119 

. . 2, 121 

.. 2,122 



3 Day, 
37- 58, 
74- 89. 

145-158. 
166-214. 
272-278. 
356-363. 
491-495, 

4 Day, 

30- 36. 

51- 57. 

57- 62. 

66- 79. 
146-175. 
179-189. 
228-234. 
244-231. 
257-264. 
265-274. 
284^298. 
395-403: 

5 Day, 

1- 21.- 
140-144. 
175-180. 
181-193. 
260-274. 
275-290. 
316-323. 
329-336; 
363-367. 
439-451. 
492-503; 

1 Conn. 
32- S5, 
40- 48, 
79- 93. 

103-147. 
244^252. 
354-365. 
367-375. 
382-385. 
487-493. 
525-558. 

2 Conn. 

69- 84. 
126-132. 
175-196. 
196-202. 
243-247. 
252-260. 
302-31)9. 
347-350. 



AM. DEC. 

. . 3, '255 

, . 3, 260 

. . 3,262 

. . 3, 265 

. . 3, 269 

.. 3, 273 

, . 3, 274 

AM. DEO. 

.. 4, 177 

. . 4, 179 

.. 4,182 

. . 4, 185 

.. 4,187 

.. 4, 204 

. . 4, 208 

.. 4, 211 

. . 4, 215 

. . 4, 218 

. . 4, 221 

. . 4, 225 

Am. DEO. 

. . 6, 123 

.. 5,130 

. . 5, 132 

. ; 5, 136 

.. 5,143 

.. 5,149 

.. 5,157 

. . 5, 162 

.. 5,166 

;. 5,167 

. . 5. 174 

AM. DEO. 

.. 6, 185 

. . 6, 200 

.. 6, 20& 

.. 6,216 

. . 6, 233 

. . 6, 241 

. . 6, 244 

.. 6, 250 

.. 7,235 

.. 7,237 

AM. DEC. 

. . 7, 240 

;. 7,251 

. . 7, 2,56 

. . 7, 264 

.. 7,268 

. . 7, 271 

. . 7, 274 

.. 7,277 



3 Conn. am. dec 



9- 15. 

31- c5. 

58- 62. 
125-129. 
132-135. 
135-141. 
171-185. 
185-190. 
214-227. 
253-266. 
299-304. 
323-347. 
438-445. 
463-467. 



. 8, 149 

. 8, 152 

. 8,154 

. 8, 157 

. 8, 160 

. 8,164 

. 8, 168 

. 8, 175 

. 8, 176 

. 8, 183 

. 8, 187 

. 8, 189 

. 8, 199 

. 8. 202 



CONN. 



NUMEEICAL TABLE OP CASES 



12 



1 Conn. AM. DEO. 
3- 17.. 

47- 49.. 

50- 54.. 

60- 64.. 
107-113.. 
lia-124.. 
158-163. 
106-172. 
172-179. 
182-190. 
203-209: 
209-227. 
259-266. 
276-288; 
336-339. 
376-379. 
380-387. 
408-418. 
428-436. 
450-455. 
495-517. 
517-526. 
535-540. 

5 Conn. 
71- 76. 
76- 80. 

106-113. 
149-154. 
175-181. 
262-265; 
291-304. 
4i2-450. 
451-461. 
475-480. 
528-531. 
550-555. 
560-574. 
574-584. 
595-600. 

6 Conn, am. dec. 
49- 54.. .16, 33 

111-116.. .16, 35 

223-230.;. 16, 46 

270-276... 16, 53 

293-305;.. 16, 58 

415-418... 16, 68 

464^471... 16, 70 

547-551... 16, 73 

559-566.. .16, 7fl 



.10, 


91 


.10. 


97 


.10, 


98 


.10, 


100 


.10, 


102 


.10, 


103 


.10, 


106 


..10, 


110 


..10, 


112 


..10, 


115 


..10, 


119 


..10, 


321 


..10, 


140 


..10, 


143 


..10, 


147 


..10, 


149 


..10, 


151 


:.io. 


156 


..10, 


162 


..10, 


166 


.10, 


169 


..10, 


179 


..10, 


186 


AM. DEC. 


..13, 


37 


..13, 


41 


..13, 


44 


..13, 


49 


..13 


52 


..13 


57 


..13 


60 


..13 


72 


..IS 


79 


..13 


90 


..13 


92 


..13 


94 


..13 


100 


..13 


109 


..13 


119 



7 Conn. 

57- 66. 
125-128 
143-149. 
172-181. 
214^221. 
266-271. 
301-303. 
307-315. 
319-324. 
452-456. 
558-567. 

8 Conn. 

11- 14. 

45- 47. 

47- 52. 

93-lOL. 
101-105. 
117-122. 
251-267, 



8 Oonn.- 
268-278. 
304-319. 
332-336. 
439-447. 
459-469. 
469-472, 
528-536. 
549-560, 
584-587 



.18, 79 

.18, 86 

.18, 89 

.18, 92 

18, 99 



-ConVd. 
..20,110 
..21, 661 
..21, 674 
..21, 680 
..21,686 
..21, 689 
..21,691 
..21,695 
..21, 703 



9 Conn. am. dec. 



38- 42. 

47- 55. 

63- 78. 
102-106. 
107-112. 
140-151. 
209-216. 
267-272. 
286-291. 
314^21. 
330-334. 
374-379. 
401-407. 
430-436. 
436-447. 
496-502 
527-530. 



..21, 707 
..21, 712 
..21,718 
..21, 732 
. 21, 737 
..23, 324 
..23, 333 
..23,336 
. .23, 339 
..23,342 
..23, 358 
..23,361 
..23,364 
..25, 33 



.25, 
.25, 
.25, 



10 Conn, AM. DEO. 



1- 8., 
30- 37. 
69- 75... 

121-126. 

137-144. 

213-220. 

243-255. 

318-322. 

375-382. 

384^390. 

390-399. 

514-522, 

522-544. 

1 1 Conn, 

51- 60.- 
112-123. 
160-168. 
177-185. 
213-232. 
332-337. 
388-408. 
531-541. 
582-587.- 



,.25, 47 
..25, 52 
..25, 56 
..25, 60 
..26,382 
..26, 386 
..26,390 
. .26, 396 
..27,675 
..27,682 
..27, 689 
..27, 696 
..27, 700 

, AM. DEO. 

..27, 707 
..27,713 
..27, 721 
..27,728 
..29, 282 
..29,299 
..!S). 303 
. 29, 321 
. .29, 330 



..18, 


105 


..18, 


108 


..18, 


111 


..18, 


116 


..18, 


118 


..18, 


120 


AM. DEO. 1 


..20, 


82 


..20, 


84 


..20, 


86 


..20, 


90 


..20, 


95 


..20. 


97 


..80 


100 



13 Gomi.— Cont'd. 
.334-337... S3, 407 
376-383... 3 5, 83 
445-452... 35, 88 
533-547. . .35, 92 

14 Conn. am. dec. 



12 Conn. AM. DEO. 
1- 7... 30, 591 

69- 87. ..30, 596 
129-133... 30, 609 
219-234. ..30, 611 
376-384... 30, 622 
410-423... 31, 745 
444-448...31, 752 
491-499... 31, 760 

13 Conn. am. dec. 
75- 83... 33, 378 

136-145... 33, 384 
165-169. ..33, 389 
185-191... 33, 393 
202-213... 33, 395 
269-274... 3 3, 401 
303-308... 33, 405 



1- 12. 


.35, 


93 


141-146, 


.36, 


473 


146-174. 


.36, 


477 


219-228. 


.36, 


488 


437^45. 


.36, 


492 


487-493. 


.36, 


499 


565-583. 


.36, 


502 


15 Conn. 


AM. DEO. 


1- 14. 


.38, 


52 


19- 27. 


.38, 


57 


39- 45. 


.38, 


61 


124-133. 


.38, 


64 


225-241 . 


.38, 


79 


347-358. 


.39 


384 


366-377. 


.39 


391 


539-550. 


.39, 


398 


16 Conn 


AM. 


DEO. 


71- 86. 


..41 


:2i 


106-120. 


,.41 


128 



192-199. 
2-53-260. 
276-291. 
368-382. 



.41, 
.41, 
.41, 
.41, 



505-510... 41, 



136 
141 
143 
148 
156 



549-555... 41, 158 



17 Conn, 

40- 67. 
154-177. 
201-209 . 
288-309. 
345-355. 
454-407. 
500-510. 
585-594. 



AM. DEO, 

.42, 716 
. 42, 729 
..42,735 
..42, 739 
..44, 550 
..44, 556 
..44, .'562 
..44,574 



1 8 Conn, am. dec. 
110-123... 44, 580 



222-233. 
257-270. 
306-310. . 



,44, 586 
46, 315 
46, 323 



342-349... 46, 325 
410-417... 46, 328 
500-513... 46, 332 
543-550... 46, 337 



19 Conn, 

63- 83. 
107-113. 
154^171. 
233-238. 
319-331. 
376-382. 
421-445. 
507-513. 
548-561. 



20 Coun.—ConVd. 
,354-364... 52, 344 
481-486... 52, 350 
533-544... 6 2, 352 

21 Conn. AM. DEC. 
19- 41... 54, 309 
41- 65... 54. 321 

130-139... 54, 333 
451-467... 56, 371 
531-537... 56, 378 
577-586... 56, 385 

22 Conn. am. dec 
74- 89... 66, 390 

213-225... 56, 397 
235-247... 5 8, 420 
262-271... 58, 424 
379-386... 58, 429 
485-501... 58, 433 
530- 547... 58, 439 

23 Conn, am. dec. 
56- 65... 60, 625 



, AM. DEC. 

..48, 133 
..48,146 
..48, 149 
..48, 158 
..48, 160 
..50, 249 
..50, 253 
..50, 261 
..50, 264 



167-172. 
177-188. 
189-214. 
457-485. 



.60, 630 
.60, 632 
.60,636 
.63, 143 



24 Conn. am. dec 
1- 9.. .63, 151 
40- 57... 63, 154 
267-271... 63, 161 
290-315... 63, 163 
338-349... 63, 173 
514-518... 63, 177 
624-645...63, 180 



25 Conn. 
1- 6. 

51- 66. 
171-179, 
UB8-195. 
207-223. 
265-278. 
444-451. 
477-485. 
530-539. 
565-568. 



20 Conn, am. dec. 
87- 90... 50, 272 



117-122. 
139-146. , 
245-248. , 
271-284. 



. 50, 274 
.50. 277 
. 52. 3,36 
.52, 338 



26 Conn 
1- 4 
159-164. 
172-179 
226-235 
249-260. 
368-375. 
392-396 
452-456. 
585-590 
591-601 



..68,413 



27 Conn. am. dec. 
84^104... 71, 49 
221-229... 71, 
229-234... 71, 
2,74-280... 71, 
282-292... 71, 
332-334... 71, 
355-363... 71, 
393-413, ,.71, 
041-650.,. 71. 



28 Conn, am. dec. 
127-138... 73, 662 
183-186... 73, 667 
274-289... 73. 670 



317-322. 


.73, 


677 


411-414. 


,73, 


680 


433-443. 


.73 


68;i 


556-565. 


.73 


688 


582-58U. 


,73, 


693 


29 Conn. 


AM. 


DEO. 


10- 24. 


,76 


581 


47- 51. 


.76 


590 


100-100. 


.76 


593 


153-157. 


.76 


396 



26S-272...76 599 
342-347... 76. 602 
463-474... 79. 223 
508-515... 79, 229 

SO Conn. am. dec. 
51- 55... 79, 233 
149-159... 79, 236 
190-200... 79, 244 
316-323... 79, 250 
360-379... 79, 255 
461-475... 79, 263 
521-526... 79, 278 

3 1 Conn. am. dec. 
25- 39... 81, 161 
74- 95... 81, 169 
121-133... 81, 175 
281-284... 83, 143 
296-302... 83, 146 
303-308... 83, 151 
447-465... 83, 154 
479-487... 83, 159 



AM. DEC. 1 


..65, 


,■1,50 


..65, 


553 


..65, 


557 


..65, 


560 


..65, 


565 


..65, 


571 


..68, 


362 


..68 


367 


..68, 


371 


..68 


375 


, AM, 


DEC. 


..68 


377 


..68 


379 


..68 


382 


..68 


386 


..68 


392 


..68 


398 


...68 


402 


...68 


404 


...68 


410 



32 Conn, 

21- 47 
98-105 

268-277. 

278-288. 

35B-358. 

358-367. 

37g-392. 

493-502. 

546-550. 



AM. DEO. 

..86, 240 
..85, 251 
..85, 255 
..86, 260 
..87,176 
..87. 178 
..87, m 
..87, 186 
..87, 191 



33 Conn, am, dec. 

57- 61.., 87, 191 

118-122.., 87, 197 

157-166,.. 8 7, 200 



260-265. 
380-389. 
497-505. 
532-552. 



..89,208 
.89, 211 
.89, 217 
89, 221 



S4 Conn. am. dec. 

27- 37... 91, 713 

136-145... 91, 718 

305-316... 91, 725 



329-334 

384r^90 

434-451. 

466-468. 

546-548. 



.91, 728 
91, 732 
.91,785 
.91, 742 
.91, 744 



35 Conn. am. dec. 

25- 27... 95, 216 

57- 65. ..95, 218 

I 121-124... 95, 222 



AMERICAN DECISIONS AND KBPOHTS. 



CONN.-DEL. 



3^ Conn.' 
131-155. 
279-2b7. 
328-339. 
343-350. 
374-384. 
402-418. 
437-450. 
45U-45i. 



-CfynVO. 
.95, 225 
,.95, 237 
..95, 241 
..95, 246 
..95,263 
..95, 270 
..95,278 
..95, 284 



S6 Conn. am. bep. 



39- 48. 

56- 63. 

80- 82. 

88- S)3. 
116-131. 
132-1. !G. 
165-175. 
182-186. 
242-255. 
255-269. 
270-277. 
287-292. 
325-342. 
432-458. 
466-469. 
503-512. 

37 Conn. 

36- 52. 

96-102. 
205-215. 
219-222. 
250-271. 
272-278. 
278-297. 
298-314. 
435-439. 
475-484. 
500-507. 



..4, 29 

..4, 35 

..4, 37 

..4, 39 

.. 4, 41 

..4, 49 

.. 4, 52 

..4, 55 

..4, 68 

.. 4, 63 

..4, 74 

.. 4, 77 

..4, 80 

.. 4, 89 

.. 4, 95 

..4, 98 

AM. KEP. 

. . 9, 299 
. . 9, 307 
. . 9, 308 
.. 9, 314 
. . 9, 317 
. . 9, 347 
.. 9, 324 
. . 9, 332 
. . 9, 339 
. . 9, 342 
. . 9, 350 



41 Conn. am. bep. 
61- 68... 19, 483 
76- 87... 19, 485 

168-175... 19, 490 
372-418... 19, 495 
421-4.S2...19, 517 
607-610... 19, 525 

42 Conn, am. bep. 
9- 13... 19, 527 



38 Conn, am. bep. 



15- 23.. 

50- 56.. 

80- 86.. 
143-152. . 
181-187.. 
203-207.. 
225-230.. 
368-397.. 
422-433.. 
438-443.. 
449-479.. 
657-562.. 



9, 353 
9, 360 
9,364 
9, 369 
9, 375 
9, 380 
9, 395 
9,382 
9, 399 
9,406 
9,409 
9,434 



CO- 69 
27:)-284. 
.■!Gl-374. 
386-399. 
4iU-452. 
491-512. 
521-539. 

43 Conn. 

56- 60. 
129-139. 
15.1-160. 
234-244. 
244-251. 
257-270. 
289-304. 
489-494. 
514-628. 

44 Conn, 

60- 72. 

93- 99. 
109-117. 
117-120. 
153-157. 
180-183. 
196-206. 
218-224. 
240-258. 
262-273. 
300-308. 
393-419. 
419-423. 
621-528. 
637-641. 



19, 530 
.19, 534 
.19, 536 
.19, 542 



47 Oonn.- 
221-224. . 
294-30U.. 
300-304. . 
323-330. . 
510-517. . 
518-546. . 
546-553. . 



■ConVd. 
36, 67 



.36, 
.36, 
.36, 
.36, 
.36, 
.36, 



48 Conn. am. bep. 



.19, 
.19, 



546 
553 



39 Conn, am. bep. 
140-144... 12, 383 
270-276... 12, 386 
326-329... 12, 390 
362-365... 12, 393 
376-382... 12, 396 
450-462.. .12, 401 
462-465... 12, 414 

40 Conn. AM. BEP. 
26- 32. 
72- 75. 
76- 77. 

111-116. 
120-136. 
238-246. 
332-343. 
349-358. 
382-401. 
512-521. 
652-564. 



..16, 10 

..16, 14 

..16, 17 

..16, 18 

..16, 23 

..16, 33 

..16, 37 

..16, 40 

..16, 46 

..16, 69 

..16, 74 



..19, 564 

AM. BEP. 

..21,634 
..21,638 
..21,641 
..21,643 
..21, 647 
..21, 650 
..21,653 
..21,665 
..21,669 

AM. BEP. 

..26,424 
..26,430 
..26,431 
..26,433 
..26,436 
..26,439 
..26,442 
..26,446 
..26,447 
..26,462 
..26,469 
..26,471 
.26,479 
..26,483 
..26,486 



9- -ll.. 
101-105., 
116-130. 
141-145. 
160 16,j, 
250-258 
258-207. 
267-271. 
306-314. 
314-320. 
347-360. 
387-395. 
492-504. 
525-535. 

49 Conn. 
113-120. 
124-130. 
134-138. 
141-156. 
191-210. 
342-346. 
352-376. 
390-393. 
483-490. 
492-500. 



45 Conn. am. bep. 

44- 51. 

61- 87. 
103-110. 
126-134. 
144r-149. 
235-237. 
284-299. 
323-327. 
462-464. 
467-476. 
480-499. 
550-558. 



..29, 635 
..29,642 
..29, 663 
..29,668 
..29, 674 
..29, 677 
..29, 679 
..29,683 
..29, 687 
..29, 688 
..29,693 
. . 29, 703 

am. bep. 

. 33, 1 

.33, 10 

..33, 14 

..33, 18 

..33, 21 

..33, 24 

..33, 27 

..33, .34 

..33, .36 

..33, 39 



46 Conn 

24- 30. 

30- 38. 

79- 89. 

90- 92. 
276-281. 
316-318. 
349-369. 
529-631. 
558-661. 
561-568. 

47 Conn. am. bep. 
59- 76... 36, 51 
95-120... 36, 54 

175-178. . .36, 64 



.40, 146 
.40, 162 
. 40, 164 
. .40, 157 
..40, 162 
..40, 165 
. .40, 167 
. . 40, 170 
..40, 170 
..40,174 
. .40, 177 
..40,182 
..40, 187 
..40,189 

, AM. BEP. 

..44,205 
..44,210 
..44, 213 
. .44, 217 
..44,225 
. .44, 234 
. .44, 237 
..44,243 
. .44, 2J6 
.44, 249 



62 Conn,— CtmVd. 
28.5-311... 52, 590 
311-323... 52, 599 
398-403... 52, 6U2 
44-1-446... 52, 607 
447 -449... 52, 608 
512-517... 52, 610 
522-526... 52, 613 

53 Conn. am. bep. 



SO Conn. am. bep. 



9- 34. 

46- 65. 

66- 77. 

89- 92. 
131-139. 
199-209. 
228-233. 
278-291. 
321-330. 
433-470. 
472-492. 
501-516. 
529-546. 
662-567. 



. .47, 599 
. . 47, 608 
. .47, 618 
..47,622 
..47,626 
..47,632 
..47, 638 
..47,642 
..47, 648 
. .47, 663 
. .47, 663 
..47, 669 
..47,677 
. .47, 685 



51 Conn. am. bep. 

17- 19. 

80-102. 
143-153. 
266-276. 
311-318. 
342-362. 
352-387. 
406-422. 
,524-533. 
577-595. 



52 Conn. 

12- 17. 

53- 61. 

73-110. 
147-158. 
181-185. 
190-200. 
205-214. 
264-271. 



63- 72. . 

76-101.. 
102-110. . 
121-168.. 
186-211.. 
221-236.. 
299-326. . 
371-390. . 
390-400.. 
407-416. . 
415-419. . 
485-488.. 
489-494 
536-551 



.55, 53 

.55, 65 

.55, 73 

.55, 78 

.55, 88 

.55,101 

.55, 106 

..55, 115 

..55, 122 

..55, 140 

..55, 143 

..55,149 

..55, 152 

..55,155 



DELAWABE. 
1 Har. AM. DEC. 
48- 51... 23, 369 



131-134. 
142-143. 
20t-209. 



.25, 
.25, 
.25, 



1 Del. Ch.— Cont'd. 
369-367... 12, 106. 
416-435... 12, 109 
436-466... 12, 121 

2Del.Ch. AM.DEo. 

12- 17... 29, ,351 

191-197... 73, 709- 

386-392... 95, 2a6 

3 Houat, AM. bep. 
369-384... 11, 767 

4 HoUSt. AM. BEP. 

20- 28... 15, 701 

1 McAr. AM. BEP. 

41- 62... 29, 505 



.50, 


1 


..50, 


3 


..50, 


12 


..50, 


16 


..50, 


20 


..50, 


24 


..50, 


29 


..50, 


38 


..50, 


47 


..50, 


55 


AM. BEP. 1 


..52, 


652 


.62, 


564 


..52, 


560 


..52, 


567 


..52, 


671 


..52, 


579 


..52, 


582 


..52, 


587 



333-3 i5... 26, 399 
401-421... 26, 401 
532-548... 27, 732 
548-561... 27, 746 

2 Har. am. dec. 
103-123... 29, 336 
235-272... 30, 635 
417-434... 31, 766 
514-526... 33, 411 

4 Har. am. dec. 
270-280. ..42, 753 
389-417... 44, 593 

5 Har. am. dec. 
74- 91... 48, 167 

462-474... 60, 650 

1 HoUSt. AM. DEO. 

100-138... 63, 187 
382-398... 68, 422 
546-661... 71, 96 

2 Honst. AM. DEC. 
99-122... 73, 699 

4.56-476.. .81, 185 
559-570... 83, 168 

3 HOUSt. AM. DEC. 

288-302... 89, 230 
474-641... 95, 291 

IDel.Ch.AM.DEO. 
64 
70 
76 



1- 11. 

35- 48. 

93-112. 
149-156. 
226-230. 
261-271. 
298-309. 
S49-353. 



.12, 
,.12, 
.12, 
.12, 
.12, 
.12, 
..12, 



53- 60. 


.29, 578 


169-178. 


.29, 5,S2 


246-261. 


.29, 591 


541-553. 


.29,605- 


558-563. 


..29,612, 


681-584. 


.29, 61& 


3 McAr. 


AM. BEP. 


268-275. 


..29, 6ia 


291-i98. 


..29, 621 


578-582. 


..29, 62& 


683-593. 


..29,628 



3 McAr. AM. BEP. 
212-220... 36, 104 
370-374... 36, 106 
484-49'.)... 36, ll* 
597-602... 36, 113 

M'A.&U. AM.BEP. 

109-116... 48, 7,18- 
124-140... 48, 742 
1.50-1 61... 48, 749' 
376-381... 48, 754 

1 Mack. AM. BEP. 
24^ 29... 47, 234 

180-189... 47, 238- 
279-283... 47, 243 
498-662. ..47, 247 

2 Mack, AM. BEP. 
127-136... 47, 262- 
137-144... 47, 266 
502-612... 47, 2C8. 

3 Mack. AM. BEP. 

177-1 84... 51, 772- 
276-280. ..51, 776- 
360-387... 51, 780- 

AM. BEP. 



4 Mack. 

19- 31. 

70- 81. 

82- 90. 
130-1,37. 
138-145. 
286-288. 
339-346. 
396^06. 
489-497. 



..54, 251 
..54,256 
..54, 258 
..54, 262^ 
..64,269 
..54, 275 
..64, 278 
..54,284 
..54, 293 



.12,101 



5 Mack. AM. BEP. 
113-119... 60, 370- 
304^313... 60, .''73 
460-477... 60, 381 
534-548... 60, 390- 
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NUMERICAL TABLE OE CASES 



11 



FLOBIDA. 

1 Fla. AM. DEO. 

10- 25. ..44, 621 

25- 36. . .44, 627 

23a-241...46, 339 

301-327... 46, 346 



sria. 

32- 42. 

92- 94. 
102-115. 
207-275. 
403-411. 
445-448. 
508-520. 
534-541. 

3 Fla. 
19- 26. 

124r-134. 
175-202. 
292-297. 

4 Fla. 

192-200. 
474^81. 

SFla. 

110-184 
215-234. 

6 Fla. 

142-171. 
308-371. 
430-482. 
591-609. 

7 Fla. 
23- 40. 

207-2G4. 
292-301. 

«FIa. 

61- 73. 
144-161. 
370-391. 



AM. DEO. 

..48, 173 
,.48, 176 
..48, 178 
..48, 194 
..50, 281 
..50, 285 
..60,293 
..50,301 

AM. DEC. 

..52, 358 
..52,364 
..52, 367 
...52,379 

AM. DEO. 

..54,340 
. . 56, 404 

AM. DEO. 

..58,448 
..58,464 

AM. DEO. 

..63, 198 
..63, 214 
..63, 217 
..65, 579 

AM. DEO. 

..68,426 
. .68, 431 
..68,441 

AM. DEO. 
.71, 101 

..71, 105 
..73, 713 



9 Fla. AM. DEO. 
8G-105...76, 607 

203-211... 7 6, 617 
340-359... 79, 284 

10 Fla. AM. DEO. 

112-133... 81, 194 

1 1 Fla. AM. DEC. 

111-126... 89, 237 
231-246... 89, 243 

12 Fla. AM. DEO. 
26-117...91, 747 

^78-300.. .96, 314 
633-638. , .96, 345 

13 Fla. AM. EEP. 
'55- 77... 7,233 

393-417... 7, 239 
538-553... 7, 253 

14 Fla, AM. EEP. 
523-536... 14, 356 



15 Fla. 
379-384. 
424^447. 

16 Fla. 

147-151. 
204-216. 
339-368. 
428-466. 
623-673. 

17 Fla. 
111-118. 
169-173. 
607-630. 
783-805. 
871-875. 

18 Fla. 
318-322. 
602-609. 
698-707. 
823-837. 

19 Fla. 

42- 54. 
106-117. 
117-127. 
148-163. 
670-683. 

SO Fla. 

558-573. 
650-660. 
742-754. 
843-849. 
937-940. 

21 Fla. 
359-362. 
374-386. 
403-406. 
41,3-428. 
431-460. 
629-651. 
669-700. 



AM. KEP. 

..21,292 
..21, 296 

AM. KEP. 

..26,700 
..26,703 
..26, 709 
..26,721 
..26,731 

AM. EEP. 

..35, 89 
..35, 93 
..36, 96 
..35, 107 
..35, 110 



..43, 323 
..43,327 
.-43, 332 
..43, 338 

AM. EEP. 

..45, 1 

..45, 5 

..45, 12 

..45, 19 

..45, 24 

AM. EEP. 

..51, 618 
..51, 625 
..51, 628 
..51, 631 

..51,634 

AM. EEP. 

..68, 665 
..68,667 
..58, 670 
..58, 673 
..58, 676 
..58, 692 
..68,697 



6E0EGIA. 

1 Charlt. AM. DEO. 
145-148 
163-165 
235-239 
268-271.. 
286-291.. 

IGa. 

36- 38. 
200-205. 
213-220. 
294^299. 
319-321. 
324-347; 
418-435. 
495-496. 
511-514. 
574^584. 

2 6a. AM. DEO. 

1- 17... 46, 368 

57- 59... 46, 380 

151-154... 46, 382 



.. 4, 


703 


.. 4, 


705 


.. 4, 


708 


.. 4, 


711 


.. 4, 


715 


AM. DEO. 


..44, 


636 


..44, 


638 


..44, 


641 


..44 


649 


..44 


655 


..44 


656 


..44, 


665 


..44 


675 


..44 


677 


..44 


680 



2 Ge,.— Cont'd. 
248-251... 46, 385 
275-281... 46, .389 
349-362... 46, 393 



3 6a. 

5- 18. 
176-184. 
226-231. 
239-251. 
422-426. 
449-453. 

4 6a. 

115-122. 
148-156. 
175-182. 
308-319. 
428-445. 

6 6a. 

166-167. 
194r-217. 
274^397. 
486-489. 
497-521. 

6 6a. 

21- 37. 
103-112. 
202-204. 
324-364. 
509-515. 
563-574. 

7Ga. 

64- 75. 
104-105. 
144-118. 
163-166. 
191-200. 
200-204. 
228-237. 
432-433. 
559-564. 
564^567. 
589-591. 

8 6a. 

61- 68. 
143-146. 
201-209. 
236-245. 
295-300 
486-505. 

9 6a. 

86- 95. 
164-171. 
398-400. 
425-430. 
440-448, 
467-471. 
510-517. 



AM. DEO. 

..46, 405 
..46,415 
..46,423 
..46,427 
..46,431 
..46,440 

AM. DEO. 

..48,210 
..48, 216 
..48,221 
..48, 226 
..48, 235 

AM. DEO. 

..48, 247 
..48, 248 
..48, 279 
..48, 298 
..48, 300 

AM. DEO. 

..50,306 
.'.50, 318 
. . 50, 327 
..50, 329 
..60,361 
..50, 365 



..60,375 
..60, 385 
..60, 386 
..50, 389 
..50, 394 
..60,400 
-.60,403 
..50, 406 
..60,107 
..50,411 
..50,414 

AM. DEO. 

..52, 385 
..52, 390 
..62, 393 
..62,399 
..52,407 
..52,412 

AM. DEO. 

..52,427 
..52,435 
..64, 346 
..54,317 
..54,351 
..64,358 
..64,361 



116a. 

53- 63. 
151-151. 
324-327. 
337-346. 
423-431. 
636-643. 

12 6a. 

12- 11. 

61- 69. 
155-166. 
217-229. 
371-379. 
410-143. 
161-466. 
500-504. 

13 Ga. 

1- 21. 
63- 67. 
201-203. 
217-223. 
322-325. 
389-395. 
143-451. 

14 Ga. 

8- 21. 
173-185. 
207-21(1. 
354^358. 
521-528. 
589-593. 

15 6a. 

97-100. 
103-110. 
160-175. 
349-358. 
483-486. 
491-496. 
545-550. 



..66, 410 
..56,419 
..56,421 
..56,423 
..56,430 
..56, 436 

AM. DEO. 

..66,443 
..56,444 
..56, 451 
..56,460 
..58,476 
..68,481 
..68,484 
..68, 485 

AM. DEO. 

..58,488 
..58,504 
..58, 507 
..68, 513 
..68,517 
..58,518 
..68,523 

AM. DEO. 

..58, 528 
..68, 549 
..68,553 
..58,559 
..60, 655 
. .60, 660 

AM. DEO. 

..60, 664 
..60,682 
..60, 687 
..60, 698 
..60, 705 
..60, 708 
..80, 712 



16 6a. AM. DEO. 

102-114. ..60, 717 
141-150... 60, 726 
398-106... 60, 732 
121-432... 60, 738 
593-600... 60, 744 



10 6a. AM. DEO. 



47- 63. 
190-208. 



.54, 369 
.54, 379 



358-362... 64, 393 
389-395... 54, 395 
405-171... 64, 102 



17 6a. 

65- 66. 

99-103. 
123-126. 
177-179. 
267-277. 
361-363. 
430-434. 
547-554. 
558-567. 

18 6a. 

52- 55. 
194-237. 
273-275. 
476-492. 

19 6a. 

89- 92. 
139-141. 
190-192. 
261-263. 



AM. DEO. 

..63, 226 
..63, 228 
..63, 230 
..63, 233 
..63, 235 
..63, 216 
..63, 218 
..63, 252 
..63, 258 

AM. DEO. 

..63, 266 
..63, 269 
..63, 289 
..63, 290 

AM. DEC. 

..63, 298 
..63, 301 
..63, 302 
..65,591 



19 Cra,.— Cont'd. 
331-334... 66, 592 
416-421... 66, 602 
497-501... 66, 607 
513-516... 66, 608 
583-586... 6 5, 611 



20 6a. 

170-189. 
210-225. 
312-324. 
467-471. 
574-578. 
689-691. 
702-707. 
707-709. 
732-734. 
735-737. 

21 6a. 

46- 50. 

80- 97; 
183-186; 
217-220; 
3H3-365. 
370-377. 
401-403. 
447-453. 
526-551. 

22 6a. 

31- 33. 

75- 85. 
107-109; 
131-104: 
211-237; 
209-271. 
402-417. 
603-606: 
623-627: 



AM. DEO. 

..65, 614 
..66,621 
..65, 628 
..65, 633 
..65, 636 
..66,639 
..66,641 
..66, 646 
..65,617 
..65, 619 

AM. DEC. 

..68, 419 
..68, 452 
..68,455 
..68,457 
..68, 159 
..68,161 
..68,464 
..68,465 
..68,468 

AM. DEC. 

..68,481 
..68,482 
..68,486 
..68,487 
..68, 493 
..68, 502 
..68, 506 
..68, 511 
..68,512 



23 6a. AM. DEO. 
132-137... 68, 514 
201-205... 68, 518 
237-242;.. 68, 521 
249-256... 6 8, 523 
289-292;.. 68, 527 
383-392'... 68, 529 
431-435... 6 8, 535 

24 6a. AM. DEC. 
52- 59 ',..71, 112 

245-248...71, 117 
257-261... 71, 119 
273-281... 7 1,121 
325-331...71, 127 
338-340...71, 135 
346-356... 71. 136 
494r-505...71, 142 
640-6 64... 7 1,147 

25 6a. AM. DEC. 



21- 27.. 

61- 65.. 
132-133.. 
141-113.. 
207-212.. 
244-251,. 
31()-38J. . 
396-4U0.. 
515-527.. 
566-571.. 
594-595.. 
622-624. 
652-657. 



.71,153 
..71, 156 
..71, 163 
..71, 164 
..71, 166 
..71, 168 
..71,173 
..71,181 
.,71,184 
..71,190 
..71,193 
..71,194 
..71, 196 
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GA. 



26 Ga. AM. DEC. 



1S2-194. 
223-224. 
241-248. 
294-302 1 
3B2-366. 
423-425. 
465-472. 
481-485. 
617-620. 

27 Ga. 

36- 40. 

167-172. 
193-197. 
2il-223. 
228-232. 
243-248. 
438-444. 
507-514. 
535-544. 
637-642. 

28 Ga. 

46- 49. 

98-106. 
242-246. 
353-357. 
395-398. 
398-422. 
494-503. 
560-565. 

29 Ga. 

127-133. 
142-151. 
152-154. 
273-276. 
285-288. 
298-311. 
374-385. 
651-H77. 
72:^-730. 



..71, 198 
;;71, 204 
..71, 206 
..71, 210 
..71, 216 
..71, 219 
..71, 221 
..71,225 
..71,227 

AM. DEC. 

..73, 724 
..73,726 
..73, 729 
..73,730 
..73, 731 
..73, 734 
..73, 736 
..73, 739 
..73, 741 
. .73, 746 

AM. DEC. 

..73, 748 
..73, 751 
..73, 755 
..73, 757 
..73, 760 
..73, 778 
..73,786 
..73, 789 



AM. DEC. 

..74, 49 
..74, 52 
..74, 58 
..74, 59 
..74, 61 
..74, 64 
..74, 68 
..76, 624 
..76,630 



30 Ga. AM. DEC. 



74- 78. 

81- 82. 
146-152. 
191-207. 
306-308. 
315-321. 
325-327. 
391-399. 
440-444. 
528-634. 
608-812. 
891-895. 
946-948. 

31 Ga, 
26- 34. 

13.1-140. 
309-316. 
681-083. 

32 Ga. 

lOiJ-UO. 
245-250 
445-448. 
550-554. 
581-588. 
672-680. 
699-703; 
704-709. 



..76, 634 
..76, 637 
..76, 638 
..76,642 
..76, 6+7 
..76, 649 
..76, 656 
..76, 657 
,.76, 662 
..76, 673 
..76, 675 
.,76, 677 
..76, 680 

AM. DEO. 

..76, 681 
..76, 685 
..76, 687 
..79, 296 

AM. DEC. 

..79, 298 
..79, 300 
..79, 303 
.79, 305 
, . 79, 307 
.79,314 
.79, 317 
.78, 320 



33 Ga. 

195-204. 
303-307. 
385-388. 
435-441 . 
533-536. 

34 Ga. 

253-258. 
355-369. 
511-523. 

35 Ga. 

40- 44. 

94-100. 
139-142. 
176-180. 
218-224. 

36 Ga. 

45- 47. 

91- 93. 
184-194. 
346-361 . 
402-404. 
447-453. 
500-508. 
534-537. 
635-648. 



AM. DEC. 

..81,202 
..81, 209 
..81, 218 
..83, 172 
..83, 176 

AM. DEC. 

..89, 252 
..89, 255 
..89, 263 

AM. DEC. 

..89, 273 
..89, 276 
..89, 278 
..89, 280 
..89,282 

AM. DEC. 

..91, 758 
..91, 760 
..91,761 
..91,767 
..91,771 
..91, 772 
..91, 778 
..91, 781 
..91,783 



.92, 


49 


.92, 


53 


.92, 


56 


.92, 


69 


.92, 


70 


.92, 


73 



37 Ga. AM. DEC. 
80- 93. 

103-113. 
121-187. 
251-255. 
265-276. 
277-283. 
532-556. 
574-577. 
600-603. 
611-614. 
614-620. 
678-683. 

38 Ga. 

18- 24. 
126-129. 
199-205. 
259-261. 
304-312. 
320-334. 
334-347. 
391-402. 
512-514. 
608-631. 



..95, 350 
..95, 365 
..95, 367 
..95,369 
..95, 371 
..95,374 

AM. DEO. 

..95, 379 
..95,384 
..95, 385 
..95,388 
..95, 389 
..95, 393 
..95,398 
..95,400 
..95, 406 
,.95, 408 



39 Ga. AM. DEO. 



31- 34. 
108-118. 
168-173. 
223-225. 
310-312. 
32K-335. 
376-380. 
381-386. 
544-549. 
559-562. 
583-586. 
617-635. 
655-658. 
664-068, 
725-730. 



.99,449 
.99, 450 
..99, 453 
.99, 456 
.99, 458 
.99, 459 
.99, 462 
.99,464 
. 99, 467 
.99, 470 
.99, 472 
,99,473 
.99, 482 
.99. 484 
.99, 486 



40 Ga. AM. HEP. 



1- 7 


. 2, 555 


76- 81. 


. . 2, 560 


98-104. 


.. 2,563 


135-143. 


. . 2, 567 


181-185. 


2, 570 


206-212. 


, . 2, 573 


257-258. 


.. 2, 576 


3;!0-339. 


. . 2, 577 


356-363. 


. . 2, 581 


41 Ga. 


AM. EEP. 


65- 68. 


.. 5, 524 


1U2-171 , 


. . 5, 526 


212-214. 


.. 5, 530 


331-337. 


.. 5,532 


338-367. 


. . 5, 535 


449-454. 


.. 5,540 


42 Ga. 


AM. EEP. 


37- 39. 


. . 5, 543 


528-531. 


. . 5, 544 



43 Ga. AM. SEP. 
181-185... 9, 164 

44 Ga. AM. KEP. 
119-123... 9, 167 
463-464... 9, 172 
489-495... 9, 170 



45 Ga. 

104r-106. 

152-154. 
288-290. 
294^298. 
331-341 . 

46 Ga. 

43- 55. 
412-415. 
487-508. 

47 6a. 

455-471. 
560-562. 

48 Ga. 

165-169. 



AM. EEP. 

..12,574 
..12,576 
..12, 577 
..12, 579 
..12,582 

AM. BEP. 

..12, 585 
..12, 588 
..12,590 

AM. BEP. 

..15, 643 
..15,655 

AM. BEP. 

..15, 656 



50- 55. 


..15 


660 


192-309. 


..15 


664 


49 Ga. 


AM. 


BEP. 


19- 30. 


..15 


669 


70- 74. 


..15 


674 


255-256. 


..15 


677 


35.5-361 . 


..15, 


678 


462-468. 


..16, 


682 


585-587. 


.15, 


684 



50 Ga. 

103-108. 
128-130. 
327-332. 
546-553. 



AM. BEF. 
,.15, 686 

..15,690 
,.15, 692 
..15, 694 



51 Ga. AM. BEP. 

158-160... 21, 232 
205-209... 21, 234 
391-397... 21, 236 
639-644. ..21, 240 



52 Ga. 

153-164. 
18.3-201. 

53 Ga. 

83- 36. 

73- 75. 
229-232. 
448-454. 

54 Ga. 

108-111. 
399-401. 

55 Ga. 

192-194. 
262-264. 
521-526. 

56 6a. 

326-331. 
515-517. 

57 Ga, 

277-281. 
407-409. 

58 Ga. 

268-276. 

59 6a. 

168-171. 
513-515. 
535-537. 
544-546. 
555-557. 
629-631. 
685-701. 

60 6a. 

313-314. 
367-373. 

61 Ga. 

30- 32. 

48- 51. 
215-217. 
275-278. 
417-419. 
505-512. 
556-559. 

62 6a. 

16- 20. 
247-252. 
347-350. 
449-455. 
685-696. 

63 Ga. 

186-198, 
578-586. 
629-6:Jl. 
682-688. 
759-762. 

64 6a. 

88- 94. 
125-127. 
128-137. 
203-205. 
221-225. 



AM. EEP. 

..21, 242 
..21, 249 

AM. EEP. 

..21, 255 
..21, 265 
..21,266 
-.21, 269 

AM. EEP. 

..21, 273 
..21, 276 

AM. EEP. 

..21,278 
..21, 279 
..21, 281 

AM. BEP. 

..21, 285 
..21, 289 

AM. EEP. 

..24, 492 
..24,495 

AM. EEP. 

..24, 497 



..27, 390 
..27, 393 
..i,7, 394 
..27,396 
..27, 399 
..27, 401 
..27,403 

AM. EEP. 
..27, 411 

..27,412 

AM. EEP. 

. 34, 94 
..34, 
..34, 
34 



95 

97 

99 

.34, 102 

..34, 103 

..34, 104 

AM. EEP. 

..35, 115 
..35, 122 
..35, 126 
..35, 128 
..35, 132 

AM. BEF. 
..36,117 

..36, 120 
..36, 126 
.36, 128 
..36, 129 

AM. BEP. 

.37, 53 

.87, 58 

.37, 60 

,.37, 67 

.37, 68 



64 Gb,.— Cont'd. 
24,S-2o3...37, 
290-292,.. 37, 
312-314. . .37, 
374-423... 3 7, 



524-5^7... 37, 89 



544-545... 37, 
704-706... 37, 



92 
93 



65 6a. 

160-164, . 
320-322.. 
376-380. . 
387-389.. 
438-440.. 
499-506. . 
518-523. . 



.38, 781 
.38, 785 
.38, 787 
,38, 791 
,38, 792 
.38, 793 
,38, 797 



649-652... 38, 801 

66 6a. AM. EEP. 
45- 49... 42, 62 

217-226... 42, 65 

338-343... 42, 72 

438-445. . .42, 75 

485-492... 42, 81 

505-508. ..42, 86 

67 6a. AM. BEP. 
76- 81... 44, 717 

284-293... 44, 720 
430-440. . .44, 724 
546-558... 44, 731 
561-565... 44, 735 
61 8-624... 44, 739 
653-657... 44, 743 



68 Ga. 

32- 36. 
119-124. 
299-311. 
431-434. 
653-i;57. 
668-672. 
780-784. 

69 Ga. 

36- 46. 
137-159. 
206-215. 
354-359. 
409-429. 
447-452. 
656-660. 

70 Ga. 

357-362, 
464-474. 
533-541. 
604-611, 
6.51-660. 
680-684. 
760-764. 

71 Ga. 

100-103. 
224-230. 
272-276. 
400-405. 
506-515. 
518-523. 
559-563. 
692-696. 
710-714. 
720-726. 



AM. BEP. 

..45,474 
..45,476 
. .45, 480 
. .45, 500 
..45, 501 
. .45, 505 
..45,508 

AM. BEP. 

..47, 748 
..47, 750 
. .47, 754 
. .47, 757 
. ,47, 760 
. .47, 764 
. .47, 766 

AM. EEP. 

..48,572 
..48, 574 
..48,582 
..48.585 
..48, 588 
. .48, 595 
. .48, 598 

AM. BEP. 

..51,256 
..51,259 
.„61, 263 
..51,266 
..51, 269 
..51,274 
..51,277 
..61, 281 
..51,284, 
..51,288 
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72 Ga. 

74- 78. 
16i-171. 
217-230, 
261-268. 
292-297. 
367-371. 
617-533. 

73 Ga. 

59- 63. 

209-215. 
229-233. 
285-295. 
400-40B. 
472-474. 
609-616. 

74 Ga. 

233-250. 
416-421. 
516-520, 
520-523. 
555-570. 
669-676. 
737-751. 

75 Ga, 

181-189. 
228-230. 
316-321. 
419-429, 
444-446, 
471-473, 
614-629. 



AM. 


KEP. 


..53 


832 


..53 


835 


..53 


838 


..53 


840 


..53 


842 


..53 


845 


..53 


847 


AM. 


KEP. 


..54 


867 


..54 


870 


..54, 


874 


..54, 


877 


..54, 


879 


..54, 


883 


..54, 


885 


AM. EEE. 



..58,435 
..58,438 
..58,443 
..58, 445 
..58,447 
..58,458 
..58,463 

AM. REP. 

..58,465 
..58,467 
..58, 468 
..58,472 
..58,476 
. . 58, 479 
..58,480 



ILLINOIS. 



Breese, 

39- 42. 

74- 75. 

94- 95. 

98-101. 
126-128. 
133-134. 
143-145. 
145-150. 
154-161 . 
174-175. 
213-215. 
221-222. 
289-290. 
293-294. 
340-342., 
343-347. 
354-360., 
3''5-388., 
401-406., 

1 Scam, 

87- 97., 
113-117.. 
127-127.. 
148-152.. 
187-190,, 
213-215,. 
272-276., 
296-300., 
335-338.. 
445-445 . . 
490-492, . 
492-493,, 
499-500.. 



AM. 


DEC. 


.12 


138 


.12 


141 


.12 


144 


.12 


145 


.12 


147 


.12 


149 


.12 


151 


.12 


157 


,12 


ICl 


.12 


168 


• 12, 


170 


.12, 


172 


.12, 


174 


.12, 


176 


.12, 


177 


.12, 


187 


.12. 


192 


.12, 


197 


.12, 


201 


AM. DEO. 


.25, 


71 


.25, 


79 


.26, 


414 


.26, 


417 


.27, 


764 


.27, 


767 


.29, 


354 


.29, 


358 


.30, 


653 


.30, 


657 


.32, 


33 


.32, 


33 


.32, 


36 



1 Bcam,- 


-CmiVd. 


530-532. 


..32, 37 


562-565. 


..33,423 


569-573, 


..33,426 


577-579. 


..33,430 


583-587. 


..33, 432 


2 Scam. 


AM. DEO. 


13- 15. 


..33,435 


22- 23. 


..33,437 


67- 69. 


..33,441 


187-188. 


..33,443 


189-207. 


..33,445 


245-248. 


.,35, 105 


267-269. 


..35,107 


283-285. 


.35,108 


309-311. 


..35,110 


437-441. 


.35, 113 


444^48. 


..35,116 


530-535. 


.35,119 


3 Scam. 


AM. DEO. 


41- 44. 


.36, 511 


76- 83. 


.36,515 


113-115. 


. 36, .5.34 


135-1 36. 


.36, 536 


179-182. 


.36,538 


207-210. 


.36,541 


238-245. 


.36,543 


339-342. 


.36, 551 


372-374. 


.38, 88 


389-390. 


.38, 90 


437-451. 


.38, 91 


483-488. 


.38, 100 


492-497. 


.38,106 


510-524. 


.38, 112 



4 Scam. 
13- 21. 

117-124. 
172-174. 
287-300. 
327-332. 
338-339. 
364-377. 
536-543. 

1 Gilm. 
39- 45. 
116-119. 
173-182. 
397-400. 
470-475. 
498-502. 
544-552. 
636-645. 



AM. EEC. 

..38, 120 
..38, 124 
,.39,407 
..39,409 
..39,413 
.39,417 
,.39,418 
,.39,430 

AM. DEC. 

.41, 161 
.41, 166 
.41, 184 
.41, 190 
.41, 193 
.41, 196 
.41, 199 
.41, 204 



2 Gilm. AM. DEO. 
91- 99. . .43, 41 



151-167. , 
327-335. , 
355-360. . 
419-423. 
540-556. , 
725-730. . 



.43, 
.43, 
.43, 
.43, 
.43, 
.43, 



3 Gilm. AM, DEO. 
197-201.,, 44, 689 
233-239, , ,44, 693 
282-286... 44, 699 
358-366. . .44, 702 
435-442... 44, 708 
518-528 . .44, 715 
529-537. ..44, 723 



4 Gilm. 

25- 40. 
221-281. 
336-332. 
536-546, 

5 Gilm. 

48- 66. 
196-20.). 
236-241. 
351-375. 
425-431. 
470-473. 
573-589. 

11 111. 

123-137. 
157-167. 
211-217. 
300-324. 
467-471. 
497-500. 
552-554. 
600-602. 
624-642. 

12 111. 

24- 27. 

29- 37. 

38- 60. 
232-2.'!3. 
248-255. 
27.3-277. 
358-366. 
381-387. 
420-423. 



AM. DEC. 

..46. 443 
. 46, 447 
..46, 462 
. .46, 474 

AM. DEC. 



..48 


321 


..48 


330 


..48 


336 


.48 


339 


.50 


416 


.50 


420 


.50 


422 


AM. DEO. 


.50, 


436 


.50 


445 


.50, 


455 


.50 


460 


.52, 


443 


.52, 


456 


.52, 


459 


.52, 


461 


.52, 


463 



AM. DEC. 

..52,474 
..52.476 
..52,479 
..52,487 
..52,488 
..52, 490 
..54, 405 
..54,409 
..54, 412 



13 111. AM. DEC. 



15- 20. 

22- 27. 

95-109. 
287-288. 
398^13. 
432-453. 
486-495. 
548-551. 
604^606. 
610-615. 
682-685. 
747-751. 

14 111. 

26- 27. 

51- .53. 

65- 67. 

74- 74. 

85- 88. 
163-167. 
193-196. 
263-269. 
297-300. 
304r-312. 

15 111. 

20- 30. 
103-106. 
159-172. 
236-242. 
394^396. 
407-411. 
453-461. 
492-503. 
588-595. 



.54, 419 

.54,423 

. 54, 427 

.54,432 

..54,434 

..54, 439 

..54, 449 

. . 56, 471 

. . 56, 474 

..56,476 

..56,481 

..56,483 

AM. DEO. 

..56,487 
..56,488 
..56,491 
..66, 493 
..56,494 
..56,497 
..56, 501 
..58,564 
..58,571 
..58,575 

AM. DEO. 

..58,589 
..58, 600 
..58, 604 
..58,610 
..60, 753 
..60, 756 
..60, 761 
..60,769 
..60, 773 



16 111. 

17- 21. 

21- 22. 
10,H-109. 
169-170. 
198-204. 
257-259. 
277-282. 
313-310. 
364-365. 
502-506. 
548-553. 
558-571. 

17111. 
40- 46. 
133-142. 
143-H8. 
154^158. 
212-218. 
278-281. 
302-305. 
328-338. 
354-363. 
423-426. 
426-429. 
450-453. 
509-522. 
522-529. 

t 

18 111. 
52- 53. 

133-137. 
137-141. 
167-171 . 
194-200. 
200-203. 
248-249. 
266-268. 
297-300, 
318-324. 
343-348. 
349-361, 
420-422, 
460-472. 
488-491. 
519-525, 

19 111. 

80- 80. 

81- 82. 
146-149. 
156-157. 
226-229. 
229-234. 
291-293. 
295-301. 
406-415. 
499-510. 
510-518. 
623-626. , 

20 111. 
46- 48., 
48- 52., 

107-111.. 
115-119 . 
137-143.. 
193-196. . 
235-252. , 
282-284 . 
304-310. . 
325-330. . 
338-343. , 



AM. 


DEO. 


..61 


49 


..61 


58 


..61 


62 


..61 


64 


..61 


65 


..63 


304 


..63 


306 


,,63 


312 


..63 


316 


..63 


317 


-.63 


320 


..63 


323 


AM. 


DEO. 


..63, 


334 


..63, 


340 


.,63, 


345 


..63, 


357 


..63, 


362 


.,63, 


366 


.,63, 


369 


..65, 


651 


..65 


661 


..65, 


669 


.,65, 


672 


..65, 


679 


.,65, 


682 


..65, 


691 


AM, DEC. 1 


..65, 


699 


.65, 


701 


,65, 


705 


.65, 


726 


,65, 


730 


.65, 

Da 


735 

ertn 



zoia..—aovvd. 
375-381. ,,71, 278 
385-388... 71, 285 
407-412... 71, 286 
623-629. ..71, 291 

21 111. AM. DEO. 



20- 27. 

80- 85. 

85- 86. 
110-114. 
137-139. 
171-178. 
188-190. 
215-216, 
244^247. 
247-251. 
464r-469. 
470-481, 
511-516, 
588-590, 
605-610, 



.71, 298 
.74, 73 



74, 
.74, 
.74, 
.74, 
.74, 
.74, 



77 
79 
83 
86 
96 
98 



.74, 100 
.74, 102 
. 74, 105 
. 74, 108 
.74, 115 
.74,119 
.74, 121 



22 111. AM. DEC, 



.68 
.68 


539 
541 


..68 


544 


..68 


547 


.68 


549 


..68 


553 


..68 


560 


..68 


562 


..68 


574 


..68 


578 


AM. 


DEO. 


.68 


582 


.68 


583 


..68 


584 


..68 


586 


..68 


587 


..68 


591 


..68 


596 


..68, 


597 


..71, 


230 


..71, 


236 


..71, 


239 


..71, 


244 


AM. DEO. 1 


..71, 


247 


..71, 


249 


.71, 


250 


.71, 


252 


.71, 


257 


.71, 


260 


.71, 


263 


.71, 


267 


.71, 


268 


.71, 


271 


..71, 


274 



9- 22. 
63- 66. 
100-102. 
212-214. 
238-241. 
278-283. 
320-325. 
330-332. 
377-380. 
429-432. 
446-448. 
502-511. 
610-629. 

23 111. 

43- 49. 
193-197. 
197-202. 
332-335. 
349-349. 
357-362. 
364-366. 
397-400: 
463-469. 
521-523. 
634-641. 

24 111. 
17- 21. 
60- 66. 
99-104. 

105-109. 
159-163. 
168-171. 
281-285. 
332-339. 
433-439. 
466-479. 
647-650. 

25 111. 

17- 24. 

70- 72. 
152-152. 
173-177. 
214-215. 
233-240. 
243-246. 
317-321 . 
349-350. 



.74, 124 
.74, 134 
.74, 137 
.74, 138 
.74,140 
.74,151 
. 74, 155 
.74, 157 
.74, 159 
.74, 161 
. 74, 163 
74, 165 
.74,169 

AM. DEO. 

..74, 179 
..74, 187 
..74,190 
..76,692 
..76, 694 
..76,695 
..76, 699 
..76,702 
..76,704 
..76,709 
..76,711 

AM. DEO. 

..76,719 
..76,733 
. . 76, 735 
..76, 736 
..76, 740 
..76, 742 
..76, 746 
..76,749 
..76,755 
..76, 760 
..76, 777 

AM. DEO. 

. . 76, 780 
..76,786 
. . 76, 789 
..76, 790 
..76,793 
..79,324 
. . 79, 328 
..79, 330 
..79, 333 
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AMERICAN DECISIONS AND REPOHTS. 



ILL. 



25 ■al.—Oont'ct. 
424-438... 79, 334 
439-45B...79, 338 
478-482... 79, 342 
S3.o-536,..79, 3i6 
572-574... 79, 348 
610-612... 79, 350 

26 111. AM. DEO. 



9- 20.. 
41- 45. . 
179-182.. 
195-200.. 
205-208.. 
2aV231.. 
2.5.T-2.')9.. 
30U-301 . . 
320-322.. 
358-360.. 
396-399.. 
421-426. 
447-452. 
504-507. 



.79,354 
.79, 361 
.79, 364 
.79,367 
.79, 369 
..79,371 
..79. 374 
..79,377 
..79,378 
..79,379 
..79, 381 
..79,383 
..79, 385 
. . 79, 389 



37 111. AM. DEC. 



27- 30. 

37- 39. 

55- 57. 

04- 70. 

71- 74. 

8S- 93. 
173-174. 
198-199. 
247-250. 
320-323. 
3711-382. 
386-387. 
387-393. 
431-434. 
444^447. 
489-495. 
512-513. 
625-549. 

28 III. 
9- 20. 

44- 48. 

73- 79. 
161-163. 
168-174. 
235-239. 
264-276. 
299-303. 
332-337. 
378-386. 
412-418. 

29 111. 

92-100. 
114-116. 
130-135. 
165-178. 
184-186. 
199-201 . 
279-287. 
321-323. 
32.3-391. 
4.S3-437. 
473-483. 

30 111. 

9- 24. . 

30- 35. , 

103-109. . 



. . 79, 391 
..79,393 
..79,394 
..79, 396 
..81,217 
..81,219 
.81, 224 
..81, 226 
..81, 227 
.81,231 
..81, 233 
..81, 234 
..81, 235 
.81, 239 
..81, 242 
..81, 245 
..81,248 
..81,249 

AM. DEO. 

..81, 254 
..81,259 
..81, 203 
..81,267 
..81, 270 
..81, 272 
..81, 275 
..81, 282 
..81,284 
..81, 287 
..81, 292 

AM. DEO. 

..81, 296 
..81, 299 
..81,301 
..81,302 
..81, 305 
..81,306 
..81, 307 
..81, 310 
..81, 311 
..81, 326 
..81, 828 

AM. DEO. , 

,.81, 336 
..81,338 
,.83, 179 



30 in— Orml'il. 

172-180... 83, 181 



198-201.. 
251-256. . 
270-279. . 
328-333. 
339-346. , 
.347-353., 



83, 184 
.83,186 
.83, 189 
.83, 191 
.83, 193 

83, 199 



459-461... 83, 201 



SI 111. 

62- 67. 
108-113. 
120-137. 
137-144. 
174-187. 
290-295. 
379-385. 
385-399. 
490-498. 
529-532. 
538-542. 

32 111. 

45- 50. 
121-130. 
151-155. 
214-221. 
271-281. 
348-356. 
368-382. 
411-429. 
446-473. 
532-534. 

33 111. 

166-174. 
175-181. 
244-260. 
339-344. 
372-378. 
416-421. 
464^73. 
510-518. 

34111. 

68- 74. 
100-108. 
159-168. 
170-175. 
313-320. 
328-356. 
422-424. 
436-440. 
476-481. 
522-529. 

35 III. 

1- 22. 
58- 66. 
102-105. 
121-142. 
305-310. 
424-434. 
440-444. 
487-511. 

36 111. 
53- 60. 
65- 70. 

114-125. 
150-155. 
243-249. 
265-267. 



AM. DEO. 

..83, 202 
..83, 205 
..83, 206 
..83, 215 
..83,219 
..83, 224 
..83, 227 
..83,231 
..83,240 
..83, 244 
..83,246 

AM. DEO. 

..83,249 
..83, 255 
..83, 253 
..83,261 
..83,264 
..83,269 
..83,274 
..83, 278 
..83, 286 
..83, 293 

AM. DEC. 

..83,295 
..85,265 
..85,270 
..86, 277 
..85, 280 
..85,282 
..85,289 
..85,292 

AM. DEO. 

..85, 296 
..85, 298 
..85,301 
..85, 304 
..8b, 306 
..85,309 
..85, 316 
..85,318 
..85,327 
..85,332 

AM. DEO. 

..85,336 
..85,342 
..85,347 
..85,348 
..85, 364 
..85, 368 
..85,371 
..85,373 

AM. DEO. 

..85, 382 
..85,385 
..85, 388 
..85, 397 
,.85,402 
..85,406 



36 m.-Oont'd. 
275-277... 8 5, 407 



293-300. 
31.S-320. 
376-381 . 
433-437. 
504^507. 

37 111. 

19- 29. 

73- 70. 

82- 91. 
150-156. 
230-236. 
331-333. 
354r-356. 
438-442. 
465-473. 
484-511. 



.87, 205 

.87, 217 

.87, 224 

..87,227 

..87, 230 

AM. DEO. 

..87, 233 
..87, 238 
..87, 240 
..87, 243 
..87, 247 
..87, 250 
..87, 251 
..87, 254 
..87, 257 
..87, 260 



38 111. AM. DEO. 

9- 20... 87, 267 
44- 58... 87, 282 



98-103. 
316-320. 



.87, 293 
.87, 298 



354-362... 87, 301 
382-394... 87, 304 
455-467.. .87, 314 



39 111. 

28- 30. 

31- 40. 
110-117. 
195-205. 
256-268. 
272-278. 
372-388. 
433-436. 
521-530. 
590-598. 

40 111. 

61- 63. 

93- 97. 
131-142. 
264-266. 
278-280. 
320-334, 
514-519. 

41 111. 

31- 39. 

65- 72. 
207-213. 
344-316. 
385-387. 
482-486. 
502-516. 



.89, 284 
.89, 286 
.89, 290 
.89, 294 
,.89, 303 
,.89, 307 
,.89, 312 
.89, 319 
.89, 322 
.89, 330 

AM. DEC. 

..89, 335 
..89, 337 
..89, 340 
..89,346 
..89, ;i48 
..89, 3.50 
.89, 361 

AM. DEC. 

..89,366 
..89,375 
..89, 381 
..89, 386 
..89, 388 
. . 89, 389 
.89, 392 



42 111. AM. DEO. 



18- 34. 
143-147. 
148-150. 
150-152. 
169-174. 
174-179. 
223-225. 
238-245. 
311-315. 
438-441. 
467-458. 
474-490. 
514-519. 



.89, 401 
.89, 412 
.89, 415 
.89, 417 
.89, 418 
.89,422 
.89,426 
.89, 436 
.89,445 
.92, 81 
.92, 84 
.92, 85 
.92, 89 



43 111. 

12- 18. 

40- 46. 
170-182. 
219-223. 
231-239. 
300-303. 
351-356. 
364-308. 
420-424. 
424-428. 
447-449. 

44 111. 

42- 48. 
113-114. 
114-121. 
142-167. 
225-229. 
360-363. 
416-422. 
491-494. 

45 111. 

57- 61. 

90-100. 
133-136. 
197-205. 
367-372. 
444-447. 
455-460. 
460-462. 



AM. DEO. 

..92, 93 
..92, 99 
..92, 103 
..92, 109 
..92, 112 
..92,118 
..92, 128 
..92,133 
..92,138 
..92, 142 
..92, 146 

AM. DEO. 

..92, 149 
..92,153 
..92,154 
..92, 159 
..92, 182 
..92, 186 
..92, 189 
..92,190 



.92, 193 
.92, 196 
.92, 204 
.92, 206 
.92, 221 
.92, 226 
.92, 227 
.92, 232 



46 111. AM. DEC. 



13- 17. 

61- 63. 

99-102. 
156-160 
169-172. 
230-242. 
271-276. 
344-346. 
370-372. 
398-403. 
462-467. 
476-487. 
487-489. 

47 111. 

25- 30. 

47- 53. 

86- 88. 
142-147. 
152-164. 
188-192. 
211-214. 
298-308. 
384-302. 
42,0-428. 
497-504. 



. .92, 234 
..92, 237 
..92, 240 
,.92, 243 
. .92, 246 
..92, 248 
..92,257 
..95, 416 
..95,417 
..95,418 
. .95, 442 
..95,446 
..95,455 

AM. DEO. 

..95,457 
..95,462 
..95,467 
..95,468 
..95,474 
..95,484 
..95,487 
..95,489 
..95,495 
..95,502 
..95, 504 



48 111. AM. DEO. 



36- 41. 

64- 68. 

87- 91. 
142-144. 
172-181. 
221-226. 
313-323. 
345-348 
356-360. 
423-425. 
451-452. 
475-480. 
511-514, 



.95, 510 
.95,516 
.95, 519 
.95, 523 
.95, 529 
.95, 539 
.95, 643 
.95, 551 
.95, 554 
.95, 557 
.95, 560 
.95, .961 
.95, 565 



49 111, 
17- 23. 
53-59. 
78- 82. 

153-158. 

182-186. 

241-246. 

331-355. 

377-385. 

416-425. 

484-487. 



AM. DEO. 

..95, 568 
..95, 572 
..95, 577 
..95, 579 
..9ft, 583 
..95, 590 
..95, 595 
..95, 614 
..95, 621 
..95, 627 



50 111. AM. DEO. 



79- 82. 
111-120. 
120-132. 
151-154. 
186-194. 
210-213. 
222-225. 
226-228. 
304-308. 
319-320. 
337-351. 
370-376. 
453-456. 
481-485. 
521-525. 

51 111. 

110-112. 

184-185. 

231-232. 

243-247. 

352-356. 

357-363. 

382-389. 

415-421. 

482-486. 

500-504. 

51 111. 

17- 37. 
206-212. 
266-274. 
286-288 
302-306. 
33.S-341. 
458-466. 

52 111. 
63- 61. 
81- 84. 

123-129. 
183-189. 
241-249. 
256-259. 
260-267. 
268-272. 
401-404. 
442-449. 
518-531. 

53 111. 

151-163. 
227-232 . 
336-340. 
401-403. 
428-434. 
447-452. 
510-510. 
516-526. 



..99,489 
. .99, 492 
..99,497 
..99, 504 
..99, 506 
..99,609 
..99,511 
..99,514 
. .99, 516 
..99,520 
.99, 521 
..99, 525 
..99, 630 
..99,533 
..99,537 

AM. DEO. 

..99, 539 
. .99, 641 
..99, 542 
..99,543 
..99,647 
..99,551 
. .99, 556 
.99,562 
..99, 568 
..99,571 

AM. KEP. 

. . 2, 278 

. . 2, 290 

. . 2, 295 

. . 2, 301 



306 
310 



. . 4, 582 

.. 4,587 

. . 4, 590 

. . 4, 593 

. . 4, 597 

. . 4, 603 

. . 4, 606 

.. 4, 612 

. . 4, 616 

. . 4, 618 

. . 4, 624 

AM. BEP. 

.. 5, 38 
..5, 45 

.. 5, 48 

.. 5, 51 

.. 5, 52 

.. 5, 57 

.. 5, 60 

.. 5, 64 



ILL. 



NUMERICAL TABLE OF OASES 



IS 



54 III. AM. BEF. 



19- 25. 

48- 58. 

58- 74. 

88- 09. 
UO-123. 
133-139. 
164-169. 
196-200. 
408-n3. 
439-468. 
482-485. 
489-500. 
504-506. 
507-512. 
513-520. 

85 111. 

85- 93. 

95-114. 
185-190. 
280-2R8. 
346-351. 
413-420. 
492-498. 
514-522. 

56 111. 

68- 81 . 
156-160. 
241-254. 
365-385. 
444^449. 



. 5, 
. 5, 
. 5, 
. 5, 
. 5, 



71 
75 
83 
92 
98 
5, 109 
5, 115 
5, 118 
5, 122 
5,125 
5, 146 
5, 149 
5, 155 
5,157 
5,162 



AM. KEP. 

. . 8, 626 

. . 8, 631 

. . 8, 641 

.. 8, 645 

. . 8, 652 

.. 8, 656 

.. 8, 661 

. . 8, 665 

AM. EEP. 

. . 8, 674 

.. 8, 681 

. . 8, 683 

. . 8, 690 

.. 8,701 



57 111. AM. KEP. 



29- 31. 
138-141. 
176-180. 
289-295. 
295-300. 
318-323. 
363-371. 
416-424. 
451-464. 
509-514. 
520-526. 
534-537. 

58 111. 

75- 79. 
102-105. 
158-159. 
169-172. 
210-218. 
297-299. 
310-338. 
373-379. 
444-449. 
509-542. 



..11, 1 

..11, 4 

..11, 7 

..11, 10 

..11, 15 

..11, 18 

..11, 21 

..11, 24 

..11, 28 

..11, 36 

..11, 39 

..11, 45 

AM. BEP. 

..11, 48 

.11, 52 

.11, 54 



.11, 
.11, 



.11, 65 

.11, 67 

.11, 85 

.11, 90 

.11, 95 



59 111. AM. KEP. 

38- 46... 14, 1 
123-129... 14, 8 
349-364... 14, 13 

60 111. AM. REP. 
41- 45... 14, 25 

124^129... 14, 27 

171-175... 14, .32 

211-215... 14, 35 

421-440... 14, 38 



61 111. 

59- 63, 
184-1H7. 
343-352. 
426-430. 
449-452. 
482-485. 

62 111. 

107-110. 
196-205. 
221-230. 
242-249. 
268-277. 
483-486. 

63 111. 

26- 29. 

41- 43. 

99-100. 
151-155. 
181-184. 
321-324. 
403-404. 
430-436. 

64 111. 

56- 65. 
195-238. 
243-248. 
249-253. 
26.5-271. 
307-310. 
414-416. 
542-547. 

65 111. 

5S- 66. 

69- 72. 
129-142. 
328-333. 
518-521. 

66 111. 

206-210. 
452-455. 

67 111. 
11- 27. 
37- 43. 

132-137. 
262-265. 
362-366. 
439-446. 
477-481. 
568-581. 

68 111. 

25- 32. 

67- 75. 
240-243. 
394-398. 
421-425. 
471-478. 
478-488. 
545-553. 
570-576. 
594-603. 

69 111. 

62- 69. 
111-119. 
214-221. 



.14, 53 

.14, 57 

.14, 60 

.14, 67 

.14, 71 

.14, 73 



..14, 75 
..14, 79 
..14, 86 
..14, 93 
..14, 99 
. . 14, 106 

AM. EEP. 

..14, 109 
..14, HI 
..14,112 
..14, 114 
..14, 117 
. . 14, 120 
..14,123 
. . 14, 124 

AM. BEP. 
..16,516 

..16,528 
..16,550 
..16,554 
..16, 557 
..16,561 
..16, 564 
..16,565 



..16,569 
..16, 576 
..16,578 
..16,587 
..16,591 

AM. BEP. 

..16, 593 
..16,597 

AM. EEP. 

..16,699 
..16, 611 
..16,615 
..16, 618 
..16, 620 
..16,624 
..16, 629 
..16, 632 



..18,541 
..18,547 
..18,553 
..18,556 
..18,560 
..18,564 
..18,570 
..18,578 
..18, 584 
..18,589 

AM. BEP. 

..18,596 
..18, 601 
..18, 607 



69 III.— Cont'd. 
285-292... 18, 613 
440-445... 18, 621 
401-469... 18, 626 
658-662. ..18, 631 
666-674... 18, 634 



70 111. 

109-114. 
166-168. 
191-304. 
315-317. 
677-680. 



AM. EEP. 

..22, 63 

..22, 70 

..22, 71 

..22, 77 

..22, 80 



71 111. AM. EEP. 



20- 23. 
91- 95. 

106-109. 
198-200. 
148-152. 
209-214. 
250-269. 
439-449. 
500-510. 
579-585. 
592-601. 
636-640. 

72 111. 

21- 23. 
50- 60. 
63- 69. 

282-285. 
354-358. 
545-550. 
586-591. 

73 111. 

23- 29. 
142-149. 
285-2!»3. 
348-,300. 
360-366. 
405-412. 
510-515. 

74 111. 

76- 79. 
116-119. 
168-173. 

75 111. 

125-132. 
185-186. 
289-292. 
309-313. 

76 111. 

231-245. 

77 111. 
351-354. 
644r-G52. 

78 111. 

55- 55. 
222-228. 
394-396. 

79 111. 

45- 53. 

99-108. 
846-351. 
493-496. 
515-517. 



.22, 
.22, 
.22, 
.22, 



83 
85 
89 
91 
91 

..22, 98 
..22, 100 
..22, 104 
..22,112 
..22,117 
..22,122 
..22,128 

AM. BEP. 

..22,131 
..22, 133 
..22,141 
..22, 144 
. .22, 146 
..22,149 
..22,154 

AM. BEP. 

..24,230 
..24, 236 
..24, 242 
..24, 248 
..24,258 
..24,263 
..24, 268 

AM. BEP. 

..24, 273 
..24, 276 
..24, 279 

AM. EEP. 

..20,232 
..20,237 
..20,238 
..20,241 

AM. BEP. 

. . 20, 243 

AM. BEP. 

..20, 251 
. .20, 254 

AM. EEP. 

..20,259 
..20,261 
..20, 266 

AM. BEP. 

..22,158 
..22, 164 
..22, 171 
.22,175 
.22,177 



80 111. 

35- 47. 
212-214. 
333-338. 
342-344. 
40t410. 
446-467. 

81 in. 

19- 25. 

5G- 61. 
■64- 70. 

76- 77. 
130-133. 
172-176. 
186-188. 
300-307. 
321-324. 
390-393. 
498-499. 



AM. EEP. 

..22, 180 
..22,185 
..22,187 
..22,192 
..22,194 
..22,199 

AM. EEP. 

. .25, 255 
..25,260 
..25,264 
..25, 269 
..25, 270 
..25,273 
.25, 276 
.25, 278 
.25, 282 
,.25, 285 
.25, 288 



82 111. AM. BEP. 



26- 27. 

50- 58. 

67- 71 . 

73- 76. 
147-148. 
149-151, 
170-174. 
198-201. 
215-217. 
236-240. 
246-253. 
337-34.). 
351-356. 
379-385. 
432-.I34. 
450-457. 
505-508. 
584-585. 
627-631. 



.25, 289 
.25, 290 
.25, 295 
.25, 299 
.25, 301 
.25, 303 
.25, 305 
.25, 308 
.25, 311 
.25, 313 
.25, 316 
.25, 321 
.25, 327 
.25, 328 
.25, 333 
.25, 334 
.25, 339 
.25, 341 
.25, 342 



83 111. AM. EEP. 



25- 28. 

33- 54. 

56- 59. 
171-182. 
204^208. 
247-250. 
273-281. 
302-310. 
324-330. 
341-348. 
360-365. 
440-444. 
479-482. 
535-538. 
599-6C0, 

84 111. 

20- 28. 

36- 38. 

39- 43. 

54- 56. 

82- 87. 

87- 88. 
104-109. , 
121-125. , 
174^179.. 
195-201. 
239-246.. 
279-284. . 
,303-308. . 
521-528. . 



. .25, 346 
. .25, 349 
..25, 359 
..25, 369 
..25, 378 
..25, 381 
. .25, 383 
. .25, 386 
..25,392 
..25,397 
. .25, 403 
..25,407 
..25,410 
..25,412 
..25,415 



.25, 416 
.25,422 
.25, 424 
.25,427 
.25, 429 
.25, 433 
.25,434 
.25, 438 
.25, 442 
.25, 446 
.25, 451 
.25, 457 
.25, 461 
.25, 466 



85 111. 
11- 16. 
62- 65. 
80- 85. 

264-278. 
377-382. 
511-514. 
594-596. 

86 111. 

102-105. 
106-110. 
110-116. 
133-140. 
239-242. 
240-253. 
336-3J0. 
402-407. 
431-432. 
455-461. 

87 111. 

89- 91. 
189-195. 
281-282. 
303-310. 
438-442. 
450-454. 
481-484. 
513-518. 
545-547. 
587-590. 

88 111. 

136-138. 
154^155. 
221-229. 
234^237. 
251-2.J6. 
312-319. 
465-469. 
554-558. 



AM. KEP. 

..28,607 
..28,610 
..28,613 
..28, 615 
..28,619^ 
. .28, 624 
..28, 62& 



..29, 11 

..29, 14 

..29, 17 

..29, 20 

..29, 25 

..29, 28 

..29, 32 

..29, 35 

..29, 37 

..29, 4a 

AM. BEP. 

..29, 47 

..29, 49 

.29, 53: 

.29, 55 

..29, 60^ 

.29, 63 

.29, 6& 

. 29, 69 

.29, 76 

.29, 77 

AM. BEF. 

..30,541 
..30, 54S 
..30,545 
..30,551 
..30,554 
..30.5,58 
,.30,562 
..30,566 



89 111. AM. BEF. 



56- 58. 

78- 82. 
123-125. 
134-1 .38. 
212-215. 
221-225. 
233-2.37. 
270-277. 
331-336. 
412-424. 
545-549. 
556-563. 

90 111. 

117-120. 
134-150. 
174^182. 
250-255. 
420-425. 
525-533. 
573-577. . 



.31, 65 
.31, 67 
.31, 70 
.31, 71 
.31, 74 
.31, 76 
.31, 79 
.31, 83 
.31, 91 
.31, 93 
.31, 104 
.31, 105 



.32, 12 

.32, 15 

.32, 22 

.82, 27 

.82, 31 

.32, 35 

.32, 54 



91 111. 


AM. BEP. 


20- 24. 


.33, 


44 


92- 96. 


..33, 


47 


195-199. 


..33, 


51 


298-304. 


..33, 


54 


474-477. 


.33, 


57 


518-523. 


..33, 


60 


561-567. 


..33, 


64 


613-616. 


..33, 


70 



19 



AMERICAN DECISIONS AND BEPOETS. 



1LL.-IND. 



92 111, 

64- 74. 
97-102. 
103-110. 
145-157. 
215-249. 
30o-3ir>. 
334-337. 
•515-54K. 
612-018. 



AM. KEP. 

..34,106 
..34, 112 
..34,116 
..34, 122 
..34, 128 
.34,130 
. , 34, 134 
..34, 136 
..34,151 



93 111. AM. KEP. 
30- 39... 34, 155 



61- 64. 
265-271. 
302-326. 



.34, 160 
.34, 163 
.34, 168 



475-479... 34, 187 
523-536... 34, 191 



94 111. 
11- 26. 

105-114. 
120-141 . 
319-357. 
357-362. 
450-458. 
464-469. 
598-604. 

95 m. 

124-134. 
134-147. 
148-165. 
190-194. 
263-267. 
267-287. 
533-5.'52. 
593-632. 

96 111. 
209-214. 
232-255. 
255-264. 
301-309. 
361-369. 
612-619. 

97 111. 

11- 19. 

66- 72. 
113-118. 
214-219. 
270-281 . 
338-365. 
375-389. 
537-552. 

98 111, 
27- 37. 
53- 57. 
58- 68. 

134-139. 
305-317. 
415-457. 
584-595. 
638-642. 

99 111. 

19.i-204. 
368-372. 
489-492. 
493-501. 
501-506. 



AM. KEP. 

..34, 199 
. . 34, 208 
..34, 213 
..34, 229 
..34,236 
..34,241 
.34,242 
..34, 245 

AM. SEP. 

..35, 137 
..35,144 
. 35, 151 
..35, 160 
..35, 163 
..35, 166 
..35,173 
..35, 182 



..36, 132 
..36, 135 
..36, 143 
..36, 147 
..36, 151 
..36, 157 

AM. BEP. 

..37, 95 
..37, 99 
..37,102 
..37,105 
. 37,109 
..37,111 
..37,123 
..37,129 

AM. KEP. 

..38, 75 
..38, 78 
..38, 83 
..38, 87 
-.38, 89 
.38, 97 
..38, 105 
..38, 108 

AM. BEP. 

..39, 21 

..39, 28 

..39, 30 

..39, 31 

..39, 34 



100 111. 
242-216. 
254^263. 
379-385, 
427-447. 
447-451 . 
537-548. 
611-623. 

101 111. 

11- 16. 

46- 57. 
308-331. 
325-333. 
391-395, 
429-437 
595-609 



AM. KEP. 

.39, 38 

..39, 39 

..39, 44 

..39, 47 

..39, 61 

..39, 63 

.,39, 69 

AM. HEP. 

. .40, 193 
..40, 196 
..40, 190 
. .40, 205 
.,40, 20!) 
..40,212 
. .40, 218 



102 111. AM. BEP. 



156-159. 

169-176 

208-217. 

249-261. 

272-279. 

284^289. 

341-340. 

379-400. 

489-492. 

596-617. 

622-633. 

634^645. 

103 111. 
367-374. 
378-400. 
460-466. 
485-490. 
546-552. 

104 111. 
35- 50. 

100-102. 
227-234. 
429-439, 
573-577. 



. 40, 571 
.40,573, 
..40, 577 
. .40, 581 
. .40, 588 
. .40, 592 
. .40, 595 
..40,598 
.,40, 606 
..40, 608 
..40, 617 
..40, 624 

AM. BEP. 

..42, 10 

..42, 14 

..42, 26 

..42, 29 

.42, 33 

AM. BEP. 

.44, 81 
..44, 87 
..44, 780 
..44, 90 
.44, 94 



601-610... 44, 97 



105 111 

138-143 

207-214 

364-382 

388-408... 44, 799 

445-451 

474-487 

596-603 



AM. BEP. 

,.44,785 

, .44, 788 

44, 791 



.44, 808 
.44, 812 
.44, 819 



106 m. 

11- 24. 
222-237. 
306-315, 
398-405. 
534^542. 

107 111. 

44- 54, 
113-125. 
334^340, 
349-360. 
429-440. 
507-516. 
517-528. 
540-551 , 
631-638. 



AM. KEP. 

..46, 683 
. .46, 688 
..46,698 
.46,702 
,.46, 705 

AM. BEP. 

..47, 425 
.,47, 431 
,,47, 434 
..47,437 
.,47,445 
,.47,453 
..47,458 
, .47, 467 
. , 47, 476 



108 111. 

39- 50. 

64- 69. 
170-187, 
317-326. 
528-537. 
560-569. 



AM. BEP. 

,.48,541 
.48,545 
,.48,543 
. .48, 557 
,.48, 560 
..48,565 



109 111. AM. KEP. 
20- 26... 50, 601 
135-142... 50, 605 
302-313... 50, BJO 
444-451... 50, 617 
537-540... bO, 619 
565-578... 50, 621 
611-621.,. 50, 627 



1 10 111. AM. BEP. 

16- 18... 51. 676 
219-223... 51, 678 
294-305,., 51, 683 
333-340,.. 51, 686 
350-361. ,,.51, 691 
400-414... 51, 698 
627-652... 51, 706 



111 111, 

27- 31 , 
124-137, 
167-171, 
203-211 , 
273-283, 
291-298. 
351-363. 
421-430. 
487-499. 
532-538. 
581-631. 



AM. BEP. 

. .53, 602 
, . 53, 605 
..53, 613 
..53, 616 
..53, 622 
..53,625 
..53, 628 
..53, 634 
..53,638 
..53, 640 
..53,643 



112111. AM. EEP. 
36- 48... 54, 204 
91- 99... 54, 209 
123-139... 54, 213 
154-167... 54, 222 
192-195... 54, 231 
242-246... 54, 235 
295-30li..,64, 238 
384-398... 54, 243 



113 111. 

34- 39. 

53- 60. 
1 23-128. 
137-145. 
186-194. 
228-248. 
327-334. 
305-371. 
390-403. 
475-481 . 



AM. BEP. 

..65,396 
..55,398 
..55, 402 
..55,405 
..55,409 
..55,414 
..55, 422 
..55,424 
..55,427 
..55, 434 



114 111. AM. KEP. 
46- 51... 55, 857 
222-232... 55, 860 
313-818... 55, 866 
343-347.,, 5 5, 869 
388-411,.. 55, 871 
457-462. ..55, 875 
539-550,., 5 5, 879 
611-622... 55, 883 



115 111. 

105-113. 
177-195. 
199-211, 
312-331, 
331-340. 
375-386, 
519-526. 
583-501 . 

116 111. 

11- 22. 
137-147. 
151-159. 
313-318, 
375-.S91. 
418-424. 
543-554 
587-631. 

117 111. 
30- .34. 

100-109, 
118-122, 
20.3-213. 
244-251. 
291-305. 
399-403. 
49.3-DOl, 
580-588, 

118 111, 

203-218. 
250-257. 
374-383. 
427-434. 
524^533, 
534-53S, 
576-582, 
632-637. 

119111. 

68- 74. 

83- 92. 
200-207. 
329-340. 
407-411. 
474^89. 
554.-563. 
579-586. 

120 111. 

21- 25. 

26- 35. 
121-128. 
350-361. 
433-446, 
469-482. 
509-524. 
567-572. 



AM. EEP. 1 


.56, 


129 


.56, 


133 


.56, 


146 


..66, 


167 


..56, 


169 


..56, 


173 


.,56, 


178 


..66, 


184 


AM. BEP. 1 


,.56, 


758 


..56, 


766 


..56, 


769 


..66, 


774 


..66, 


77G 


..66, 


784 


..56, 


786 


..56, 


793 


AM. KEP. 1 


..57, 


852 


..67, 


855 


,.67, 


858 


..67, 


862 


..57, 


867 


..67, 


869 


..57, 


875 


..67, 


876 


..67, 


880 


AM. 


BEP. 


..59 


341 


.69 


369 


.59 


374 


..69 


379 


..59 


383 


..59 


390 


..59 


395 


..59 


400 


AM. 


KEP. 


..59 


784 


..59 


789 


..69 


795 


.59 


799 


..59 


807 


..59 


810 


..59 


823 


.,69 


830 


AM. 


BEP. 



1 Blaokf.- 
311-313.. 
324-325., 
330-332.. 
342-344.. 
356-357. . 
360-366.. 
405-406, . 
416-421.. 



-ConVd, 
.12, 243 
.12, 245 
.12, 245 
.12, 248 
.12, 249 
.12, 251 
.12,257 
.12,258 



2Blackf, AM. DEO, 



,.60.549 
..60, 552 
..60,5,58 
..60, 558 
. . 60, 563 
..60, 572 
..60, 575 
..60,580 



INDIANA. 

1 Blackf. AM. DEC. 

19- 21... 12, 205 



88- 91 
91- 96. 
122-126. 
1.50-155. 
189-191 , 
210-213, 
220-226. 
267-285. 



.12, 207 
.12, 208 
.12,213 
.12,217 
.12,. 223 
.12,225 
.12,228 
.12, 234 



87- 90., 
94- 96.. 
96- 99, , 
112-114.. 
133-134., 
137-141,, 
178-183. . 
194-194., 
228-230., 
258-259., 
301-308,, 
336-337, 
367-371 . , 
377-384, , 
407-412., 
415-418. 



.18,128 
.18, 131 
.18,133 
.18,136 
. 18, 138 
.18,149 
,18,152 
.18,157 
.18, 158 
.18, 159 
.20, 115 
,20,118 
.20, 119 
.20, 123 
,21,742 
.21, 752 



3 Blackf, AM. DEC. 



39- 42. 

51- 54. 

54- 55. 

72- 75. 
111-114, 
170-181. 
202-205. 
219-222. 
241-245. 
245-248. 
267-269. 
293-294. 
324-325. 
376-378. 
387-388. 
403-405. 
419-421. 
433-436. 
457-458, 



, .23, 373 
..23,376 
..23,379 
..23, 380 
..23, 383 
..26, 84 
..25, 96 
.25, 99 
..25, 102 
..26, 105 
..26, 108 
..26, HI 
..25,112 
..26,422 
..26,424 
..26,426 
..26,428 
..26,430 
..26,433 



4 Blackf. AM. DEO. 



9- 12.. 

26- 35. . 

94-101 . . 
171-172.. 
238-241 . . 
263-266.. 
267-269.. 
286-288.. 
309-310.. 
337-339.. 
425-427.. 
44.5-447.. 
4(10-469-, . 
463-466, . 
476-479. . 

S Blackf. 

18- 21.. 

35- 36.. 

69- 71.. 
100-103.. 
115-116. . 
125-127. . 
146-149. . 
149-151.. 



.28, 33 
.28, 36 
.28, 45 
.29, 364 
.29, 365 
.29, 368 
.29, 372 
.30, 658 
.30, 661 
.30, 662 
.30,664 
.30, 666 
.32, 40 
.32, 43 
.32, 46 



.32, 49 
.32, 52 
.33, 452 
.33, 4.54 
.33, 457 
.33, 458 
.33,460 
.33, 463 



IND, 
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6 Blackf.- 
195-196. . 
217-220.. 
250-253. . 
317-319.. 
323-325.. 
358-359.. 
361-362.. 
365-365. . 
417-419. . 
441-442. . 
555-556. . 
576-579.. 
579-582.. 



-Cmt'd. 
.33, 465 
.33, 466 
.33, 469 
.35, 122 
.35, 124 
.35, 126 
.35, 126 
.35, 128 
.35, 129 
.35, 131 
.36, 656 
.36, 557 
.36, 561 



6 Elaokf. AM. DKC. 



50- 56.. 
120-123.. 
14J^148.. 
206-208.. 
225-227.. 
255-256.. 
312-315.. 
335-336.. 
389-390. . 
448-449.. 
458-459.. 
466-468.. 
474-475. . 
496-500.. 



.36, 564 
.38, 132 
.38, 135 
.38, 136 
.38, 139 
38, 141 
.38, 143 
.38, 146 
.39, 436 
.39, 437 
.39, 439 
.39, 441 
.39, 442 
.39,443 



7 Blackf. am:, dec. 



20- 25. 
66- 70. 
8S- 86. 

102-105. 
142-143. 
218-220. 
249-251. 
265-268. 
344-347. 
38.5-387. 
410-412. 
497-499. 
501-501. 
536-537. 
613-614. . 

8 Blackf. 

10- 14. . 

82- 84., 
112-113.. 
113-115., 
138-140. , 
140-142., 
175-177., 
240-243. 
284-287. 
317-319. 
332-333. 
345-350. 
447-450. 
508-516. 

llnd. 

21- 24. 
58- 62. 

130-134. 
247-250. 
281-285. 
36,3-366. 
397-399. 
484^489. 
540-541. 
670-575. 



..39,448 
. . 39, 453 
. 41,212 
..41, 214 
..41,217 
..41, 219 
..41,224 
..41,226 
..43, 93 
..43, 96 
..43, 98 
. .43, 100 
..43,102 
..43,106 
. .43. 107 

AM. DEO. 

.44, 732 
.44, 736 
.44, 788 
.44, 740 
.44, 742 
.44, 760 
.44, 762 
.44,763 
.44,766 
.44, 769 
..44,771 
.46,481 
.46,486 
,%46, 489 

AM. DEC, 

,.48, 349 
..48,352 
..48,355 
..48,359 
..48,361 
..60,470 
. . 50, 473 
..50,475 
..50,480 
..50,481 



2Iud. 

91- 97. 
142-143. 
171-174. 
184-188. 
241-243. 
309-316. 
385-388. 
474-476. 
548-530. 
556-558. 
558-562. 
586-588. 

Slnd. 

59- 70. 
236-239. 
316-319. 
331-332. 
353-356. 
387-388. 
392-396. 
441-444. 
481-483. 
574-577. 

4Ind. 

79- 83. 

95-100. 
234-235. 
264-266. 
301-301. 
368-374. 
546-549. 
627-628. 
628-630. 

Slnd. 

22- 23. 

23- 31. 
137-140. 
261-264. 
290-296. 
322-327. 
339-348. 

6Ind. 

110-112. 
128-136. 
200-205. 
324-328. 
455-458. 
501-556. 

7 ,Ind. 

21- 25. 

81- 82. 
107-109. 
178-180. 
308-311. 
356-359. 
389-391 . 
442-446, 
470-471. 
525-529. 

8Iiid. 
1- 6. 

84r- 92. 
195-197. 
197-200. 
3151-319. 
352-354. 
392-395. 
524-528. 



AM. DEO. 1 


.52, 


494 


.52, 


500 


..52, 


501 


.52, 


504 


.52, 


508 


..52, 


510 


..52, 


516 


..64, 


456 


..64, 


458 


..54, 


460 


..64, 


463 


..54, 


467 


AM. DEO. 1 


..54, 


470 


..54, 


481 


..56, 


505 


..56, 


509 


..66, 


510 


..56, 


512 


..56, 


513 


..66, 


518 


..56, 


522 


..56 


537 


AM. 


DEO. 


..68 


618 


..58, 


622 


..68 


627 


..68 


628 


..68 


630 


..58 


633 


..58 


638 


..58 


641 


..68 


642 


AM. 


DEO. 


..61 


73 


..61 


74 


..61 


81 


..61 


85 


..61 


90 


..61 


96 


..61 


101 


AM. 


DEC. 


..61 


110 


..63 


873 


..63 


380 


..63 


885 


..63 


389 


..63 


391 



..63,410 
..63, 414 
..63, 416 
.63,418 
..63, 420 
..63,424 
..65, 738 
..65, 740 
..66, 745 
..65,746 

AM. DEO. 

..65, 750 
..65, 754 
..65, 756 
..66, 758 
..65, 761 
..65, 764 
..65, 768 
,.65,772 



9Iud. 

16- 19. 

30- 35. 
135-139. 
169-171. 
184-186. 
273-275. 
290-293. 
323-327. 
467-470. 
488-490. 

10 Ind. 

16- 18. 

28- 32. 
146-151. 
174-175. 
205-211. 
212-215. 
325-328. 
355-357. 
409-411. 
499-502. 



AM. DEO. 

..68, 604 
..68,607 
..68,611 
..68, 615 
..68,618 
..68, 620 
. .68, 624 
..68, 638 
..68, 650 
. .68. 653 

AM. DEO. 

..68,655 
..68,658 
..71,305 
. 71, 309 
..71, 316 
..71,323 
..71,327 
..71, 331 
..71,335 
..71, 337 



1 1 Ind. AM. DEO. 

22- 31... 71, 341 
70- 79... 71, 348 



236-238. 
337-339. 
365-366, 
44.3-447 



.71,354 
.71,355 
..71, 358 
.71,360 



497-504... 71,363 
557-568... 71, 370 



12 Ind. 

3- 10. 
37- 41. 
238-240. 
252-254. 
266-273. 
306-309. 
376-379. 
477-478. 
515-624. 
670-675. 
67,5-678. 

13 Ind. 

47- 53. 

90-102. 
103-105. 
260-262. 
325-332. 
366-371. 
434-437. 
484-487. 
551-569. 

14 Ind. 

93-104. 
112-115. 
199-202. 
222-224. 
505-509. 
595-600. 



AM. DEO. 

..74, 195 
..74, 200 
..74,205 
..74, 207 
..74, 209 
..74, 215 
..74,218 
..74, 221 
..74, 222 
..74,229 
..74, 233 

AM. DEO. 

. . 74, 236 
..74,246 
..74,250 
..74,251 
..74, 254 
..74, 2.59 
..74, 263 
..74,266 
.74,268 



,.77, 49 



77, 
..77, 
..77, 
..77, 
..77, 



15 lud— Cont'd. 
435-437... 77, 99 
445-446... 77, 101 
469-473... 77, 103 



79 



1 5 Ind. AM. DEO. 

21- 22... 77, 78 
33- 42. ..77, 
142-145... 77, 
271-273... 77, 
308-310... 77, 
369-370... 77, 
371-374... 77, 



16 Ind. 
37- 39. 
46- 52. 

107-109. 
125-129. 
172-175. 
253-254. 
275-283. 
428-429. 
429-432. 
441-444. 
505-505. 

17 Ind. 
6- 10. 

29- 33. 
108-114. 

120-124. 
169-174. 
245-260. 
323-324. 
391-395. 
479-480. 
572-587. 

18 Ind. 

21- 24. 

27- 33. 
104-106. 
153-155. 
237-243. 
258-260. 
314^16. 
342-343. 
375-377. 
386-388. 
440-443. 

19 Ind. 

10- 15. 

28- 29. 
53- 60, 

170-173. 
194-196. 
213-222. 
356-359. 
384-386. 
421-430. 
462-466. 

20 Ind. 
1- 6. 
6- 9. 

94- 96. 
155-162. 
217-218. 
239-241. 
283-280. 
307-310. 
387-389. 
437-439. 
492-497. 

21 Ind. 
4- 10. 

45- 54. 
119-122. 
207-210. 
248-249. 
334-335. 



AM. DEO. 

..79,403 
..79, 405 
..79,411 
..79,414 
..79,418 
..79,428 
..79,430 
..79,439 
..79,440 
..79, 444 
..79,447 

AM. DEO. 
..79,448 
..79,453 
..79,467 
..79,463 
..79,468 
..79,477 
..79,488 
..79,486 
..79,489 
..79, 490 

AM. DEC. 

..81, 341 
..81,344 
.81,349 
.81,351 
.81, 853 
.81,358 
.81, 359 
,81, 362 
.81, 363 
.81, 364 
.,81,367 

AM. DEC. 

,.81, 370 
,.81,374 
..81,376 
..81, 382 
..81, 383 
..81,386 
..81,403 
..81,406 
..81,408 
..81,415 

AM. DEC. 

..83, 299 
..83,303 
..83,306 
..83,308 
..83,315 
..83,316 
..83,319 
..83,322 
..83,325 
..83,327 
..83, 329 

AM. DEO. 

..83,334 
..83,339 
..83,343 
..83,346 
. .83, 348 
..83,350 



allzid.— Cont'd. 
404-411... 83, 851 
427-429... 83, 356 
433-438... 83, 358 
479-489... 83, 362 
616-825. ..83, 367 

22 Ind. AM. DEC. 
26- 30... 86, 409 
88- 98... 85, 413 
359-361... 8 5, 421 
362-364... 8 5, 428 
399-422... 8 5, 430 



23 Ind. 
4- 8. 

56- 60. 
179-183. 
265-272. 
377-381. 
397-399. 
433^37. 
540-642. 
553-562. 

24 Ind. 
94- 97. 
98-101. 

202-205. 
222-224. 
325-331. 
355-363. 
447-453. 

26 Ind. 

14- 22. 

42- 44. 
140-145. 
177-182. 
278-279. 
336-339. 
434r440. 
479-483. 
503-509. 



AM. DEO, 

..85,445 
..86,449 
..85, 452 
..86,456 
. .86, 462 
..85,466 
..88,471 
..85,475 
..86,477 

AM. DEC. 

..87,319 
..87,321 
..87,324 
..87,327 
..87,329 
..87,335 
..87,341 

AM. DEO. 

. .87, 346 
..87,363 
..87,354 
..87,368 
..87,362 
..87,364 
. .87, 367 
..87,372 
..87,375 



26 Ind. AM. DEC. 
15- 16... 89, 448 
17- 26... 89, 450 
10,4-106... 89, 458 
220-223... 89, 460 
294-298... 89, 463 
370-375... 89, 467 
424-431... 89, 471 



27 Ind. 

4- 10. 
52- 54. 
100-103. 
260-263. 
298-300. 
327-331. 
368-369. 
373-375. 
435-442. 
513-520. 

28 Ind. 
1- 8. 

28- 33. 

37- 39. 
103-105. 
133-136. 
225-282, 
287-291 , 
441-448, 
468-469, 



AM. DEC. 

..89,477 
..89,493 
..89,495 
..89,498 
..89,501 
..89,503 
..89,507 
. .89, 508 
..92, 263 
..92,269 

AM. DEC. 

..92,276 
..92,282 
..92, 287 
..92,306 
..92, 308 
..92,311 
..92,318 
..92,322 
..92, 329 
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IND. 



29 lud. AM. DEC. 35 Ind. 



16- 18. 

21- 26. 

82- 87. 

95-96. 
139-142. 
226-228. 
249-256. 
260-263. 
360-364. 
364-374. 
465-467. 
498-500. 
541-544. 



.92, 330 
.92, 332 
.92, 336 
.92, 341 
92, 345 
.92, 347 
.95, 630 
.95, 636 
.95, 640 
.95, 644 
.95, 654 
.95, 656 
.95, 658 



30 Ind. AM. DEO. 



11- 18. 
112-114. 
129-130. 
142-144. 
154-163. 
228-235. 
244-246. 
250-254. 
258-259. 
259-261. 
263-266. 
332-341. 
389-390. 
476-482. 
514^527. 

31 Ind. 

1- 7. 

2(^- 24. 

92-108. 
106-111. 
174-18 J. 
211-215. 
265-268. 
485-191. 

32 Ind. 

1- 10. 

11- 15. 

27- 34. 

87- 90. 
202-210. 
249-259. 
328-332. 
332-337. 
486-492. 

33 Ind. 

36- 46. 

54- 64. 

94- 96. 
107-111. 
127-129. 
129-131 . 
135-137. 
176-181. 
240-213. 
335-368. 
368-378. 
379-383. 
402-409. 
531-535. 

34 Ind. 
36- 46. 

115-130. 
251-255. 

448-452. , 



..95,660 
..95, 671 
..95,673 
..95, 674 
..95, 676 
..95,685 
..95, 689 
..95, 691 
..95,694 
..95, 695 
..95,696 
..95.699 
..95,703 
..95,705 
..95, 710 

AM. DEC. 

.99,577 
..99,582 
,.99, 587 
.99, 610 
.99, 615 
.99,628 
.99, 631 
.99, 634 



. . 2, 315 

.. 2, 323 

. . 2, 327 

. . 2, 330 

. . 2, 334 

. . 2, 341 

. . 2, 318 

. . 2, 351 

. . 2, 350 



. 5, 168 

. 5, 177 

. 5, 18i 

. 5, 185 

. 5, 189 

. 5, 191 

. 5, 193 

. 5, 195 

. 5, 199 



. 5, 
. 5, 
. 5, 
. 5, 
. 5, 



201 
216 
221 
224 
230 



AM. EEP. 
.. 7, 214 



215 
225 
229 I 



103-106. 
124-170. 
170-173. 
181-194. 
198-255. 
285-288. 
311-315. 
323-326. 
429-442. 
485-491. 
496-503. 

36 Ind. 
55- 59. 
60- 69. 
90-102. 

259-262. 
267-280. 
280-288. 
288-294. 
338-346. 
389-405, 
463-470. 

37 Ind. 

1- 21. 

57- 65. 

67- 74, 
175-179. 
448-456. 

38 Ind. 

89- 96. 
116-128. 
294-323. 
451-460. 
512-521. 

39 Ind. 

90- 94. 
371-372. 
463-471. 

40 Ind. 
131-132. 
173-185. 
44t-446. 

41 Ind. 

35- 48. 
116-122. 
158-162. 
228-259, 
572-580. 

42 Ind. 
1- 6. 

227-242. 
327-330. 
375-378. 
420-449. 
565-570. 

43 Ind. 

103-105. 
105-107. 
146-156. 
167-172. 
455-461. 



AM. KBP. 

. . 9, 037 

. . 9, 639 

. . 9, 676 

. . 9, 679 

.. 9,690 

.. 9, 735 

.. 9,738 

.. 9, 741 

. . 9, 744 

. . 9, 754 

.. 9, 760 



AM. KEP. 

..10, 1 

..10, 5 

..10, 12 

..10, 19 

..10, 62 

..10, 22 

..10, 29 

..10, 35 

..10, 42 

..10, 50 



AM. REP. 

..10, 62 

,.10, 74 

..10, 80 

..10, 86 

..10, 89 

AM. REP. 

..10, 97 
..10,103 
..10, 111 
..10,118 
..10,126 

AM. KEP. 

..10, 135 
..13,280 
..13, 281 

AM. EEP. 

..13, 283 
..13, 285 
..13,295 

AM. KEP. 

..13,302 
..13,313 
..13,318 
..13,322 
..13,346 

AM. KEP. 

..13, 353 
..13, 357 
..13, 364 
..13, 366 
..13, 369 
..13,377 

AM. KEP. 

..13, 382 
..13,381 
..13, 386 
..13, 395 
..13,399 



44 Ind. 

214-217. 
290-298. 
401-408. 
509-524. 

45 Ind. 

73- 77. 
180-182. 
429-438. 
523-532. 
576-588. 

46 Ind. 

159-166. 
166-171. 
488-521. 
552-580. 

47 Ind. 
105-114. 
376-379. 
407-414. 
423-435. 
471-498. 

48 Ind. 

52- 60. 
174-177. 
327-367. 
562-568. 

49 Ind. 

56- 61, 
124^13.5, 
150-161. 
350-355, 
373-378. 
378-384, 
544-549. 
573-579. 

50 Ind. 
136-140. 
141-144. 
145-149. 
267-270. 
278-280. 
303-309. 
341-342. 
487-490. 

51 Ind. 
24- 32. 

181-187. 
272-277. 
358-364. 
411-413. 
413-416. 
555-564. 

52 Ind. 

281-286. 
347-349, 
462-468. 

53 Ind. 

21- 24. 
294-301. 
331-335. 
454-460. 



.15, 232 
.15,235 
.16,239 
.15,245 



..15,258 
..15,261 
..15, 262 
..15,270 
..15,278 

AM. ItEP. 

..15,285 
..15, 291 
..15,295 
..15,323 

AM. KEP. 

..17,692 
..17, 699 
..17, 702 
..17,709 
..17.719 

AM. EEP. 

..17,731 
..17,735 
..17, 738 
..17, 7U8 

AM. REP. 

..19, 069 
..19,673 
..19,677 
..19, 679 
..19. 683 
..19, 687 
..19, 691 
..19, 695 

AM. REP. 

..19, 699 
..19, 703 
..19, 706 
..19,709 
..19, 711 
..19, 713 
..19, 718 
..19, 719 

AM. EEP. 

..19, 722 
..19,727 
..19,732 
..19,735 
..19, 738 
..19,739 
..19,742 

AM. EEP. 
..21,175 

..21, 179 
..21,182 

AM. KEP. 

..21,189 
..21,192 
..21, 197 
..21,200 



54 Ind. 

164-168, , 
270-282. 
428-434., 
471-479. 
501-510. 

55 Ind. 

397-402. 
433-437. 

56 Ind. 

42- 50. 

65- 72. 

96-100. 
165-168. 
182-186. 
263-275. 
284-287. 
451-454. 
538-542. 
584r-587. 

57 Ind. 
34- 41. 

46- 52. 

80- 85. 
341-349. 
360-365. 
378-386. 
412-114. 
576-580. 

58 Ind. 

176-182. 
442-445. 

59 Ind. 

1- 15, 

78- 89, 

130-135. 

416-424. 

472-477, 

60 Ind. 

6t- 68. 
193-194. 
511-515, 
580-590. 

61 Ind. 

52- 56. 
206-211 . 
268-276. 
362-368. 
457-460. 
473-477. 
539-584, 

62 Ind. 

281-291. 
291-295. 
301-307. 
365-367. 
485-491 . 
562-565. 
587-593. 

63 Ind. 

198-205. 
28.5-288. 
344-353. 
367-370. 



AM. EEP. 

,.23,639 
..23,641 
..23, 650 
..23, 655 
. .23, 661 

AM. KEP. 

..23,668 
..23, 672 

AM. EEP. 

..26, 1 

..26, 10 

..26, 15 

..26, 18 

..26, 19 

..26, 21 

..26, 34 

..26, 37 

..26, 40 

..26, 44 

AM. KEP. 

..26, 45 

..26, 48 

..26, 52 

..26, 57 

..26, 58 

..26, 61 

..26, 64 



AM. REP. 

.26, 71 
..26, 74 

AM. REP. 

..26, 75 

..26, 76 

..26, 81 

.26, 84 

.26, 87 

AM. KEP. 

..28, 651 
..28, 653 
..28, 654 
..28,657 

AM. REP. 

..28,665 
..28, 669 
..28,673 
..28,675 
..28, 677 
..28, 680 
,.28,682 

AM. REP. 

..30,172 
..SO, 182 
..30, 185 
..30, 197 
..30, 199 
..30, 203 
..30, 200 



.30, 211 
.30, 214 
.30, 217 
.30,224 



63 Ind.— Cont'd. 
412-415... 30, 226 
415-425... 30, 229 
468-475... 30, 234 



552-667. 
576-591. 

64 Ind. 

13- 18. 
167-177. 
197-202. 
345-356. 
511-516. 
553-557. 

65 Ind, 

153-171. 
188-196. 
282-287. 
398-404. 
519-561. 
582-590. 

66 Ind. 

43- 50. 

94^109. 
319-325. 
547-548. 

67 Ind. 
4.5- 48. 
86- 90. 

246-256. 
267-270. 
270-276. 
306-309. 
408-414. 
500-503, 
567-570. 
583-586. 
588-593. 

68 Ind. 

54- 57. 
202-206. 
245-247. 
254^264. 
345-347. 
382-388. 
405-410. 
427-432. 
586-600. 

69 Ind. AM. KEP. 
33- 37. 
61- 68. 
95- 97. 

163-166. 
281-284. 
295-299. 
.S53-356. 
375-379. 
406-413. 
445-449. 
479-486. 
558-576. 



..30,238 
,.30,250 

AM. EEP. 
..31, 110 

..31,114 
..31, 121 
..31, 123 
..31,131 
..31,135 

AM. EEP. 

..32, 57 

..32, 63 

..32, 69 

..32, 73 

..32, 78 

..32, 86 

AM. EEP. 

..32, 94 
..32, 99 
..32,109 
..32.114 

AM. EEP. 

..33, 73 
..33, 76 
..33, 79 
..33, 86 
..33, 89 
..33, 96 
..33, 98 
..33, 102 
..33, 104 
..33,107 
..33, UO 

AM. EEP. 

. .34, 247 
..34, 250 
..34, 254 
..34, 256 
.,34,263 
..34,265 
..34,269 
..34, 273 
. , 34, 277 



70 Ind. 

19- 23. 

65- 84. 
126-131. 
142-147. 
519-521 . 
569-576. 



..35, 202 
..35, 205 
..35, 210 
..35, 212 
..35,214 
..35,216 
..35, 220 
..35, 223 
..35, 227 
..35,232 
..35, 236 
..35,240 

AM. EEP. 

..36, 162 
..36, 166 
..36,178 
..36,182 
..36, 180 
..36, 183 



IND. 
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71 Ind. 
136-Ul. 
288-292. 
363-368. 
526-530. 

72 Ind. 
91- 95. 

113-120. 
134-137. 
167-171. 
220-226. 
315-322. 
425-430. 
442-449. 
455-459. 
533-539. 

73 Ind. 

80- 85. 
112-117. 
185-198. 
219-226. 
261-275. 
278-284. 
312-315. 
325-333. 
518-522. 
597-600. 



AM. BEP. 

..36, 193 
..36,196 
..36,198 
..36,202 

AM. BEE. 

..37,139 
..37,144 
..37, 150 
..37,152 
..37, 156 
..37, 162 
..37,168 
..37, 170 
..37, 174 
..37, 177 



..38,111 
..38,115 
..38,117 
..38,129 
..38, 134 
..38,139 
..38, 145 
..38,147 
..38,152 
..38,155 



74 Ind. AM. BEP. 



25- 29... 39. 
378-397... 39, 
433-440... 39 
449-459.. 
520-529.. 
529-544. . . 39, 101 
571-575... 39, 113 



.39, 
.39, 



75 Ind. 

84- 88. 
156-162. 
177-181. 
241-258. 
298-301. 
318-330. 
431-439. 

76 Ind. 
142-145 
106-178. 
223-231. 
310-316. 
362-367. 
488-491. 
512-516. 
561-572. 
575-584. 
694-598. 



AH. BEP. 

..39,124 
..39, 127 
..39, 131 
..39, 135 
..39,147 
..39,150 
..39, 155 

AM. BEP. 

..40, 224 
. .40, 230 
..49, 239 
..40. 245 
..40, 250 
..40, !i54 
..40,258 
..40, 261 
..40, 269 
..40, 275 



77 Ind. AM. BEP. 
1- 13... 40, 279 

65- 71... 40, 287 

96-100. . .40, 289 

203-211... 40, 295 

78 Ind. AM. BEP. 
68- 77... 41, 545 
77- 80... 41, 552 

100-103. . .41, 555 
169-172... 41, 558 
261-269. . .41, 561 
292-297... 41, 567 



78 Ind.— ConJ'S. 
323-329... 41, 572 
332-335... 41, 577 
373-377... 41, 580 
422-425... 41, 584 
445-449. ..41, 587 
521-528... 41, 593 



79 Ind. 
9- 14. 
80- 84. 
308-311. 
393-397. 
491-502. 
547-549. 



AM. EEP. 

.41,599 
.41,604 
.41,612 
.41, 614 
.41, 618 
.41, 627 



80 Ind. AM. BEP. 
20- 31... 41, 782 
80- 83... 41, 791 



245-260. 
260-267.. 
281-285. . 
338-348. , 
478-484. . 



.41, 794 
.41, 806 
.41, 812 
.41, 815 
.41, 821 



81 Ind. AM. EEP. 

214^217... 42. 124 



319-327. . 
327-335. . 
433-445. . 



.42, 127 
.42, 135 
.42, 142 



82 Ind. AM. BEP. 
147-156. . .42, 4S5 
175-178... 42, 494 
278-294. . .42, 496 
421-426... 42, 505 
426-434. . .42, 508 

83 Ind. AM. BEP. 
86- 88... 43, 61 

12H26...43, 64 

228-230. . .43, 66 

266-275... 43, 67 

392-399... 43, 71 

463-466... 43, 76 

566-569... 43, 78 



84 Ind. 

31- 36. 

84^ 86. 
325-331. 
347-356. 
375-380. 
544-545. 
474-484. 

85 Ind. 

130-140. 
240-244. 
276-279. 
294-309. 
318-334. 
529-535. 
565-571. 

86 Ind. 
34- 43. 

87- 98. 
111-114. 
172-178. 
196-204. 
208-219. 
327-342. 
352-367. 



AM. EEP. 

..43, 80 
..43, 85 
..43, 86 
..43, 91 
..43, 96 
.43,100 
..43,. 102 



86 la^.— Cont'd. 
476-479... 44, 832 
49 6-500... 44, 334 
531-538... 44, 338 
538-542... 44, 343 



.44, 


1 


.44, 


10 


.44, 


13 


.44, 


16 


.44, 


29 


.44, 


42 


.44, 


46 


AM. EEP. 1 


.44, 


255 


.44, 


263 


.44, 


274 


.44, 


280 


.44, 


285 


.44, 


292 


.44, 


308 


.44, 


320 



87 Ind. 
1- 13. 

158-162. 
245-249. 
269-278. 
334-337. 
522-526. 
598-600. 
600-601. 

88 Ind. 

104-106. 
122-133. 
149-159. 
169-171. 
381-391. 
473-480. 

89 Ind. 

110-115. 
128-133. 
363-36S. 
453-457. 
526-529. 
533-539. 
572-577. 

90 Ind. 

29- 33. 

83- 87. 
192-198. 
205-214. 
222-228. 
229-236. 
268-270. 
338-342. 
515-516. 
545-552. 
596-598. 

91 Ind. AM. EEP. 

1- 9...46, 5(i7 
22- 26... 46, 574 
134-141... 46, 580 
202-210... 46, 586 
221-229... 46, 591 
266-277... 46, 598 
384-397... 46, 607 
451-456... 46, 613 

92 Ind. AM. EEP. 
82- 88. 

210-246. 
306-310. 
371-376. 
444-417. 
464-474. 
521-526. 
543-546. 



AM. BEP. 

..44,747 
. .44, 756 
.,44, 759 
..44,763 
..44,770 
..44,773 
..44,776 
..44, 778 

AM. EEP. 

..45,447 
..45,449 
..45, 454 
..45,462 
..45, 464 
..45, 467 

AM. BEP. 

..46,160 
..46, 164 
..46,169 
..46,173 
..46,175 
..46, 178 
. .46, 185 

AM. BEP. 

..46,192 
..46, 195 
. .46, 199 
..46,205 
..46,210 
..46,216 
..46, 222 
. .46, 224 
. .46, 229 
. .46. 230 
..46,234 



93 Ind. 

1- 7. 
31- 34. 
164-170. 
423-430. 
452-456. 
476-480. 
523-533. 
570-581. 



..47,135 
..47, 140 
..47, 145 
..47, 149 
..47,153 
..47,156 
..47, 163 
. .47, 167 

AM. EEP. 

..47, 364 
..47,367 
..47, .369 
..47,374 
..47, 378 
..47, 388 
..47, 390 
..47, 394 



94 Ind. 
49- 59. 
96-102. 

292-296. 
319-329. 
384-389. 
403-408. 
426-432. 
443-447. 
474-482. 
535-549. 

95 Ind. 
12- 22. 

73- 78. 
210-220. 
228-235. 
286-299. 
361-366. 



AM. EEP. 

..48, 140 
..48, 146 
..48,151 
..48,155 
..48,162 
..48,167 
..48,171 
..48, 175 
..48, 179 
..48, 185 

AM. EEP. 

..48,692 
..48,700 
.48, 704 
.48, 713 
48, 719 
.48, 727 



387-392... 48, 730 
46t468...48, 733 

96 Ind. AM. EEP. 
157-162... 49, 152 
179-185... 49, 156 
333-342... 49, 161 
346-366... 49, 168 
461-469... 49, 185 



97 Ind. 
1- 15. 

66- 69. 

97-101. 
141-146. 
163-169. 
191-211. 
289-295. 
336-341. 
421-429. 
478-488. 
570-579. 

98 Ind. 

1- 6. 
73- 76. 
134-149. 
238-245. 
358-372. 
384-391. 
391-403. 
552-566. 
577-586. 



AM. EEP. 

..49,416 
..49,427 
..49,430 
..49,434 
..49,437 
. .49, 441 
..49,449 
. .49, 458 
. .49, 462 
. .49, 469 
..49,478 

AM. EEP. 

. .49, 731 
..49,736 
..49,739 
..49,746 
. .49, 752 
. .49, 764 
. .49, 770 
..49,780 
..49,792 



99 Ind. AM. EEP. 
16- 28... 60, 71 
190-204... 50, 82 
290-209... 50 
469-478... 50 
519-525... 50 



531-547... 50, 109 



100 Ind. 

52- 58. 

92-105. 
113-119. 
127-138. 
221-226. 
237-241. 
274-285. 
293-301. 
515-545. 
575-586. 



..50, 763 
..50, 769 
..50,774 
..50, 779 
..50,783 
..50, 786 
..50, 788 
..50,798 
..50, 805 
..50,830 



101 Ind. AM. EEP. 
129-138... 51, 742 
200-222... 51, 749 
426-445... 61, 754 
500-512... 5 1,759 
522-532... 6 1,761 
564-573... 6 1,768 



102 Ind. 
76- 85. . 
13S-146.. 
146-153. . 
233-247.. 
399-406.. 
443-449.. 
478-485. . 
485-194.. 
528-530. . 



. 62, 645 
.52, 653 
.62, 657 
. 62, 662 
. 52, 675 
.62, 680 
.52,683 
.62, 688 
.52,695 



103 Ind. AM. BEP. 



1- 11., 
55- 68. . 
96-105., 
105-112., 
121-127. 
19&-200., 
203-206., 
262-265., 
286-294. , 
468-481. 
515-519., 
569-575. 
582-591. 

104 Ind. 

130-132. 
133-140. 
173-179. 
227-239. 
264^277. 
278-282. 
293-317. 
321-323. 
526-541. 
548-556. 

105 Ind. 
29- 37. 
62- 67. 
81- 92. 

109-112. 
212-221. 
221-227. 
250-264. 
289-306. 
469-502. 
522-532. 
543-546. 



. 53, 474 
.63,482 
.63,491 
.53,495 
.53,500 
.63,504 
.63,509 
.63, 512 
.63,514 
.63,519 
.53,540 
..53,545 
..63,550 

. AM. EEP. 

..54,296 
.54, 298 
..64,304 
. . 54, 309 
. . 54, 312 
. . 54, 316 
. . 54, 319 
..64,332 
. . 54, 334 
-.54,343 

AM. BEP. 

..56,169 
..55,177 
..58, 180 
..55,189 
..55,192 
..65,197 
..55,201 
..55,211 
..55,218 
..65,222 
..56,230 



106 Ind. AM. BEP. 



55- 62. 

96- 98. 
175-179. 
195-202. 
219-223. 
279-285. 
296-301. 
310-319. 
364^68. 
386-403. 
475-478. 
513-517. 



.55, 719 
.55, 722 
.55, 724 
.65, 727 
.55, 734 
.55,736 
.55,742 
.65,746 
.55,753 
..65, 756 
..55,762 
..55,764 
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AMERICAN DECISIONS AND BEPOBTS. 



IND.-IOWA. 



107 Ind. 


AM. KEP. 


54- 58. . 


.57, 


77 


71- 74. . 


.57, 


79 


75- 89.. 


.57, 


82 


94-105. 


.57, 


87 


144^151- 


.57, 


99 


253-li60. 


.57, 


101 


291-301. 


.57, 


106 


381-389. 


.57, 


114 


442-460. 


.57, 


120 


475-480. 


.57, 


124 


502-512. 


.57, 


128 


108 Ind, 


AM. KEP. 


7- 13. 


.58, 


22 


21- 20. 


.58. 


26 


31- 39. 


.58, 


30 


183-188. 


.58, 


35 


365-376. 


.58 


40 


419-424. 


.58! 


49 


472-481. 


.58, 


S3 


.■)00-506. 


.58, 


61 


530-538. 


.58, 


65 


573-585. 


58, 


71 


109 Ind. 


AM. BEP. 


1- 9. 


.58, 


375 


31- 37. 


: 58, 


382 


179-199. 


.58, 


387 


278-284. 


..58 


400 


315-340. 


..58 


405 


411-415. 


..58, 


414 


457-466. 


..58 


417 


470^88. 


..58 


425 


110 Ind 


AM. EEP. 


50- 05. 


..59 


194 


301-313. 


..59 


199 


325-327. 


..59 


203 



328-337. 
358-376. , 



.59,211 
.59, 216 



542-552... 59, 225 



mind. 

59- 64. 

75- 89. 

90- 98. 
195-200. 
343-346. 
462-467. 
472-489. 
515-519. 
578-587. 



AM. BEP. 

..60, 673 
..60,677 
..60, 689 
. .60. 696 
..60, 701 
..60,703 
. .60, 709 
..60. 720 
..60, 722 



IOWA. 

Morris, am. Dsa 
141-142... 39, 457 
175-178... 39, 458 
233-235... 3 9, 460 
253-257... 3 9, 461 
312-316... 41, 230 



321-323. 
341-343. 
391-395. 
407-412 , 
482-486. 



.41, 232 
.41, 234 
.43, 109 
.43,111 
.43, 115 



1 Greene, AM. DEC. 
64- 66... 46, 497 
78- 85... 46, 499 
131-133... 48, 365 
160-104... 48, 367 



1 Greene— ConCd. 
164-165. ..48, 370 
199-216... 48, .370 
225-230... 48, 375 
316-325... 48, 379 
406-413... 48, 387 

2 Greene, AM. DEC. 
55- 76... 50, 491 

360-363... 50, 510 
427-435... 52, 526 
462-164... 52, 533 
505-507... 52, 535 
582-585... 52, 537 



3 Greene 
37- 42. 
70- 77. 
97- 99. 

128-132. 

178-179. 

261-267. 

327-329. 

344-347. 

349-357. 

427-427. 

489-497. 



,AM. DEO. 

...^4,485 
..54,489 
..54,491 
..54,492 
. . 54, 496 
..54,498 
..54,503 
..64, 506 
.56,511 
..56, 547 
..56, 549 



4 Greene, 
26- 31 . . 
76- 77.. 

240-242.. 

302-303.. 

.317-319.. 

3-)2-353.. 

373-376.. 

455-460. . 

551-554.. 

555-560. . 



AM. DEC. 

.61, 112 
.61,117 
.61, 118 
.61,120 
.61, 122 
.61, 124 
.61,131 
.61,134 
.61, 138 
.61, 141 



1 Iowa, AM. DEC. 

1- 9... 63, 428 
150-154... 63, 434 
204-205... 63, 437 
282-296... 6 3, 440 
401-113... 63, 451 
435-444. . 63, 457 
488-191... 63, 464 
588-592... 63, 466 

2 Iowa, AM. DEC. 

59- 64... 63, 471 



101-111. 
12C-136. 
16.5-229. 
423-4^2. 
437-447 , 
500-504. 



.63, 474 
.63,477 
.63,487 
.65, 774 
.65, 780 
.65, 786 



604r-521...65, 789 



3 Iowa, AM. DEC. 

93-103... 66, 49 
114-1 40... 66, 
244-257... 66, 
274-281... 66, 
345-346... 66, 
463-474... 66, 
502-514... 66, 



4 lo-va— Cont'd, 
321-328... 66, 137 
368-381.. .68, 663 
472-475... 68, 669 
482-490... 68, 672 

5 Iowa, AM. DEC. 

15- 61... 68, 678 
inG-204. . .68, 096 
23-2-255... 68, 702 
389-400... 68, 708 
47d-481...68. 715 



4 Iowa, AM. DEO. 

1- 13... 66, 107 
13- 17... 66, 116 

77-139... 66, 122 



6 Iowa, 

19- 34. 

78- 79. 

79- 82. 
97-106. 

117-123. 
216-219. 
219-223. 
279-301. 
331-339. 

7 Iowa, 
39- 43. 
60- 70. 

167-173. 
242-214. 
320-322. 
339-340. 
411-413. 
488-490. 
501-503. 
512-517. 

8 Iowa, 
1- 17. 

17- 29. 
106-108. 
239-251. 
277-281. 
298-304. 
331-333. 
334-337. 
394-396. 
428-434. 
511-513. 
525-533. 

9 Iowa, 

140-150. 
163-174. 
188-193. 
213-218. 
253-261. 
317-318. 
407-415. 
451-461. 
540-543. 

10 Iowa, 

39- 45.. 

72- 76.. 
112-115. . 
157-161.. 
193-196. . 
282-290.. 
294-297.. 
305-308.. 
318-324. . 
398-399.. 
465-469.. 
470-488.. 



AM. DEC. 

.71, 382 
.71,388 
.71,389 
.71,392 
.71, 399 
,.71,404 
..71,406 
,.71,409 
.71,421 



AM. DEO. 

..71,428 
..71,431 
..71,439 
. 71,444 
..71, 445 
. 71, 447 
. 71, 453 
..74,276 
..74, 278 
..74, 279 

AM. DEO. 

..74, 283 
..74,291 
..74,298 
..74, 300 
..74,302 
.74,305 
..74. 312 
..74, 313 
..74, 316 
. . 74, .317 
..74, 320 
..74,321 



AM. DEO. 

. . 74. 328 
..74, 338 
..74, 342 
..74,316 
..74,348 
..74,353 
..74, ,354 
..74,358 
..74,367 

AM. DEO. 

. 74, 370 
74, 375 
. 74, 378 
.74,381 
.74, 384 
.77, 108 
.77, 113 
.77, 117 
.77, 120 
.77, 123 
.77, 125 
.77,127 



II Iowa, 

49- 53. . 
101-107.. 
151-153.. 
174-177.. 
233-239.. 
310-314.. 
329-335. . 
410-413.. 
465-469. . 
508-510. . 
533-5.36.. 
572-577.. 



12 Iowa, 

55- 58.. 

61- 62.. 

66- 71. 
119-126. 
208-217. 
282-284. 
371-387. 
549-561. 



.77, 132 
.77, 135 
.77, 137 
.77, 139 
.77, 142 
.77, 145 
.77, 148 
.79, 497 
.79, 506 
79, 509 
.79, 511 
.79, 513 

AM. DEO. 

..79, 516 
..79. 518 
..79; 519 
..79, 524 
. .79, 529 
..79,537 
..79, 539 
..79,548 



13 Iowa, 

28- 39.. 
157-159.. 
253-256. . 
256-259. . 
292-296.. 
371-375. . 
445-449 . 
496-499. . 
579-587.. 

14 Iowa, 

49- 56.. 

59- 61.. 

69- 73. . 
128-131 . . 
154-157.. 
196-199. . 
240-248.. 
269-272. . 
377-.379.. 
387-391.. 
43S-44.3.. 
471-474. . 
514-560. . 

1 5 Iowa, 
30- 33. . 

114-118.. 
127-141.. 
248-253. . 
361-362. . 
387-394. . 
441-444.. 
457-460. . 
510-522.. 

16 Iowa, 

36- 41.. 

41- 44. . 

68- 71.. 
149-158. . 
234-238.. 
284-296.. 
397-399.. 
491-496. . 
555-574. . 



AM. DEC. 

.81, 420 
.81, 428 
.81, 430 
.81, 432 
.81, 433 
.81,435 
.81,433 
.81,441 
.81,444 

AM. DEC. 

.81, 451 
.81, 455 
.81, 4.56 
.81, 460 
.81, 462 
.81,465 
.81, 480 
.SI, 485 
.81, 487 
.81,489 
.81,493 
.83,378 
.83, 390 

AM. DEC. 

.83. 396 
.83,399 
.83, 401 
.83,412 
.83,417 
,.83, 418 
.83,423 
.83,425 
.83,427 

AM. DEC. 

.85, 485 
.85, 502 
.85,504 
.85, 507 
.85,513 
.85, 516 
.85, 526 
.85, 527 
.85, 531 



17 Iowa, AM. DEO. 

1- 8. ..86, 539 
64- 66... 85, 545 
109-120. ..85, 516 
,85, 553 
,85, 564 
.85, 568 
,85, 572 



176-192. 
297-303. 
358-365. 
503-510. 



1 8 Iowa, AM. DEC. 

4- 12... 85, 577 
108-115... 8 5, 582 
202 -212... 87, 382 
2'<C-291...87, 391 
372-377... 87, 401 
474-477... 87, 411 
519-554... 87, 414 

I9I0WB, AM. DEC. 

26- 28... 87, 418 
109-112... 8 7, 420 
199-228... 87, 423 
388-395... 87, 441 
461-467... 87, 447 
521-526... 87, 451 
561-564... 87, 454 



20 Iowa, 

25- 30.. 

55- 61.. 
121-124.. 
161-188.. 
219-225.. 
363-368. . 
376-378.. 
431-438.. 
523-533.. 

21 Iowa, 

97-102.. 
140-143.. 
160-175. . 
265-267.. 
271-274. . 
338-346. , 
346-351., 
488-494. , 
494-498., 
588-590., 



AM. DEO. 

.89, 511 
.89, 514 
.89, 517 
.89, 520 
.89, 535 
.89, 540 
.89, 543 
.89, 545 
. 89, 550 



AM. DEO. 

.89,557 
.89,561 
.89, 563 
.89,572 
.89, 574 
.89,579 
.89,584 
.89,587 
.89,590 
.89,592 



22 Iowa, AM. DEC. 
11- 40... 92, 350 
60- 75... 92, 376 

166-171... 92, 389 



259-261. 
380-387. 
487-491. 
568-569.. 

23 Iowa, 

9- 16.. 
81- 84. . 
104-109.. 
1,54-164.. 
229-234. . 
286-288.. 
333-344.. 
359-377.. 
527-530. . 
I 559-561.. 



.92, 393 
,.92, 395 

.92,400 
.92,404 



AM. DEO. 

.92, 405 
.92, 410 
. 92, 413 
.92,417 
.99, 422 
.92,426 
.92,428 
.92, 432 
.92, 440 
.92,442 



IOWA, 



NUMERICAL TABLE OF CASES 



2i 



24 Iowa, 

35- 69.. 
118-125.. 
131-134.. 
185-188.. 
192-200.. 
281-283.. 
283-298.. 
397-408.. 
494-498.. 
570-579. . 

25 Iowa, 

28- 30.. 

35- 39. . 

60- 67. . 

87- 88.. 

97- 98.. 
128-139.. 
249-251. . 
336-341.. 
395-399. 
403-408.. 
412-427.. 
'464-487.. 
507-520.. 
520-534. . 

26 Iowa, 
9- 74.. 

124^146.. 
156-167.. 
170-178.. 
205-213.. 
315-332.. 
407-419.. 
488-493.. 



AM. DEO. 

.92, 444 
.92, 460 
.92, 465 
.95, 720 
.95,722 
.95,727 
.95, 729 
.96, 740 
.95, 748 
.96, 753 

AM. DEO. 

.95,761 
,95, 763 
.95, 769 
.95, 774 
.95, 775 
.95, 776 
.95, 788 
.95, 790 
.95, 794 
.95, 797 
.96, 49 
.96, 56 
.96, 65 
.96. 73 

AM. DEO. 

.96, 83 
.96, 114 
.96, 125 
.96, 136 
.96, 140 
.96, 146 
.96, 1.58 
.96, 161 



27 Iowa, AM. DEC. 

19- 22... 99, 641 

96- 99... 99, 643 

131-133... 99, 645 

217-221... 99, 648 



27 Iowa, 

19- 22.. 

22- 28.. 

28- 90. . 

90- 96.. 

99-106.. 
110-117.. 
203-207.. 
234-239.. 
251-256.. 
273-276.. 
303-315.. 
361-363.. 
420-425.. 
433-460.. 
460-464.. 
494^503.. 
53t-559.. 



AM. EEP. 
1,209 

1,212 
1,215 
1,254 



256 

260 

262 

265 

268 

271 

1,273 

1,280 

1,282 

. 1, 285 

. 1, 299 

. 1, 302 

. 1, 309 



28 Iowa, AM. EEP. 

37- 50... 4,151 

88-107... 
241-246... 
267-273... 
545-546... 



159 

174 
177 
180 



29 Iowa, AM. KEP. 

14- 49... 4, 181 

53- 54... 4, 194 

68- 70... 4, 195 

73- 94... 4,196 



29 Iowa— 

148-156.. 
258-260.. 
330-335.. 
356-420. . 
495-497. . 
498-501 . . 
501-506.. 



Omt'a. 

. 4, 205 

. 4, 209 

. 4, 211 

. 4, 214 

. 4, 236 

. 4, 238 

. 4, 244 



SOIOWa, AM. BEP. 

1, 238 
6, 642 
6, 643 
6,649 
6,657 
6, 663 
6, 664 
6,673 
6, 682 
6,685 



9- 54. 

76- 77... 

78- 85... 

94-103... 
119-130... 
131-132... 
133-148... 
205-212... 
420-423... 
526-531... 

31 Iowa, 

69- 75.. 
131-138.. 
176-179.. 
216-238.. 
260-269.. 
344-356.. 
356-370.. 
397-408.. 
444-4.51.. 
464-471. . 
527-533.. 



AM, EEP. 

7,112 
7,117 
7,120 
7, 122 
7, 129 
7,137 
7, 143 
7, 147 
7, 156 
7, 160 
7, 166 



33 Iowa, AM. EEP. 
80- 86... 
106-117... 
209-213... 
223-247... 
302-311... 
317-322... 
324-333... 
409-417... 



7, 171 
7, 176 
7, 180 
7, 183 
7, 193 
7, 197 
7,200 
7, 208 

33 Iowa, AM. EEP. 

28- 36... 11, 109 
134-137-...11, 115 



194-200., 
270-278., 
325-.'!42., 
376-380., 



.11,118 
.11, 122 
.11,125 
.11,132 



34 Iowa, AM. EEP. 

67- 71.. .11, 135 
71- 77. ..11, 138 
286-299... 11, 141 
300-305... 11, 147 
437-440... 11, 149 
440-442... 11, 152 
496-498... 11, 154 

35 Iowa, AM. KEP. 
129-138. ..14, 490 
174-184. ..14, 494 
419-419. ..14, 498 
495- 499... 14, 499 
558-561... 14, 502 

36 Iowa, AM. KEP. 
125-136. . . 14, 505 
181-190. ..14, .514 
244-249... 14, 521 
310-315... 14, 525 
343-348... 14, 530 
540-544. . ; 14, 534 
674-6S7...14, 538 



37 Iowa, AM. EEP. 



20- 25. ..18, 
181-183... 18, 
214-221... 18, 
529-532... 18, 
613-617... 18, 



38 Iowa, AM. KEP. 

120-126... 18, 22 
166-173... 18, 27 
304-311... 18, 34 

39 Iowa, AM. itEP. 
9- 14. ..18, 39 

192-195... 18, 44 
575-587... 18, 46 

40 Iowa, AM. KEP. 

469-472... 20, 581 
551-555... 20, 583 

41 Iowa, AM. EEP. 

200-204... 20, 586 
247-251... 20, 589 
297-310... 20, 592 
.20, 602 
.20, 605 
.20, 609 
.20, 612 



316-320., 
458-464. 
550-553.. 
574-580. , 



42 Iowa, AM. EEP. 

128-130... 20, 616 
288-293... 20, 618 
308-,S15...2O, 622 
689-690. ..20, 631 



43 Iowa, 

26- 32. 

48- 74. 
18.3-186. 
187-189. 
223-227. 
228-232. 
349-353. 
373-376. 
519-523. 
524-526. 

44 Iowa, 
57- 65.. 

101-103.. 
159-171.. 
259-264. . 
304-306. . 
314-324. . 
402-405.. 
505-511 . . 



AM. KEP. 

,.32,211 
.83,215 
.32,236 

, .32, 239 
.22,243 
.22, 245 
.22,249 
.23,255 
.23,257 
.33.261 

AM. KEP. 

.24, 719 
.34, 733 
.24, 735 
,24, 740 
.34, 745 
.34, 748 
.24, 754 
.34, 756 



45 Iowa, AM. EEP. 

99-104... 34, 760 
221-227... 34, 763 
248-252... 24, 769 
338-375. . .24, 773 
377-384... 24, 784 
395-400... 24, 788 
652-660... 24, 792 

46 Iowa, AM. KEP. 
30- 34 ..26,131 



269-273, 
275-285, 
299-306, 
449-455. 



.26, 135 
.36,138 
.36, 145 
.26, 150 



46 lowa- 
481-487. 
487-491. 
515-517. 
550-552. 
588-593.. 
606-614. . 
C23-630.. 
648-651.. 
658-061.. 

47 Iowa, 
82- 91.. 

112-121.. 
145-146.. 
188-195.. 
229-232.. 
247-250.. 
202-264.. 
264r-268.. 
439-441.. 
456-460. . 
501-504. . 
607-610.. 
647-650. . 

48 Iowa, 
26- 28.. 
43- 48.. 
99-102. 

133-139.. 

264-269 

336-342.. 

530-541.: 

578-580.. 

583-587.. 

611-619.. 

652-656,. 

49 Iowa, 
25- 33., 
73- 76., 

144-117., 
260-263., 
369-372., 
402-405.. 
531-536. , 
577-.588., 
650-656., 



-Cont'd. 
.26,155 
.26,157 
.26, 161 
.26,163 
.36,164 
.26,169 

..26,174 
.36, 179 
.26,182 

AM. KEP. 

.29, 458 
.29, 464 
.29,468 
.29,470 
.29,476 
,29,479 
.29, 482 
.29, 484 
.29,487 
.29, 489 
.29,492 
.29, 493 
.29,496 

AM. KEF. 

30, 385 
30, 387 
30, 388 
.30,390 
.30, 395 
.30, 398 
.30, 403 
. 30, 407 
.30, 408 
.30,412 
.30,414 

AM. KEP. 
,31, 140 

.31, 143 
.31,145 
.31, 148 
.31, 150 
.31, 153 
.31, 155 
.31, 158 
.31,165 



50 Iowa, AM. EEP. 

106-110... 32, 116 
120-123... 32, 119 
145-152... 33, 128 
189-192... 32, 134 
271-275... 32, 136 
571-575... 32, 138 
673-675... 32, 143 



SI Iowa, 
50- 52.. 

70- 72.. 

77- 80.. 

88- 92. . 
129-133.. 
184-192. . 
264-273. . 
343-344. . 
397-401.. 
457-459. . 
553-555. . 
578-582.. 
625-627.. 
687-689.. 



AM. KEF. 
,33,114 

,33,116 
,33,117 
.33, 119 
.33, 121 
,33, 124 
.33, 129 
.33, 139 
,33,140 
.33, 143 
.33, 146 
.33,148 
.33, 152 
.33, 154 



52 Iowa, 
56- 59.. 
59- 62. . 

85- 88.. 
88- 90. . 

158-160 

161-164. . 

193-195.. 

241-244.. 

307-311.. 

329-332.. 

342-345. 

378-384. 

503-507. 

626-630. . 

53 Iowa, 
126-144.. 
246-249.. 
273-276.. 
278-280.. 
346-351.. 
352-357. . 
404-414. 
430-435. 
511-516. 
595-899.. 
627-632 
706-708.. 
712-716.. 

54 Iowa, 
41- 50.. 
69- 62.. 

74- 80.. 
81- 82.. 

86- 88.. 
104^106.. 
208-213.. 
223-229.. 
301-305. . 
311-318.. 
360-363.. 
399-401.. 
425-428.. 
463-476.. 
591-594.. 
699-711.. 

55 Iowa, 

14- 27.. 

75- 81.. 
104-107.. 
168-173.. 
323-325 . 
473-477.. 
571-582.. 
628-632.. 
674-676.. 

66 Iowa, 

11- 20.. 

56- 59.. 

96- 97.. 
104-111.. 
114-117.. 
128-132,. 
166-175.. 
224U227.. 
331-334. . 
3! 9-354. . 
386-390., 
434-439.. 
452-454. . 



.36,255 
.35,257 
.36,258 
.35, 261 
.36,262 
.35, 263 
.35, ^66 
.36, 267 
.36,272 
.35, 275 
.36, 278 
.35,280 

35, 285 

36, 283 

AM. KEP. 

.36, 206 
.36, 216 
.36,218 
.36, 221 
.36, 222 
.36,226 
.36, 230 
.36,236 
.36, 240 
.36,243 
.36, 246 
.36, 248 
36, 250 

AM. EEP. 

.37,183 
.37, 185 
.37,185 
.37, 189 
.37, 190 
.37,192 
.37, 194 
.37, 198 
.37, 202 
.37,205 
. 37, 209 
.37,212 
.37,213 
.37,218 
.37,229 
.87,229 



.39, 160 
.39,167 
.39, 167 
.39,170 
.39, 174 
.39, 175 
.39, 179 
.39,187 
.39,191 



.41, 7T 



41, 
.41, 
.41, 
.41, 
.41, 
.41, 
.41, 
.41.101 
.41, 103 
.41, 107 
.41, 110 
.41, 11? 
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AMERICAN DECISIONS AND EEPORTS. 



IOWA-KAN. 



66 Iovr&~Co7iVd. 
473-476... 41, 118 
565-570... 41, 118 
571-572... 41, 119 
588-591... 4 1,121 
597-601.. .41, 123 
664-608... 4 1,127 
679-682... 41, 131 
698-706.. .41, 134 

57 Iowa, AM, BEP. 



15- 19... 42, 
203-210... 42, 
307-312 42, 
344-351... 42, 
386-390... 42, 
555-559... 42, 
573-586... 42, 
591-596... 42, 



58 Iowa, 

72- 77.. 
102-111.. 
184-186.. 
409-411.. 
450-454. . 
469-473. . 
579-584.. 
676-677.. 

59 Iowa, 

148-157.. 
251-257.. 
348-350.. 
357-358. . 
428-431.. 
444r-448.. 
581-585.. 
679-681.. 



AM. BEF. 
.43, 111 

.43, 112 
.43, 116 
,.43,118 
.43, 120 
.43, 122 
.43, 125 
.43, 129 

AM. BEP. 

.44, 672 
.44, 679 
.44, 683 
.44, 686 
.44, 687 
.44, 688 
.44, 692 
.44, 696 



60 Iowa, AM. BEP. 

134-136... 46, 63 

230-237... 46, 65 

339-346... 46, 70 

415-420... 46, 78 

438-442... 46, 82 



61 Iowa, 
64^ 71.. 
83- 85.. 

166-168.. 

198-203.. 

826-329.. 

423-426.. 

441-445.. 

629-637.. 



AM. BEP. 

.47, 802 
.47,805 
.47, 808 
.47, 810 
.47,813 
.47, 816 
.47, 820 
.47, 822 



62 Iowa, AM. BEP. 
26- 30... 49, 136 
96-100... 49, 138 
129-144... 49, 141 
343-345... 49, 146 
537-549... 49, 148 



63 Iowa, 

11- 22.. 

22- 24.. 

44.- 5B.. 

70- 76.. 
104-110.. 
119-124.. 
130-135. . 
171-176.. 
302-311.. 



AM. BEP. 

.50,716 
.50,724 
.50,727 
.50,730 
.50, 733 
.50, 737 
.50, 741 
.50, 743 
.50, 746 



63 Iowa— ConCtZ. 
447-450... 50, 7.50 
484-490... 50, 752 
523-526... 50, 756 
529-541... 60, 758 
594-508... 50, 759 
659-662... 50, 760 



64 Iowa, 

48- 55.. 
220-223.. 
229-234.. 
367-370. . 
425-428.. 
469-492.. 
531-533.. 
589-593.. 
741-752.. 

65 Iowa, 

91- 96.. 
136-141.. 
224-227.. 
230-231.. 
245-248.. 
417-423. . 
461-464.. 
488-497.. 
505-512. . 
593-600.. 
665-670.. 
727-733.. 

66 Iowa, 

63- 65. . 
205-211.. 
219-224. . 
257-259. . 
305-313. . 
417-418. . 
606-616. . 
708-715,. 

67 Iowa, 
91- 93. . 

210-213.. 
343-349. . 
369-375. . 
396-402.. 
505-509.. 
536-540.. 
591-597. . 
619-627.. 
631-635. . 
678-680. . 



AM. BEP. 


.52, 


431 


.52, 


436 


.52, 


438 


.52, 


444 


,52, 


446 


.52, 


449 


.52, 


460 


.52, 


402 


.52, 


405 


AM. BEP. 


.54, 


1 


.54, 


1 


..^4, 


5 


.54, 


7 


.54, 


9 


.54, 


11 


..54, 


16 


.54, 


19 


.54, 


26 


.54, 


30 


.54, 


36 


.54, 


39 



AM. BEP. 

.55, 261 
.55, 263 
.55, 270 
.55, 273 
.55, 275 
.55, 277 
.55, 279 
.55, 286 

AM. BEP. 

.56, 339 
.56,341 
.56, 343 
.56, 346 
.56,350 
.56, 354 
.56,355 
.56, 358 
.56, 360 
.56,367 
.56, 371 



68 Iowa, AM. BEP. 
107-109... 56, 853 



453-457. 

470-487. 

491-502. 

578-588. 

737-745.. 

757-763.. 

69 Iowa, 
15- 19.. 
31- 36.. 
71- 77. . 

157-160.. 

169-174.. 

199-202. . 

269-277. . 

450-458.. 



56, 855 
.56, 858 
.56, 861 
.56, 865 
.56, 870 
.56, 872 



.68, 207 
.58,210 
.58,213 
.58,215 
.58,218 
.68, 220 
.58,223 
.58, 227 



69 Iowa— Cont'd. 
504^506... 58, 230 
562-577... 58, 231 
705-709... 58, 234 



70 Iowa, 

21- 27.. 
208-212. . 
316-318.. 
472-479. . 
481-486.. 
541-551 , , 
555-560., 
642-646. 
697-704., 

71 Iowa, 

63- 67. 

87- 90., 
119-120., 
124-129. 
226-231. 
270-277. 
310-315. 
31S-.327. 
410-420. 
490-496. 
532-538. 
735-741. 



AM. BEP. 

.59,435 
.59, 439 
.59, 443 
.59, 414 
.59,446 
.69,449 
.59, 456 
.59,459 
.59,461 

AM. BEP. 
.60, 776 
.60,780 
.60, 781 
.60, 783 
,.60,786 
, .60, 789 
,.60, 795 
,.60, 799 
.60, 806 
. .60, 814 
,.60, 818 
.60, 823 



KANSAS. 
1 Kan. AM. DEC. 
42- 74... 81, 499 
178-187... 8 1,503 
254^-259... 8 1,508 
259-271... 81, 510 
303-312... 83, 437 
488-493... 83, 444 



2 Kan. 

70- 83. 
160-174. 
227-235. 
236-243. 
374-384. 
401-105. 
419-432. 

3 Kan. 
123-134. 
221-227. 
250-257. 
372-374. 
390-398. 
515-521. 

4 Kan. 

94-109. 
250-261 . 
332-339. 
379-388. 
445-452. 
453-475. 
511-514. 

5 Kan, 
498-517. 

6 Kan. 

456-470. 
500-510. 



AM. DEO. 

..83, 446 
..83,451 
..83, 457 
..85,588 
..85, 590 
..86, 593 
..85,595 



.87,458 
.87,468 
.87,471 
.87,476 
.89,594 
.89,598 



.89,602 
.96, 169 
.96, 172 
.96, 175 
.96, 180 
.96, 183 
.96, 190 



AM. EEP. 

.. 7,558 

AM. BEP. 

. . 7, 568 
. . 7, 575 



7 Kan, am. bep. 
126-135... 12, 418 
42ii-455...12, 423 
479-541... 12, 425 

8 Kan. am. bep. 
228-232... 12, 466 
2.32-244... 12, 469 
,505-519... 12, 475 
525-537... 12, 480 

9 Kan. am. bep, 
201-210... 12, 491 
235-257... 12, 494 
562-568... 12. 503 

10 Kan. AM. BEP. 
814-318... 15, 345 
406-414. ..15, 348 
464-465... 15, 353 

11 Kan. AM. BEP. 
480-484... 15, 355 
002-611... 15, 357 

12 Kan. am. bep. 
354^381... 15, 362 



13 Kan. 

251-257. 
589-596. 

14 Kan. 

398-408. 
418-429. 
588-604. 

15 Kan. 

228-235. 
259-263. 
595-599. 

16 Kan. 

102-109. 
176-182. 

17 Kan. 

195-203. 
355-359. 

18 Kan. 
46- 53. 
72- 78. 
78- 86. 
93- 97. 

104^114. 
340-345. 
371-381. 
433-440. 
481-489. 
529-535. 

19 Kan. 

127-131. 
234-248. 
260-266. 
330-3,35. 
382-388. 
388-390. 
417-439. 
445-450. 
451-458. 



AM. EEP. 

..19, 84 
..19, 93 

AM. BEP. 
..19, 96 

..19, 99 
..19,107 

AH. BEP. 

..22,264 
..22,268 
..22,272 

AM. BEP. 

. . 2B, 275 
..22, 280 

AM. BEP. 

..22,282 
..22, 287 

AM. BEP. 

..26,742 
..26,747 
..26,754 
..26,761 
..26,765 
..26, 772 
..26,774 
..26,779 
..26, 784 
..26,788 

AM. BEP, 

..27, 98 

..27,101 
..27,113 
..27, 117 
..27,120 
..27, 125 
..27,127 
..27, 137 
.,27, 145 



19 Kan.— CtoJiCd. 
458-470... 27, 149- 
517-521... 27, 159 
578-584... 27, 161 



20 Kan. 

230-235. 
298-304. 
430-439. 
440-451. 
551-555. 
599-618, 
670-682. 
709-710. 

21 Kan. 
18- 26. 
26- 30, 

217-222. 
350-354. 
412-417. 
450-458. 
521-528. 
536-539. 

22 Kan, 

127-153. 
157-165. 
250-255. 
285-295. 
405-414. 
556-562, 
594^598. 
686-692. 
692-695. 
763-765, 



AM, BEP. 

..27,166 
..27,171 
..87, 175 
..27,183 
..27,189 
..27, 193 
..27, 197 
..27,204 

AM. BEP. 

. .30, 419 
..30,421 
..30,425 
..30, 430 
. .30, 433 
..80,435 
. .30, 441 
..30,447 

AM, BEP. 
..31, 171 

..31,181 
,,31, 180 
,.31, 190 
..31, 194 
..31, 198 
..31,200 
..21, 203 
..31, 213 
..31,216 



23 Kan. am, bep. 



217-228. 
338-340. 
347-360. 
391-392. 
408-410. 
443-448. 
456-460. 
474-477. 
482-488. 
488-491. 
513-525. 
534^538. 
551-560. 
585-595. 
621-626. 
728-730. 

24 Kan. 

38- 41. 
140-142. 
189-198. 
384-386. 
387-388. 
598-600, 
600-604, 

25 Kan, 

166-172. 
214-222. 
249-257. 
281-288. 
308-312. 
510-517. 
588-613. 
625-632. 
674-694. 
751-768. 



..33, 156 
..33,165' 
..33, 167 
..33,167 
..33, 169 
..33, 171 
..33,175 
,.33,179 
..33,185 
..33,188 
.,33, 191 
.,33, 196 
,,33,199 
.,33, 203 
..33, 211 
..33, 215 

AM. EEP, 

..36, 251 
..36,254 
,,36, 257 
,.36, 259 
..36,261 
..36, 262 
..36, 264 

AM. BEP. 

..37, 237 
..37,241 
..37, 249 
..37,253 
..37, 255 
..37,259 
..37, 265 
..37,274 
..37,277 
..37,284 



KAN.-KY. 



NUMERICAL TABLE OF CASES 



26 



26 Ean. 

52- 58. 
292-297. 
299-305. 
310-313. 
384-392. 
435-443. 
601-612. 
650-658. 
682-690. 
691-702. 

27 Ean. 

83- 89. 
319-322. 
333-338. 
442-446. 
532-534. 
581-586. 
664^677. 
707-721 . 

28 Ean. 

60- 66. 
218-225. 
26.5-269. 
394-399. 
415-419. 
426-430. 
497-506. 
632-634. 
726-743. 
756-763. 

29 Ean. 

109-123. 
136-137. 
169-185. 
252-274. 
292-298. 
311-331 . 
466-476. 
657-660. 

30 Ean. 
106-114. 
156-163. 
268-278. 
401-411. 
645-053. 
712-746. 

31 Ean. 

81- 84. 

99-104. 
151-165. 
180-197. 
478-488. 
511-521. 

32 Ean. 

255-263. 
409-412. 
4.S9-445. 
485-498. 
668-692. 

33 Ean. 
1- 7. 

83- 90. 
202-206. 
264-270. 
395-404. 
433-438. 
541-556. 
621-626. 



AM. KEP. 
. .40, 301 

..40, 306 
..40, 310 
..40,313 
..40,316 
..40,320 
. .40, 320 
. .40, 321 
.40, 330 
. .40, 336 

AM. EEP. 

. .41, 405 
..41,408 
..41,414 
..41, 418 
..41,422 
..41,424 
..41,429 
..41,434 

AM. KEP. 

. .42, 152 
..42,158 
. .42, 162 
. .42, 163 
. .42, 167 
..42, 169 
. .42, 173 
. .42, 180 
. .42, 182 
. .42, 195 

AM. HEP. 

..44,625 
. .44, 628 
..44,630 
..44, 634 
..44,642 
..44, 646 
. .44, 659 
..44, 668 

AM. EEP. 

..46, 86 
.46, 90 
.,46, 92 
..<i6, 100 
..46, 104 
..46,108 

AM. BEP. 

..47,479 
..47, 482 
. 47, 486 
..47,497 
..47,501 
..47,507 

AM. HEP. 

..49,484 
..49,489 
..49,491 
..49,496 
..49, 505 

AM, BEP. 

..52,523 
..52, 523 
..52, 526 
..52,529 
..52,533 
..52, 539 
..52,543 
..52,547 



34 Ean. 

8- 12. 

57- 60. 

86- 90. 
158-170. 
334^340. 
502-508. 
740-746. 

35 Ean. 
85- 92. 

106-120. 
202-215. 
265-270. 
318-328. 
360-374. 
412-437. 
495-501. 
564-577. 
626-633. 
740-750. 



AM. KEP. 

..55, 233 
..55, 237 
..55, 240 
..55, 242 
..55,249 
..55, 252 
..55,256 

AM. BEP. 

..57,138 
..57, 145 
..57,157 
..57, 160 
..57,165 
..57, 171 
. .57, 176 
..57, 187 
..57,193 
..57,195 
..57, 199 



36 Ean. am. bep. 



76- 89. 
146-151. 
246-252. 
255-263. 
271-278. 
297-322. 
350-357. 
617-620. 
628-635. 
636-655. 
655-661. 
735-739. 
760-764. 
769-784. 



.59,529 
.59, 537 
. 59, 541 
.59,546 
.59,550 
.59, 556 
.59,571 
.59,575 
.59, 578 
.59,584 
.59,596 
.59, 604 
.59, 607 
.59, 609 



EENTUCEY. 



Sneed, 
12- 14. 
46- 48, 
76- 76. 
98-100. 

136-138. 

160-168. 

23G-238. 

252-255. 

315-316. 

320-320. 

335-338. 



AM. DEO. 

. . 2, 703 

. . 2, 706 

. . 2, 708 

. . 2, 708 

. , 2, 711 

.. 2,713 

. . 2, 714 

. . 2, 716 

. . 2, 720 

. . 2, 725 

. . 2, 721 



31- 

41- 



32... 
43... 



Haidln, am. dec. 
3, 722 
3, 723 
3, 725 
3,727 
3,729 
3,733 
3,740 
3,745 



175-180. 
301-304. 
413-421. 
531-535. 
602-608. 

1 Bibb, 

149-152. 
165-166. 
173-176. 
244-246. 
247-249. 
325-327. 
334^336. 
369-375. 
379-394. 
449-453. 
593-595 . 
609-011. 



AM. DEC. 

, . 4, 623 

. . 4, 626 

. . 4, 627 

. . 4, 631 

. . 4, 633 

. . 4, 637 

. . 4, 640 

. . 4, 643 

. . 4, 647 

. . 4, 655 

. . 4, 659 

. . 4, 661 



2 Bibb, 

4- 7., 

12- 14., 

21- 24.. 

40- 47., 

47- 54. , 

67- 70. , 

78- 80. . 

129-1,30., 

163-165., 

171-174.. 

186-187.. 

200-202., 

207-209., 

21.5-217.. 

202-264. . 

269-270., 

273-280.. 

286-286., 

309-311.. 

321-326.. 

341-343., 

407-410.. 

416-420.. 

448-451.. 

461-466.. 

473-474., 

506-508.. 

566-568.. 

576-581.. 

602-604., 



. 4, 663 
. 4, 



668 

. 4, 670 

. 4, 677 

. 4, 683 

. 4, 086 

. 4, 687 

. 4, 689 

. 4, 691 

. 4, 694 

. 4, 695 

. 4, 697 

. 4, 699 

. 4, 701 

. 5, 602 

. 5, 603 

. 5, 608 

. 5, 609 

. 5, 610 

. 5, 616 

. 5, 619 

. 5, 622 

. 5, 626 

. 5, 629 

. 5, 631 

. 5, 633 

. 6, 635 

. 5, 638 

. 6, 642 



3 Bibb, AM. DEO. 
9- 10... 6, 634 
46- 48.. " "" 
105-107 



173-177. 
192-196. 
209-214. 
248-249. 
317-321 . 
324-326. 
305-369.' 
502-510. 



6, 635 
6,638 
6, 641 
6,646 
6, 649 
6, 654 
6,656 
6, 660 
6, 663 
6, 666 



4 Bibb, AM. DEC. 



21- 26.. 


. 7, 726 


28- 29.. 


. 7, 731 


29- 32. . 


. 7, 732 


38- 39. . 


. 7,735 


62- 65.. 


. 7,737 


301-305.. 


. 7,739 


486-488.. 


. 7,741 


541-543.. 


. 7,746 



IMar, A. E.A.DEC. 



3- 5. 

60- 61. 

76- 80. 

86- 88. 
159-163. 
181-181. 
192-193. 
203-205. 
208-211. 
225-228. 
240-247. 
30l}-305. 
343-345. 
365-366. 
372-375. 
389-391. 
397-398. 
436-438, 



..10, 705 
..10, 707 
..10,709 
..10,714 
..10,715 
..10,719 
..10, 721 
..10, 722 
..10, 724 
..10,727 
..10, 731 
..10,732 
..10, 737 
..10, 740 
..10, 742 
..10,744 
..10,746 
..10,747 



IMar.A.K.— Cont'd. 
465-468... 10, 750 
496-505... 10, 753 
576-579... 10, 763 

2Mar.A.E.A.DEC. 



10- 11.. 

18- 20.. 

50- 52.. 
125-127.. 
137-138.. 
145-146.. 
152-153.. 
190-191.. 
200-200.. 
208-209.. 
229-232.. 
255-257. . 
268-269.. 
270-271.. 
296-301.. 
335-341.. 
372-374.. 
375-375.. 
388-392.. 
396-400.. 
435-440.. 
480-483.. 
488-495.. 
528-540.. 
566-568.. 
587-599.. 



.12, 350 
. 12, 354 
. 12, 359 
.12,362 
.12,366 
. 12, 367 
. 12, 374 
. 12, 375 
.12,380 
. 12, 383 
. 12, 387 
. 12, 391 
.12,393 
. 12, 395 
.12, 396 
. 12, 401 
. 12, 409 
.12,411 
.12,412 
. 12, 417 
. 12, 422 
. 12, 427 
.12,431 
. 12, 439 
. 12, 451 
. 12, 453 



SMar.A.E.A.DEC. 



7- 14.. 

56- 57.. 

68- 70. . 

77- 80.. 
177-184. . 
184^180.. 
225-227. . 
253-258.. 
280-284.. 
298-299.. 
322-327.. 
350-350. . 
354-3,55.. 
365-367. . 
380-383.. 
412-414.. 
432-434. . 
468-471.. 
522-525.. 
554-556. . 
609-612.. 
618-621.. 



.13, 124 
.13, 133 
.13, 134 
.13, 136 
.13,141 
.13,149 
.13, 151 
.13, 153 
.13, 161 
.13, 165 
.13, 167 
.13, 172 
.13,181 
.13, 183 
.13, 187 
.13, 190 
.13, 193 
.13,195 
.13, 199 
.13,203 
.13, 205 
.13, 208 



1 Litt. AM. DEC. 



43- 48. 


.13,214 


50- 51 . 


.13,218 


63- 64. 


.13,220 


66- 68. 


.13, 222 


82- 85. 


.13,225 


176-178. 


,13,228 


279-281. 


,13,230 


216-217. 


.13, 232 


290-292. 


.13,234 


299-301. 


.13,235 


302-310. 


..13, 239 


350-355. 


..13,246 


2 Litt, 


AM. DEO. 


90- 94. 


..13,251 


109-115. 


..13,255 



a Tjltt.— Cont'd . 
127-129... 18, 261 
217-219... 13, 263 
227-230... 13, 265 
296-300... 13, 268 
306-314... 13, 271 

3 Litt. AM. DEC. 



10- 14. 

52- 57. 
118-126. 
163-165. 
177-186. 
260-2G2. 
358-362. 
390-394. 
399-404. 
423-426. 
457-460. 
472-493. 



.14, 37 

.14, 41 

.14, 45 

.14, 54 

.14, 56 

.14, 66 

.14, 68 

.14, 72 

.14, 76 

.14, 81 

.14, 84 

.14, 86 



4 Litt, AM. DEC. 



25- 28. 
165-166. 
187-196. 
210-212. 
220-225. 
232-234. 
244-257. 
309-311. 
317-322. 
346-374. 
391-411. 
412-429. 

5 Litt. 
1- 3. 
8- 11. 

22- 23. 

42- 45. 

74- 76. 

92-105. 
185-187. 
281-28S. 
349-354. 

Litt.S.C, 

7- 7., 

29- 29. 

77- 81. 

81- 82. 

84^ 85. 

91-100. 
118-119. 
153-155. 
171-171. 
181-184. 
204-206. 
218-220. 
251-251. 
256-257. 
296-300. 
320-324. 
366-370. 
395-401. 
411-411. 
429-434. 
447-449. 
453-457. 
489-491. 
497-498. 
505-508. 
510-516. 



..14, 98 
..14,101 
..14,106 
..14, 115 
..14,117 
..14,122 
..14, 124 
..14.133 
..14,135 
..14, 140 
..14,159 
..14, 172 

AM. DEO. 

..16, 33 

..15, 35 

..15, 39 

..15, 41 

..15, 44 

..15, 48 

..15, 64 

..15, 66 

..15, 71 

AM. DEO. 

.12,265 
,.12,269 
,.12,269 
,.12, 273 

.12,275 
..12,276 
..12,285 
..12,287 
..12,290 
..12,295 
..12,296 
..12,298 
..12,301 
. . 12, 302 
..12,304 
. . 12, 308 
..12,314 
..12,318 
..12,325 
..12,326 
..12,331 
..12,333 
..12, 337 
..12, 340 
..12,342 
..12,345 
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AMEEIOAN DECISIONS AND REPORTS. 



KY. 



IMon. T.B.A.DCO. 

10- 11. 

16- 20.. 

39- -12 

91- 93.. 

94- 97.. 
121-122.. 
195-197.. 
206-209.. 
215-217., 
231-232. 
241-2i3. 
2i5-2«. 
252-252. 
264-261. 

2 Mon.T. 

12- 15. 

56- 57. 

65- 60. 

83- 8i. 

«9- 90. 

91- 93. 

98-102. 
109-Hl . 
125-131. 
139-140. 
143-144 



.15, 


77 


.15, 


78 


..15, 


83 


..15, 


86 


..15, 


89 


..15, 


92 


..15, 


95 


..15, 


100 


..15, 


104 


..15, 


109 


..15, 


110 


..15. 


lis 


..15, 


115 


..15, 


116 


.B.A.DEO. 


..15, 


118 


..15, 


121 


..15 


122 


..15 


126 


..15 


129 


..15 


134 


..15 


136 


..15 


140 


..15 


142 


..15 


148 


..15 


150 



6Mon.T.B 
110-112.. 
136-137.. 
145-150.. 
192-225.. 
284-285.. 
427-429.. 
531-537.. 
561-563.. 
609-616. . 



r-CmiVd, 
.17, 127 
.17,130 
.17,132 
.17,136 
.17,157 
.17,159 
.17,161 
.17, 166 
.17,168 



IMar. J.J. A.DEO. 



SUon.T 

52- 57. 
106-109. 
126-129. 
189-195. 
270-273. 
284-286. 
348-349. 
359-3 ii3. 
422-424. 
517-529. 



B.A.DEO. 

..16, 83 
..16, 87 
.16, 90 
..16, 93 
..16, 101 
.,16, 103 
..16, 107 
..16,108 
..16,112 
..16,115 



4 Mon.T.B, a.dec. 

29- 35... 16, 125 

54- 61... 16, 130 

73- 78... 16, 136 

91- 97... 16, 143 

1.52-155... 16, 150 

291-299... 16, 153 

379-383... 16, 160 

526-528... 16, 163 

SlSon.T.B.A.DEO. 



19- 21. 

42-50. 

89- 90. 

94- 96. 
150-155. 
159-162. 
184^190. 
199-205. 
232-235. 
280-283. 
338-344. 
363-365. 
397-400. 
413-417. 
426-439. 
528-530. 
531-545. 



..17, 33 

..17, 35 

..17, 42 

..17, 44 

..17, 46 

..17, 50 

..17, 53 

..17, 60 

-.17, 65 

..17, 67 

..17, 09 

..17, 74 

..17, 77 

..17, 81 

..17, 84 

..17, 96 

..17, 98 



7 Mon.T.B. A.DEO. 



6 Mon.T.B, a.dec. 
13- 18... 17, 111 
40- 43... 17, 115 
91-102... 17, 118 



54- 59.. 
195-198.. 
209-214.. 
241-245.. 
270-273. . 
314-317.. 
341-344. . 
344^351 . . 
381-381. . 
386-387.. 
394-396, 
396-399. 
439-446. 
534-537. 
542-545. 
552-554. 
597-600. 
612-626. 



18, 161 
.18,164 
.18,167 
.18,172 
.18, 176 
.18,178 
.18,181 
.18, 183 
.18,186 
,18, 187 
,.18,189 
..18, 190 
..18, 194 
..18,208 
..18, 211 
..18, 213 
..18,216 
..18,219 



IMar. J. J. A.DEC. 



51- 52. 


.19, 


52 


76- 79. 


.19, 


54 


84- 94. 


.19, 


55 


169-170. 


.19, 


59 


206-209. 


.19, 


61 


222-223. 


.19, 


70 


236-266. 


.19, 


71 


285-297. 


.19, 


92 


366-367. 


,19, 


103 


454-470. 


.19, 


104 


484-488. 


.19, 


116 


500-502. 


.19, 


120 



2MaT. J.J.A. DEO. 

44- 48... 19, 122 
155-157... 19, 126 
192-195... 19, 128 
303-309... 19, 131 
400-401... 19, 135 
429-443... 19, 139 
540-546... 19, 152 

3Mar, J.J.A. DEO. 



50- 56. 


.19 


157 


61- 63. 


.19, 


162 


94- 96, 


,19, 


164 


122-132. 


.19, 


166 


153-156. 


.20, 


131 


260-263. 


.20, 


137 


290-292. 


.20, 


140 


306-307. 


.20, 


142 


308-31'0. 


.20, 


142 


310-311. 


.20, 


143 


353-361. 


.20, 


145 


428-431. 


.20, 


153 


440-442. 


.20, 


156 


492-494, 


.20, 


158 


525-529. 


.20, 


175 


600-611. 


.20, 


179 


644-654. 


.20, 


189 


658-662. 


.20, 


199 



33- 35.. 


.20, 203 


64- 69.. 


.20, 205 


97- 99. 


.20, 209 


139-140. 


.20, 211 


202-205. 


.20, 213 


206-208. 


.20, 216 


298-303. 


.20, 218 


488-490. 


.20, 223 


491-494. 


.20, 226 


529-530. 


.20, 229 


572-574. 


.20, 230 


578-583. 


.20, 232 


597-601. 


.20, 237 


5Mar. J.J.A. DEO. 


96-103. 


.20, 241 


104-107. 


. .20, 248 


185-188. 


.20, 251 


242-247. 


. .20, 255 


280-284. 


..22, 33 


335-338. 


..22, 37 


400-504. 


..22, 41 



6 Mar. J. J. A. DEC. 
155-157. ..22, 72 
234^235... 22, 74 



351-368. 


.22, 


75 


441^43, 


.22, 


82 


444-445. 


.22, 


84 


446-448. 


.22, 


86 


495-499. 


.22, 


88 


524-527. 


.22, 


92 


527-532. 


.22, 


95 


532-534. 


.22, 


100 


558-564. 


.22, 


102 


586-591. 


.22, 


108 



TMar, J.J.A. DEO. 



7- 10. 

5»- 58. 

84^ 89, 
138-144. 
149-152. 
183-187. 
232-236. 
255-258. 
318-320. 
368-369. 
401-407. 
448-455. 
478-487. 
599-616. 
626-629. 
642-645. 

1 Sana, 
1- 5. 
7- 11. 

68- 82. 

92- 93. 
152-155. 
177-178. 
180-181, 
201-208. 
350-351. 
359-364. 
421-426. 
440-441. 
479-481. 
578-579. 
604-608. 



. .22, 113 
..22, 116 
..22, 120 
..23, 387 
..23,393 
..23, 396 
..23, 401 
..23, 404 
..23,407 
..23,409 
..23,411 
..23,417 
..23,431 
..23, 439 
..23,446 
..23,449 



AM. DEO. 

.25,114 
.25,118 
.25,121 
.25,134 
.25, 136 
.25, 138 
.25, 139 
.25, 141 
.25, 148 
.25, 149 
.25, 155 
.25, 160 
.25, 162 
.25, 165 
.25, 167 



2 Dana, 

52- 53. 
102-105. 
158-160. 
161-161. 
170-203. 
406-413. 
430-431 . 
475-186. 



..26,436 
..26,437 
..26,440 
..26,445 
..26,440 
..26,459 
..26,466 
..26,467 



3 Oana, am. dec. 



..28, 

..28, 

..28, 

.28, 



28- 30. 

51- 53. 

91- 95. 
138-142. 
146-150. 
157-158... 28 
247-252... 28, 
321-330... 28, 
398-406... 28, 
503-525... 28, 
588-589... 28, 114 



4 Sana, 


AM. DEO. 


7- 15. 


.29, 377 


154-157. 


.29, 395 


191-192. 


.29,398 


2ril-257. 


.29, 401 


309-320. 


.29, 407 


354-369. 


.29,417 


598-600. 


..29,431 


5 Sana, 


AM. DEO. 


18- 28. 


..30,669 


157-160. 


. . 30, 677 


173-176. 


..30, 680 


217-218. 


..30, 683 


258-261. 


..30, 685 


298-299. 


.30, 688 


299-306. 


. , 30, 689 


461-463. 


.30, 694 


501-504. 


..30, 696 


589-595. 


..30,699 



6 Sana, am. dec. 
17- 29... 32, 54 
87- 88... 32, 68 

276-283,.. 32, 70 
284-287... 32, 76 
426-432... 32, 78 

7 Sana, am. dec. 
190-198... 32, 85 
307-311... 32, 92 
345-357... 32, 96 
375-380... 32, 107 
428-430... 32, HI 

8 Sana, am. dec. 
3- 5.. .33, 473 

38- 41... 33, 475 

98-102... 33, 479 

114-129... 33, 481 

287-289... 3 3, 495 

289-311... 33, 497 

9 Sana, am. dec. 
1- 3... 33, 518 



22- 24. 

23- 25. 
32- 38. 



.33, ,519 
33, 521 

.33,522 



9 Dana— 
114-117. 
128-134. 
159-164. 
177-182. 
257-260. 
300-301. 
317-320. 
331-331. 
358-360. 
372-385. 
403-408. 
513-525. 



ConVd. 
..33,533 
..33, 636 
..33, 541 
..83,546 
..35,133 
..35,136 
..35, 138 
..35, 140 
..35,141 
..35,143 
..35, 155 
..35, 159 



52- 55. ..33, 528 
102-1 04... 33, 531 



IMon.B. 

13- 16.. 

56- 58.. 

63- 64. . 
159-160. . 
166-173.. 
187-189.. 
195-197.. 
232-233.. 
283-286.. 
290-291.. 
310-314.. 
358-361.. 

2 Mon, B. 

19- 20.. 

32- 34.. 

41- 42.. 

84- 85.. 
132-134.. 
177-183.. 
210-214.. 
235-239.. 
281-282.. 
813-316. . 
345-347.. 
453-458.. 
507-512.. 

3Mon,B. 

25- 29.. 

31- 32 . 

.58- 58.. 

90- 93.. 
162-164.. 
223-224.. 
263-269.. 
302-305.. 
390-395.. 
424-429.. 
508-510.. 
.510-516. . 
562-564.. 
645-674.. 

4 Mon. B, 

17- 21.. 
124-126.. 
201-202.. 
215-220.. 
265-268.. 
380-382.. 
391-393.. 
488-490.. 
580-580.. 
605-608.. 



AM. DEO. 

.35,171 
.35,174 
.35,177 
.35, 178 
.35,179 
.38, 570 
.36,572 
.36,574 
.36, 575 
.36, 578 
.36, 580 
.36, 583 



.36, 586 
.36,587 
.36, 589 
.36,591 
.36, 592 
.36, 594 
.36, 600 
.38.148 
.38,152 
.38, 153 
.38,161 
.38, 164 
.38, 170 



.38,173 
.38, 177 
,38,178 
.38, 179 
.38,183 
.38. 185 
.38, 186 
.39, 466 
.39,469 
,39, 473 
.39, 477 
.39, 479 
. 39, 485 
.39, 487 



.39, 493 
.39,497 
.39,499 
.39, 501 
.39, 505 
.41,237 
.41,240 
.41,241 
,41, 244 
.41,250 



5Mon,B. AM. DEC. 

8- 11. .41, 253 

86- 89.. .41, 256 



KY. 
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6 Mon. "R.— OonVd. 
129-131... 41, 260 
233-240... 41, 262 
3W-317...43, 122 
320-327... 43, 126 
362-369... 43, 132 
506-511... 43, 139 



6 Mon. B. 

60- 62. . 

67- 73.. 

86- 91.. 
119-120.. 
128-132.. 
28»-2i)l.. 
384r-388.. 
414-416.. 
484-486.. 
488-493.. 
608-611.. 

7 Mon. B. 
5-11.. 

39- 43. . 
126-128. . 
162-171.. 
260-253. . 
277-279.. 
357-361. . 
458-460. . 
538-540. . 
556-565.. 



AM. DEO. 

.43, 145 
.43. 147 
.43, 153 
.43, 158 
.43, 160 
.43, 164 
.44, 772 
.44, 776 
.44, 778 
.44, 780 
.44, 785 



.45, 41 
.45, 47 
.45, 60 
.45, 61 
.46, 506 
.46, 517 
.46, 519 
.46, 523 
.46, 526 
.46, 528 



8 Mon. B. AM.DEC. 
32- 36. . .46, 537 

122-125... 46, 540 
389-390... 48, 394 
397-400 . .48, 397 
419-420. . .48, 400 
453-459... 48, 401 
566-569... 48, 406 

9 Mon. B. AM. DEC. 



20- 22., 

25- 28. , 

43- 44.. 

72- 76.. 

192-195. , 

198-199.. 

295-309.. 

367-36.'*., 

388-390., 

393-394., 

452-454., 

486-490., 

496-498., 

540-552. , 



.48, 409 
.48, 412 
.48, 415 
.48,416 
.48, 420 
.48, 423 
.48,425 
.50,513 
.50,515 
.50,517 
.50, 519 
.50,522 
.50,625 
.60, 528 



lOMon.B. AM.DEC. 

72- 73... 50, 540 
120-122... 50, 642 
144-146... 50, 545 
257-269... 52, 541 
266-273. ..52, 543 
347-351... 52, 548 
446-452. ..52, 552 

llMon.B.AM.DEC. 

30- 32... 52, 557 

67- 70... 52, 559 

74- 76... 52, 561 

98-100... 52, 563 

174-177... 52, 667 

181-183... 52, 570 

332-337... 52, 572 



12Mon,B..4M.DEc. 
11- 15... 54, 509 
63- 64... 54, 513 
191-194... 64, 515 
212-231... 64, 522 
348-356. ..54, 639 
465-470... 54, 547 
484-487... 54, 551 

13Mon.B. AM.DEC. 
163-167... 56, 557 
172-1 74... 56, 661 
219-230... 56, 5ii3 
411-420... 56, 573 



605-609. . 
559-564. . 

14Mon.B, 
18- 20.. 
75- 82.. 

127-133.. 

184-194.. 

393-400.. 

474-476.. 

529-535. . 

556-560.. 

638-646. . 

15Mon.B. 

80- 84. . 
118-123.. 
218-236.. 
236-246. . 
32.5-328.. 
467-479.. 
508-522.. 
631-634. . 

16Mon.B 

4- 8.. 
201-205. . 
284-289 . 
309-314.. 
325-329.. 
482-492,. 
572-577.. 
643-699.. 



,56,581 
.56, 585 

AM.DEO. 

.58, 645 
.68, 647 
.58, 654 
.58, 669 
.61, 147 
.61, 164 
.61, 166 
.61,170 
.61, 172 

,AM.DEC. 

.61, 177 
.61, 179 
.61,181 
.61,184 
.61, 188 
.61, 190 
.61,195 
.63, 521 

,AM.DEC. 

.63, 522 
.63, 526 
.63, 629 
.63, 548 
.63, 561 
.63,663 
.63, 659 
.63, 561 



17Mon.B.AM.DEc. 
73- 85... 66, 144 
173-181... 66, 148 
249-267... 66, 153 
412-458... 66, 166 
522-526... 66, 184 
722-734... 66, 186 

18Man.B. AM.DEC. 
19- 25... 68, 718 
230-241... 68, 723 
431-449... 68, 729 
693-728.. .68, 735 
800-809... 6 8, 750 
816-820... 68, 765 



1 Met. 
1- 6. 

66- 68. 
164-168. 
197-210. 
308-370. 
397-407. 
444-447. 
550-553. 
628-035. 
652-057. 



AM. DEO. 

..71,465 
..71,458 
..71,461 
..71,474 
..71,480 
..71,482 
..71,489 
..71,491 
..71, 494 
..71,499 



2 Met. AM. DEC. 

17- 29... 74, 388 
98-105... 74, 400 
146-155... 74, 406 
433-438... 74, 413 
448-451... 74, 419 
474-477... 74, 421 

3 Met. AM. DEO. 



28- 30. 

34- 37. 

48- 51. 

65- 69. 
146-148. 
198-201. 
285-286. 
287-289. 
352-359. 
456-459. 
503-509. 
524-526. 



.77, 150 
.77, 152 
.77, 161 
.77, 163 
.77, 167 
.77, 169 
.77, 172 
.77, 174 
.77, 176 
.79, 556 
. 79, 559 
.79, 565 



4 Met. AM. DEO. 

9- 19... 81, 521 
33- 40.. .81, 530 
199-212... 81, 541 
227-231... 83, 461 
256-2.66... 83, 465 
348-353... 83, 471 
357-363... 8 3, 475 
372-374... 83, 481 



1 Duval, 
6- 8.. 

63- 70.. 

92- 95.. 
143-147.. 
232-234.. 
295-299. , 
,'!29-334.. 
394-,396.. 
401-403. . 

2 Duval, 
1- 4.. 

87- 88.. 
108-111.. 
114-120.. 
163-106.. 
256-258.. 
281-282.. 
328-332.. 
496^99. . 
502-506.. 
562-565.. 

1 Bush, 
11- 12. 
34- 40. 
66- 69. 

139-144. 

211-217. 

263-266. 

275-277. 

292-29-t. 

369-360. 

387-400. 

404^411. 

463-465. 

511-614. 



AM. DEO. 

.85,601 
.85,603 
.86, 610 
.85, 613 
.85, 623 
.85, 624 
.85, 629 
.85,634 
.86, 636 

AM. DEO. 

.87, 479 

.87, 482 

.87,483 

.87, 486 

.87,493 

.87,495 

.87, 498 

.87,499 

87, 503 

87, 606 

87, 510 

AM. DEO. 

.89, 604 
.89, 605 
.89, 610 
.89,616 
.89, 620 
.89, 624 
.89,626 
.89,628 
.89,630 
.89,631 
.89, 632 
.89, 637 
.89, 639 



2 Bush, AM. DEO. 

5- 35... 92, 468 

70- 7S...92, 475 

168-168... 92, 481 



2 Bush— 
228-230. 
296-300. 
322-326. 
398-403. 
407-410. 
442-446. 
453-462. 
463-468. 
480-513. 

3 Bush, 

25- 27. 
111-117. 
135-141. 
155-157. 
194-199. 
227-231. 
244-248. 
206-280. 
328-334 . 
416-437. 
458-463. 
581-583. 
584-686. 
592-590. 
619-622. 
648-651. 
663-666. 
686-688. 
702-703. 

4 Bush, 

1- 7. 

77- 79. 

98-106. 
205-206. 
261-268. 
268-276. 
442-444. 
464-471. 
581-586. 

6 Bush, 

1- 11. 

41- 47. 

68- 80. 
160-166. 
230-243. 
380-382. 
401-421. 
535-539. 
619-620. 
672-680. 

6 Bush, 

61- 65. 

05- 69. 

97-103. 
111-112. 
133-140. 
174-181. 
401-406. 
429-431. 
457-41)2. 
463-466. 
574-580. 
639-643. 

7 Bush. 

16- 22. 
23- 26. 
66- 68. 
81- 89. 
179-180. 



ConVd. 

..92,481 

..92,483 

..92,487 

..92,489 

..92,495 

..92,497 

..92,500 

..92, 505 

..92,509 

AM. DEC. 

..96,192 
..96, 196 
..96,201 
..96, 205 
..96,207 
..96,211 
..96, 210 
..98, 219 
..96,239 
..96,243 
..96, 262 
..96,256 
..96,258 
..96,259 
..96,262 
..96, 272 
..96,274 
.96,277 
..96,278 

AM. DEO. 

..96, 279 
..96,283 
..96, 285 
..96,297 
..96, 299 
..96, 304 
..96, 309 
..96,311 
..96,317 

AM. DEC. 

..96,320 
..96,327 
..96,331 
..96,346 
..96,350 
..96,358 
..96, 360 
..96,369 
..96,372 
..96:373 

AM. DEC. 

..99, 652 
..99, 655 
..99,658 
..99, 662 
..99, 663 
..99, 676 
..99, 680 
..99, 683 
..99,684 
..99, 688 
..99,690 
..99, 695 

AM. KEP. 

. . 3, 297 

.. 3, 286 

.. 3, 288 

.. 3,301 

. . 3, 290 



7 Bush— ConVd. 
273-276... 3, 314 
344-348... 8,316 
563-567... 3, 306 
667-675... 3,309 

8 Bush, AM. BEP. 



147-166. 


.. 8 


451 


220-229. 


.. 8 


456 


277-282. 


.. 8 


462 


463-471 . 


.. 8 


465 


472-476. 


.. 8 


471 


481-490. 


.. 8, 


474 


508-618. 


.. 8, 


480 


9 Bush, 


AM. KEP. 


131-136. 


..15, 


707 


318-323. 


..15, 


711 


333-345. 


..15, 


715 


456-460. 


..15, 


725 


572-575. 


.16, 


728 


609-623. 


.15, 


731 


646-651. 


.15, 


740 


663-666. 


..15, 


745 


679-687. 


.15, 


747 


10 Bush, 


AM. EEP. 


23- 36. 


.19, 


60 


144^149. 


.19, 


58 


156-160. 


.19, 


61 


190-196. 


.19, 


63 


382-394. 


.19, 


67 


501-504. 


.19, 


74 


526-527. 


.19, 


76 


549-552. 


.19, 


78 


552-557. 


.19, 


80 



11 Bush, AM. BEP. 

34- 42... 21, 205 
180-191... 21, 209 
266-277... 21, 214 
311-316... 21,220 
587-596... 21, 223 
679-687...21, 225 



12 Bush, 


AM. KEP. 


61- 57. 


.23, 


708 


110-116. 


.23, 


713 


283-286. 


.23, 


718 


321-326. 


.23, 


721 


354-357. 


.23, 


724 


13 Bush, 


AM. KEP. 


69- 76. 


.26, 


185 


197-205. 


.26, 


254 


210-214. 


.26 


189 


221-225. 


.26, 


260 


226-229. 


.26, 


263 


286-287. 


.26 


192 


312-318. 


.26, 


194 


326-331 . 


.26 


197 


378-387. 


..26 


201 


388-391. 


.26 


205 


526-542. 


.26 


211 


644-580. 


.26 


222 


697-713. 


.26 


242 



1 4 Bush, AM. KEF, 

1- 17... 29, 388 
31- 34... 29, 402 
214-216... 29, 404 
218-226... 29, 407 
425-426... 29, 412 
490-494... 29, 413 
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14 Busb- 
538-540. 
555-571. 
625-6il. 
693-707. 
7B9-772. 

78 Ky. 

15- 23., 
42- 56, , 
86- 93., 

183-193., 

193-197., 

2U4-210. 

2UJ-268. 

332-347. 

348-357. 

890-391. 

427-432. 

481-490. 

517-522. 

604-607. 

79 Ky. 

22- 24. 

42- 48. 

83- 88. 
160-173. 
260-267. 
334r-345. 
442-451. 
479-487. 
517-523. 

80 Ky. 

55- 61. 
143-147. 
208-212. 
291-299. 
300-304. 
35S-354. 
391-399. 
539-552. 
598-600. 

81 Ky. 

-250-254. 
293-300. 
377-384. 
425-435. 
577-584. 
624-635. 
638-645. 

82 Ky. 

60- 64. 

93-102. 
157-161. 
187-190. 
220-225. 
303-314. 
483-497. 
689-595. 
666-674. 



AMERICAN DECISIONS AND EEPOETS. 



KY.-LA. 



-CoiiCd. 
..29,416 
. .29, 418 
..29,429 
..29,435 
..29, 442 

AM, BEF. 

..39, 194 
..39, 198 
..39, 208 
..39, 213 
..39, 220 
..39, 227 
..39,231 
..39,234 
..39,244 
..39, 240 
..39, 248 
. .39, 251 
..39, 258 
..39, 262 



..42,203 
..42,204 
..42, 208 
..42,208 
..42, 215 
. .42, 220 
. .42, 227 
..42, 231 
. .42, 237 

AM. HEP. 

..44,463 
..44,468 
..44,471 
. .44, 475 
. .44, 480 
..44,483 
. .44, 484 
. .44, 490 
. .44, 499 

AM. BEP. 

..50, 160 
..50, 163 
..50, 167 
..50, 172 
..60.181 
..50, 186 
..60, 193 

AM. EEP. 

..56, 878 
..66, 880 
..66, 886 
..56, 889 
..66, 891 
..66, 8!)4 
,.56, 901 
..56,908 
..66,912 



LOUISIANA. 
1 Mart. AM. DE< 
103-108. 



145-145. . 
208-216. . 
236-240.. 
297-321.. 



2 Mart. am. dec. 



57- 60. 


. 5, 726 


138-141. 


.. 6,727 


256-2B3. 


. 5, 729 


269-V!75. 


. . 6, 730 


336-356. 


.. 6,733 


3 Mart. 


AM. DEC. 


6- 9. 


. . 5, 735 


60- 73. 


.. 6,736 


530-558. 


. . 6, 675 


676-697. 


. . 6, 690 


4 Mart. 


AM. DEO. 


39- 49. 


.. 6,701 


203-208. 


. . 6, 702 


409-449. 


.. 6,708 


458-462. 


.. 6,705 


546-558. 


.. 6,713 



5 Mart. am. dec. 

6- 14... 12, 466 

23- 76... 12, 468 

83- 89... 12, 475 

459-4 64... 12, 479 

673-674... 12, 482 



6 Mart. 

417-418. 
649-653. 
654^655. 
657-659. 
670-675. 
676-684. 

7 Mart. 
31- 33. 
69-221. 

226-228. 
243-246. 
318-357. 
416-437. 
460-465. 
571-628. 
654-656. 

8 Mart. 
90- 93. 
95-136. 

213-217. 
220-235. 
309-310. 
318-363. 
402-422. 
422-431. 
483-485. 
48()-488. 
730-735. 



AM. DEO. 

,.12,483 
..12,483 
..12,485 
,.12, 486 
..12, 487 
..12,489 



.12,494 
.12,495 
.12,505 
.12,506 
.12,508 
.12,512 
.12,514 
.12, 516 
. 12, 519 



AU. DEC. 

..13, 279 
..13,281 
..13, 233 
..13,285 
..13,287 
. . 13, 288 
..13.291 
,.13, 294 
,.13, 296 
.13, 298 
,.13,300 



9 Mart. am. dec. 
47- 49. ..13. 304 
295-297... 13. 305 
326-347... 13, 306 
350-353... 13, 309 
394-398... 13, 311 
465-470... 13, 313 
500-517. ..13, 316 
526-562... IS, 320 
588-591... 13, 326 



10 Mart. AM. DEC. 
285-287... 13, 328 
289-292... 13, 330 
398-400... 13, 333 
456-168... 13, 334 
479-482... 13, 338 
568-570... 13, 339 
577-606... 13, 342 
643-645... 13, 345 

1 1 Mart. AM. DEC. 
26- 29. ..13, 347 

297-300... 13. 350 
331-433... 13, 352 
602-607... 13, 358 
607-616... 13, 300 



12 Mart. 

76- 79.. 
177-185.. 
358-361.. 
402-403.. 
425-429.. 
659-663. . 
688-691 . . 
699-699.. 



am. dec. 
.13,366 
.13, 372 
.13.376 
.13, 377 
.13,379 
.13, 381 
.13, 384 
.13,385 



IMart.N.S. A.DEC. 
147-150... 14, 179 



165-165.. 
321-324. , 
444-447. 
608-610. . 



14, 181 
.14, 188 
.14, 190 
.14, 192 



2Mart.N,S .A.DEC. 
13- 17... 14, 193 
410-421... 14, 196 
574-580... 14, 201 
012-614... 14, 204 



3Mart.N 
22- 25.. 
236-238.. 
303-307.. 
318-321.. 
339-341.. 
423-431.. 
589-595.. 
607-610.. 
615-618.. 



S.A.DEO. 

.16,154 
.16,156 
.16,157 
.16, 159 
.15,161 
.16,163 
.15, 167 
.15, 172 
.16,173 



4Mart.N.S,A.DEc. 
91- 92... 16, 165 
116-122... 16. 166 
192-196... 16, 169 
256-259... 16, 171 
292-295.. .16, 173 
434-438.. .16, 175 
487-488... 16, 185 

SMart.N.S.A.DEO. 
98-100. ..16, 186 
149-150... 16, 188 
409-415... 16, 189 
464-492... 16, 199 
569-624... 16, 212 

6Mart.N.S.A.DE0. 
51- 58... 17, 175 



69- 71. 
296-298., 
324-326., 



.17,179 

.17, 183 

17, 184 



481-493... 17, 187 



OMart.N.S.— CoilCd 
541-543... 17, 195 
616-620... 17, 196 
640-643... 17, 199 

7Mart.lI, S.A.DEO. 

1- 9... 18, 232 

41- 57... 18, 241 

331-334... 18, 240 

586-588... 18, 248 



8Mart.N. 
124-125. . 
159-162.. 
214-228.. 
267-268.. 
336-338.. 
341-344. . 
548-552.. 
599-607. . 
644-658. . 

1 La. 

220-223. 
248-260. 
489-492. 
527-528. 
528-542. 

2 La. 

41- 49. 

63- 66. 
112-114. 
114-118. 
153-154. 
195-198. 
228-240. 
432-438. 
507-511. 
553-567. 

3 La. 

33- 36. 

90- 92. 

97-101. 
128-140. 
170-178. 
224-230. 
366-373. 
510-513. 
530-531. 
546-549. 

4 La. 

26- 28. 

51- 58. 

97- 98. 
188-194. 
223-225. 
234-236. 
374^378. 
466-470. 
547-551. 

5 La. 

46- 49. 

121-124. 
263-264. 
281-283. 
335-336. 
336-844. 
397-399. 
424-429. 
431-434. 
461-464. 



S.A.DEC. 

.19, 175 
.19, 176 
.19,177 
.19,184 
.19,185 
.19, 187 
.20, 260 
.20,262 
20, 266 

AM. DEO. 

..20,277 
..20, 279 
..20, 284 
..20, 285 
..30, 286 

AM. DEO. 

..20,294 
..20.297 
,.20. 299 
..20,300 
..22,126 
..22,127 
..22, 129 
. .22, 136 
..22, 141 
..22, 151 

AM. DEO. 

..22,156 
..22, 163 
..22,165 
..22,167 
..22, 179 
..23, 453 
..23,458 
..23,463 
..23,466 
..23,467 

AM. DEC. 

..23,470 
..23.471 
..23,477 
. .23, 478 
..23,483 
..23,484 
..23,486 
..23, 488 
..23, 490 

AM. DEO. 

..26,173 
..35, 175 
:25, 178 
..25, 178 
..25,180 
..26,181 
..25,187 
..25, 191 
..26,197 
..26,200 



6 La. 

75- 78. 

84- 85. 
315-320. 
443-4-18. 
463-471. 
607-622. 
680-083. 
740-745. 

7 La. 

52- 55. 
124-131. 
226-231. 
379-383. 
440-446. 
524-529. 

8 La. 

1- 13. 

50- 56. 

65- 71. 
130-135. 
143-147. 
234-241. 
506-509. 
540-543. 
554-557. 

9 La. 

27- 33. 

80- 85. 
119-124. 
163-163. 
239-243. 
258-265. 
314-317. 
397-404. 
428-430. 
506-512. 

10 La. 
1- 14. 

186-189. 
417-420. 
543-543. 
568-575. 
583-587. 
592-598. 

11 La. 

14- 17. 

41- 46. 

83- 88. 
142-144. 
199-206. 
286-289. 
419-425. 
582-586. 
587-593. 

12 La, 

98-112. 
134-136. 
290-294. 
362-368. 
501-506 

13 La. 

56- 58. 

74- 77. 

91- 93. 

115-121. 



AM. DEO. 

..25, 202 
. .25, 204 
..26, 478 
. .26, 481 
..28,482 
..26, 485 
..26,491 
..26,493 

AM. DEO. 

..26,496 
..26,493 
. .26, 501 
..26,505 
..26,507 
..26, 511 

AM. DEO. 

..28,117 
..28,125 
..28, 129 
..28. 132 
..28. 135 
..28, 137 
. .28, 140 
..28.141 
..28,142 

AM. DEO. 

..29, 433 
..29,436 
. .29, 437 
..29,439 
: 29, 442 
..29,444 
. .29, 447 
. .29, 448 
..29,452 
..29,453 

AM. DEO. 

..29,456 
..29,461 
. .29, 463 
. .29, 465 
..29,460 
..29,468 
..29,470 

AM. DEO. 

. .30, 706 
..30,708 
-.30,710 
..30, 714 
..30, 715 
..30. 718 
..30.720 
..30.723 
..30,724 



..32.114 
..32,116 
..32,117 
..32,118 
..32, 120 

AM. DEO. 

..33,551 
. . 33, 553 
..33. 555 
..33,556 



LA. 
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IS La.— CtmCd. 
287-291... 3 3, 561 
293-300... 33,563 
348-351... 3 3, 667 
454r458...33, 568 
528-533... 33, 570 



14 La. 

i3- 46. 

89- 91. 
111-115. 
115-124 
161-164. 
327-332. 
395-410. 
449-453. 
485-491 . 

15 La. 

129-131. 
162-165. 
169-173. 
223-226. 
278-281. 
414-416, 
461-466. 
552-556 

16 La. AM. DEC. 
20- 23. . .35, 212 

213-219. ..35, 214 
474-476... 35, 217 
490-500... 35, 219 
539-545... 3 5, 223 

17 La. AM. DEC. 

42- 45... 36, 604 
82- 84... 36, 606 
11 8-132... 3 6, 608 
312-328... 36, 613 
560-567... 36, 621 

1 8 La. AM. DEC. 
122-278... 36, 624 
339-340... 36, 658 
553-557... 36, 660 
585-590... 36, 662 



AM. DEC. 

..33,573 
. . 33, .575 
..33,576 
..33,578 
..33,581 
..33,583 
..33,585 
..33, 593 
..33,595 

AM. DEO. 

..35,186 
..36,188 
..35, 189 
..35, 202 
..35,204 
..35,205 
..35, 206 
..35, 210 



3 Bob. 

17- 22. 
201-200. 
261-262. 
265-269. 
457-483. 



19 La. 


AM. DEC. 


28- 31. 


.36, 665 


42- 48. 


.36, 667 


216-218. 


.36, 671 


227-232. 


.36,673 


334^341. 


.36, 677 


IRob. 


AM. DEO. 


41- 42. 


..36,681 


57- 58. 


..36,683 


66- 07. 


..36,684 


145-149. 


..36, 6«6 


178-181. 


.36, 689 


463-465. 


..38, 190 


581-585. 


..38,192 


2 Bob. 


AM. DEC. 


103-104. 


..38,195 


112-117. 


..38,197 


117-120. 


..38,201 


128-129. 


-.38,204 


131-133. 


..38,205 


148-150. 


..38,207 


254-257 . 


..38,209 


331-338. 


..38, 213 


457-461 . 


..38,218 


479-484. 


..38,222 


556-557. 


..38,226 



AM. DEC. 

..38, 228 
..38, 2,<i3 
..38, 237 
..38, 239 
..38, 243 



4 Bob. 


AM. DEO. 


39-41. 


..39,509 


79- 83. 


..39,512 


190-193. 


..39,517 


345-346. 


..39,526 



5 Bob. 

1- 2. 
108-110. 
138-140. 
185-186. 
245-246. 
264^268. 
328-329. 
423-446. 
516-518. 



AM. DEC. 

..39, 528 
..39,528 
..39,530 
..39, 533 
..39, 535 
..39,536 
..39,540 
..39, 542 
..39, 550 



6 Bob. AM. DEO. 

73- 74... 39, 552 
104-107.., 39, 553 
192-216... 39, 556 
349-351... 4 1,269 
441-442... 4 1,271 
504-505... 4 1,274 

7 Bob. AM. DEC. 

76- 78... 41, 275 
170-171... 41, 278 
201-203... 41, 279 
418-421... 41, 290 

8 Bob. AM. DEC. 

112-115... 4 1,294 
140-143... 41, 296 
172-175. ..41, 299 
545-549... 4 1,301 
554-562... 4 1,305 
583-590... 41, 314 

9 Bob. AM. DEC. 

69- 61... 41, 321 
122-125... 4 1,323 
224^227... 4 1,326 
308-322...4I, 328 
324^345... 4 1,333 
438-446. ..41, 341 

10 Bob. AM. DEC. 

61- 63... 43, 108 

99-103. ..43, 171 

115-116... 43, 175 

164-169... 43, 176 

202-354... 43, 180 

11 Bob. AM. DEC. 

24- 28... 43, 199 

97- 98. ..43, 202 

290-291... 43, 204 

495-497... 43, 214 

12 Bob. AM. DEC. 

175-176... 43, 224 
2.31-234... 43, 226 
334-369... 43, 230 
674-682... 43, 239 



1 La. An. am. dec 
5- 7... 45, 70 

13- 16.. .45, 72 
148-160... 45, 76 
344^346... 45, 87 
430-432... 45, 90 

2 La. An, am. dec. 
314-316.. .46, 545 
335-336... 46, 548 
441-442... 46, '549 
480-483... 46, 551 
524-526... 46, 554 
537-538... 46, 556 
587-589... 46, 558 
965-966... 46, 560 
974-976... 46, -561 
1007-1009.46, 564 



3 La. An. 

48- 50.. 
163-165.. 
186-188.. 
385-386.. 
402-403.. 
409-417. . 
474^476.. 
708-711.. 

4 La. An. 

15- 16.. 

19- 21.. 
141-144. , 
189-190. 
196-197. 
254^260. 
310-313. 
457-458. 
563-567. 



AM. DEC. 

48, 440 
.48, 444 
.48, 447 
.48, 449 
.48, 452 
.48, 454 
.48, 462 
.48, 465 

AM. DEC. 

..50,650 
. . 50, 551 
. . 50, 555 
..50, 559 
..50,561 
..50,563 
..50,573 
..80.577 
..50, 579 



5 La. An. am. dec 



25- 26. 

61- 63. 
120-121. 
238-242. 
278-282. 
304-306. 
367-369. 
481-482. 
489-491. 
540-542. 
651-656. 
660-661. 
678-681. 
717-718. 

6 La. An. 

59- 60. 

71- 73. 

95- 97. 
359-360. 
410-411. 
467-468. 
495-498. 
563-565. 
740-742. 



..52,577 
..82, 579 
..52,583 
..52,585 
..52,589 
..52,593 
..52,694 
..52,597 
..52,599 
..52, 603 
. . 52, 606 
..52,608 
..52,610 
..52,615 

. AM. DEC. 

..54,555 
..54,657 
..54, 658 
..54,561 
. . 54, 562 
..54, 664 
. . 54, 565 
..54, 673 
. . 54, 576 



7 La, An. AM. dec 
11- 17... 56, 591 
170-171 ... 56, 601 
279-283... 56, 603 
385-393... 56, 610 
684-692... 56, 619 



8 La. An. am. deo. 
1- 3... 58, 668 

136-136. . .58, 674 
136-138... 58, 676 
290-292... 58, 678 
318-341... 58, 682 
369-371... 58, 689 

9 La. An. AM. DEC. 
152-153... 61, 202 
235-236...61, 204 
273-277... 6 1,205 
288-292... 6 1,209 
441-443...61, 214 
461-463... 61, 218 
597-600... 61, 221 

lOLa.An.AM.DEC 
33- 45... 63, 586 

83- 84... 63, 590 
101-102... 63, 692 
299-301... 63, 594 
689-691... 63, 597 
789-792. ..63, 600 

llLa.An.AM.DEc. 
27- 28... 66, 193 
137-139... 66, 194 
206-209... 66, 198 
52,6-527... 66, 203 
559-560... 66, 206 
633-634... 66, 208 

12La.An.AM.DEC. 
126-127. ..68, 765 
154-165... 68, 766 
219-221... 68, 767 
255-256... 68 770 
545-548. ..68, 772 
736-738... 68, 778 
783-784. ..68, 782 

ISLa.An.AM.DEC 
1- 2. ..71, 504 
86- 88... 71, 506 
269-272. ..71,509 
338-340... 7 1,611 
401-404... 71, 515 
519-520. ..71, 519 
687-589... 71, 521 



14La,An 
3- 5.. 
80- 80.. 
211-212. . 
23.3-233. . 
305-305.. 
308-309. . 
391-3M.. 
429-430. . 
468-460.. 
481-483. . 
554-660. . 

15 La. An. 

103-104. . 
242-243. . 
245-246. . 
385-385.. 
436-438.. 
497-498. . 
502-503. . 
573-574. . 
681-683. . 



.AM.DEC 

.74, 424 
.74,427 
.74, 428 
.74, 430 
.74, 431 
.74, 433 
.74, 434 
.74,435 
.74, 438 
.74, 442 
.74, 446 

, AM.DEC 

.77, 183 
.77, 185 
.77, 187 
.77, 189 
.77, 190 
.77, 194 
.77, 196 
.77, 198 
.77, 199 



16 La. An, 

108-110.. 
139-140.. 
158-159.. 
219-222. . 
222-223. . 
316-316. . 
345-347.. 
404-414.. 



.79, 568 
.79, 571 
.79, 573 
.79, 575 
.79, 678 
.79, 581 
.79, 582 
.79, 586 



17La,An,AM.DEC. 
15- 17... 87, 513 
97-107. . .87, 517 
185-186... 87, 523 
252-253... 87, 525 
261-268. ..87, 527 

ISLa.An.AM.DEO. 
10- 17... 89, 643 
134^136... 89, 648 
222-223... 89, 650 
305-310... 89, 651 
497-608... 89, 658 
631-632... 89, 698 
656-660... 89, 699 

19 La. An. AM.DEC. 
17- 22... 92, 621 
210-212. . .92, 526 
214-234. . .92, 529 
264-266. . .92, 532 
300-301... 92, 535 
328-333... 92, 537 
392-395... 92, 641 
461-463... 92, 545 
464-464. . .92, 543 



20La. An. AM.DEC 


66- 67.. 


.96, 379 


90- 96.. 


.96,382 


141-143.. 


.96,385 


165-167.. 


.96, 388 


172-174. . 


.96,390 


182-188.. 


.96, 392 


188-190.. 


.96,393 


241-243. 


.96,396 


263-266. 


.96, 39» 


329-334. 


.96,403 


383-384. 


.96, 411 


424-426. 


.96, 415 


495-496. 


.96, 417 


531-533. 


.96, 420 


638-539. 


.96, 425 


568-569. 


.96,426 


21La.An.AM.DEC. 


24- 25. 


.99, 699' 


58- 64. 


.99, 701 


67- 79. 


.99,709 


118-120. 


.99, 719 


224-226. 


.99,722 


268-271. 


.99,725 


280-282. 


..99,729' 


286-288. 


..99,731 


332-335. 


. 99, 734 


342-343. 


..99,738 


355-362. 


..99,740 


679-680. 


..99,749 


22La.An.AM.iiEP. 


1- 6. 


.. 2,712 


131-131. 


.. 2,718 


168-162. 


.. 2,719' 



SI 



AMEEICAN DECISIONS AND KEP0BT3. 



LA.-M£. 



22 La. An. 


— Omt'd. 


219-226.. 


. 2,721 


227-228.. 


. 2, 727 


300-305.. 


2,728 


388-389.. 


. 2,731 


83La.An 


AM HEP. 


29- 30.. 


. 8,583 


39- 43.. 


. 8, 585 


49- 49.. 


. 8,590 


80- 83. . 


. 8, 5111 


294-2i)G.. 


. 8, 595 


310-312.. 


. 8, 597 


458-«9.. 


. 8,600 


743-74G.. 


. 8,602 


24La.Aii.AM.iiEF. 


38- 39.. 


.13,109 


97-100. . 


.13,111 


119-123. 


.13,115 


165-1G8. 


.13,120 


220-222. 


.13,124 


351-352. 


.13,126 


591-594. 


.13,128 



25Ia.An.AM.iiEP. 
119-121... IS, 131 
235-236... 13, 133 

26Iia,An.AM.iiEP. 
69^ 71. ..21, 544 
108-111. ..21, 546 
404^406. ..21, 549 
568-570... 2 1,551 
C71-672...21, 563 

27La.An.AM.iiii:p. 
257-264... 21, 554 
393-394... 21, 561 
417-425... 21, 563 
465-467... 21, 567 
681-684... 21, 569 

28Iia.An.Aii.BEF. 



173-175. 
189-192. 
230-232. 
327-328. 
382-387 . 
709-710. 
727-729. 
736-738. 
765-768. 
865-870. 
905-916. 
921-925. 
925-928. 
£33-935. 
939-941. 



..26, 90 
..26, 92 
..26, 98 
..26,100 
..26, 102 
..26, 104 
-.28,105 
..26,107 
..26,110 
..26,114 
..26, 115 
..26,119 
..26,123 
..26, 126 
..26,129 



29Ia.An. 
38- 50.. 
28.''-2S5.. 
326-334.. 
345-347.. 
355-360.. 
430-4S5.. 
5.51-552.. 
651-653.. 
791-793.. 



AM.EEP. 

.29, 316 
.29, 328 
.29, 330 
.29,332 
. 29, 335 
.29, 339 
.29, 313 
29, 345 
.29, 349 



30La.Aii.AM.itEP. 



190-102.. 
220-223.. 
259-261 . . 
361-362.. 
541-542.. 
585-587. . 
876-878. . 
991-992.. 
1249-1251 
1280-1282 
1.^8-1371 
1386-1388 



31, 218 
31, 221 
31, 224 
31, 226 
31,228 
31, 229 
31, 232 
31, 234 
31, 236 

.31, 238 
31, 240 

.31, 243 



31La.An,AM.iiEP. 
205-209... 33, 217 
434-430... 33, 222 
663-008... 33, 224 
719-721... 33, 229 
809-823... 33, 232 

32La.An.AM.iiEP. 
260-264... 36, 267 
335-337... 3 6, 272 
1017-1018.36, 274 
1049-1051.36,276 
1055-1069.36, 278 
1086-1090.36, 293 



33La.Aii. 

170-180. . 
21!2-223. . 
481-484. . 
577-581 . . 
647-G51.. 
843-816.. 
916-95.S.. 
1308-1311 
1353-1356 

34La,Aii. 

80- 87. . 
139-147. . 
186-197. . 
381-385. . 
462-467.. 
777-781.. 
919-922.. 
970-975. . 
1123-1131 
1146-1148 

SSIa.An. 
60- 67. . 
119-126.. 
233-235.. 
394-404.. 
939-942.. 
1091-1094 
1132-1139 



.39, 265 
.39, 272 
.39,273 
.39, 277 
.39, 279 
.39, 284 
.39, 286 
.39, 290 
39, 294 

am.hep. 
.44, 413 
.44, 419 
.44, 426 
.44, 436 
.44, 438 
.44, 444 
.44, 448 
.44, 451 
.44, 456 
44, 461 

AM.EEP. 

.48,216 
.48, 232 
.48, 239 
.48, 242 
.48, 251 
.48, 253 
.48, 256 



36La.An.A!)i.BEF. 
35- 38... 51, 1 
138-146... 51, 5 
162-169.. .51, 7 
804-805. ..51, 14 

37La.Aii.AM.BEP. 
3S7-340...55, 500 
562-566... 85, 504 
630-636... 55, 508 
648-650... 55, 514 
S50-G55...55, 175 



37 La. An,— C6n('d. 
814-821... 55, 521 
908-914... 85, 528 

38La.An.Aiti.i!EP. 



1- 4.. 
43- 48. 
111-119. . 
119-123., 
161-161. 
164-169., 
185-191., 
381-385. 
397-400. 
485-491. 
618-G20. 
942-947. 



.58, 155 
.58, 158 
.58, 162 
.58,168 
.58, 171 
.58,174 
.58,177 
.58, 181 
.58, 194 
.58,197 
.58,201 
. 58, 202 



IHAINE. 
IGreenl.Au.DEO. 



30- 57.. 

79- 82.. 
111-116.. 
117-120.. 
120-124. . 
1,S5-139.. 
163-165.. 
167-171 . , 
172-182.. 
219-226., 
231-238., 
343-347.. 
352-361., 
376-394., 
361-365., 



.10, 25 

.10, 34 

.10, 36 

.10, 38 

.10, 45 

.10, 48 

.10, 50 

.10, 51 

.10, 54 

.10, 60 

.10, 65 

.10, 70 

.10, 73 

.10, 78 

.10, 88 



2 Greenl. am. dec. 



14- 22., 
2^ 28. 
33- 37., 
37- 41 . 

102-109. 

121-127., 

157-162.. 

186-191., 

191-194. 

207-213. 

242-249. 

261-265. 

266-269. 

275-298. 

305-308. 

322-335. 

358-361. 

3 Greenl. 

22- 27.. 

31- 38.. 

44- 46. . 

85- 88.. 
110-120.. 
141-147.. 
147-156.. 
207-214. . 
260-269.. 
458-460.. 
463-471.. 



.11, 25 

.11, 30 

.11, 39 

.11, 43 

.11, 46 

.11, 48 

.11, 54 

.11, 57 

.11, 59 

.11, 62 

.11, 68 

.11, 72 

.11, 76 

.11, 79 

.11, 99 
.11, 101 
.11,111 

AM.DEO. 

.14,206 
.14,211 
.14,213 
.14,214 



14, 

14, 

.14, 



. 14, 234 
. 14, 237 
.14, 243 

.14,217 



4 Greenl. AM. DEC. 
33- 41... 16, 233 
100-101... 16, 237 
102-124... 16, 238 
175-179... 16, 249 



4 Greonl.— CmU'c?. 
220-225... 16, 253 
264-270... 16, 203 
387-390... 16, 2611 
407-412... 16, 268 
439-453... 16, 271 
479-483... 16, 285 

5 Greenl. Am. sec. 
24- 26. 
69- 74. 
81- 86. 

130-133. 
140-143. 
147-152. 
213-217. 
2-27-232. 
261-264. 
266-208. 
286-291 . 
309-313. 
319-324. 
381-387. 
435-438. 
471-475. 



9- 11.. 

72- 76.. 

89- 92.. 
112-116.. 
140-140.. 
151-159.. 
200-206., 
207-208.. 
220-222.. 
289-295. . 
296-302., 
421-425., 
427-430. . 
4.i2-454., 
462-469., 

7 Greenl, 

36- 41. 

51- 56. 

61- 63. 
113-115., 
12G-129.. 
134-141.. 
1.50-151.. 
175-177., 
186-195., 
210-220., 
225-232. 
370-376., 
421-426. , 
435-438. , 
447-452. 

8 Greenl, 
14- 16. 
38- 41. 

107-110. 
122-125. 
138-146. 
170-173. 
181-184. 
187-191. 
213-220. 
253-261. 
334-345. 
362-364. 
400-404. 
405-408. , 



..IV, 


201 


..17, 


203 


..17, 


206 


..17, 


209 


..17, 


211 


..17, 


214 


..17, 


218 


..17, 


221 


..17, 


228 


..17, 


231 


..17, 


233 


..17, 


236 


..17, 


238 


..17, 


248 


..17, 


251 


..17, 


253 


. AM. DEO. 


.19, 


189 


..19, 


191 


..19, 


194 


..19, 


197 


..19, 


200 


..19, 


201 


..19, 


206 


..19, 


210 


..19, 


211 


..20. 


304 


..20, 


ro9 


.20, 


316 


..20, 


320 


.20, 


322 


..20. 


324 


. AM.DEO. 


..20, 


337 


..20, 


341 


..20, 


346 


..20, 


347 


..20, 


349 


..20, 


352 


.20, 


356 


..20, 


357 


..22, 


184 


..22 


191 


.22 


199 


..22 


203 


.22 


208 


.22 


212 


..22 


216 


.AM. 


DEC. 


-.22 


218 


..22 


220 


..22 


223 


..22 


225 


.22 


228 


.22 


233 


..23 


494 


.23 


497 


..23 


499 


..23 


504 


.23 


513 


..23 


521 


.23 


522 


..23, 


526 



9 Greenl. AM. DEO. 
12- 14... 23, 529 
42- 47... 23, 531 
,54- 60... 23, 537 
85- 88... 23, 545 
1.37-139... 23, 547 
140-152... 23, 549' 



10 Me. 

80- 91 . 
135-1S6. 
156-160. 
170-177. 
178-184. 
224-239. 
263-265. 
274^277. 
374-383. 
391-396. 
414r417. 
429-433. 

11 Me. 

28- 31 . 

54^ 58. 

58- 61. 

89- 98. 
118-126. 
267-271. 
278-283. 
.306-308. 
371-37(;. 
381-384. 
398-403. 
414-421. 
468-472. 



AM. DEO. 

..25, 205, 
..25,213. 
..25,214 
..25,216- 
.25,221 
..25, 228- 
..25,238 
..25,239 
..25, 242 
..25,248 
..25,252. 
..25,254 

AH. DEO. 

..25,258 
..25,260 
..25, 264 
..25,266 
. . 26, 515 
..26,521 
..26,525 
..26,530 
-.26,532 
. .26, 540- 
..26,542 
..26,547 
..26,552 



12 Me. AM. DEO. 



11- 15. 

24^ 27. 

44- 50. 

67- 71 . 
142-148. 
183-189. 
190-193. 
243-253 
262-270. 
293-299. 
346-350. 
403-407. 
460-463. 



..28,145 
..28,147 
..28, 150- 
..28,159 
.-28, 162 
..28, 167 
-.28,170 
.-28,173 
-.28,176 
..28,182 
..28,186 
..28, 188 
. .28, 191 



13 Me. AM. DEO. 



14- 25. 

25- 30. 

51- 59. 

93-109. 
168-173. 
193-197. 
198-202. 
229-233. 
265-268. 
357-361. 
363-366. 
391-397. 
417-420. 
439-458. 
466-474. 
474-480. 



..29,475- 
..29,480 
..29,485 
..29,489 
..29,497 
..89,499 
. .29, 501 
..29,503 
..29, 605 
..29,506 
..29,508 
.-29, 510 
..29, 512 
..29,514 
..29,517 
..29,520 



14 Me. AM. DEO. 
30- 32... 30, 728 
44- 47... 30, 729 
66- 71... 30, 731 



KE. 



NUMEItlCAL TABLE OF CASES 



33 



14:11.3.— Cont'd. 

77- 82... 31, 33 

116-121...31, 36 

154-163... 31, 40 

180-184... 31, 45 

■201-205... 31, 49 

244^249... 31, 52 

503-307...31, 56 

390-393... 31, 59 

-407-409... 31, 61 

414-416... 31, 62 

-439-441...31, 64 

-468-471...31, 66 

15 He. AM. DEC. 



14- 17. 

43- 48. 

73- 79. 
.125-129. 
131-134. 
147-152. 
17a-182. 
201-204. 
^ia-224. 
249-258. 
•292-296. 
.314-326. 
429-431. 
453-457. 



,.33, 128 
.32,132 
.32,134 
.32, 137 
.32, 141 
.32, 143 
.32,148 
.33, 602 
.83, 604 
.33,608 
.33, 614 
.33, 617 
. 33, 826 
.33, 628 



16 Me. Am. SEO. 



17- 18. 

27- 30. 

63- 67. 

92-116. 
140-146 
177-181. 
187-192. 
224r-233. 
293-301. 
357-361. 
392-393. 
439-453. 
458-461. 



33, 630 
.33, 631 
.33, 633 
.33, 635 
.33, 643 
.33, 650 
.33, 652 
.33, 656 
.33, 663 
.33, 671 
.33, 673 
.33, 674 
.33, 681 



17 Me. AM. DEC. 



34- 38. 

38- 40. 

85- 88. 
113-116. 
123-131. 
131-137. 
147-154. 
■162-168. 
193-195. 
244-248. 
■287-291. 
303-307. 
■338-840. 
344-347. 
-372-377. 
455-461. 
462-4G6. 

18 Me. 

23- 29. 

42- 49. 
109-113. 
125-126. 
146-150. 
166-174. 
231-239. 
.249-250. , 



..35, 227 
..35,229 
..35,231 
..35,232 
..35,234 
..35,239 
..35,243 
..35, 245 
..35,248 
..35,248 
..35, 250 
..35,253 
..35,261 
..35, 262 
..35, 263 
..35, 266 
..35,268 

AM. DEO. 

..36,693 
..36,696 
..36,701 
.36,704 
,.36,708 
.36, 710 
.36,713 
.36, 717 



18 Ue.— Cont'd, 
235-257... 36, 718 
277-280... 36, 719 
286-288... 36, 721 
308-313.'. .36, 723 
337-339... 36, 726 
361-364... 36, 727 
433-435. ..36, 728 

19 Me. AM. DEO. 



9- 15. 

42- 45. 

56- 58. 

62- 65. 

92- 95. 
102-107. 
128-131. 
155-167. 
235-243. 
335-338. 
352-355. 
355-358. 
375-382. 
440-441. 
461-466. 
467-472. 



.36, 730 
.36, 732 
.36,734 
.36, 735 
.36, 737 
.36, 738 
.36, 740 
.36, 742 
.36, 751 
36, 755 
.36, 757 
.36, 769 
.36, 760 
.36, 766 
.36, 767 
.36, 769 



20 Me. AM. DEO. 



9- 17. 

21- 23. 

41- 44. 

83- 88. 
125-133. 
164^-169. 
228-231. 
260-264. 
275-277. 
332-336. 
353-358. 
391-393. 
393-400. 
453-456. 
462-464. 



21 Me. 

lir- 20. 

29- 34. 
111-114. 
138-149. 
280-287. 
314-333. 
341-350. 
499-500. 
519-321. 
567-572. 



.37, 33 

.37, 36 

.37, 38 

.37, 39 

.37, 42 

.37, 46 

.37. 48 

.37, 49 

.37, 52 

.37, 54 

.37, 56 

.37, 59 

.37, 60 

.37, 66 

.37, 68 



AM. DEO. 

.38,248 
,38, 250 
.38,253 
.38, 253 
.38, 259 
.38,264 
.38,272 
.38, 276 
.38, 277 
.38,278 



23 Me. AM. DEO. 



9- 13. 

80- 84. 

88-100. 
123-127. 
138-160. 
164-167. 
238-239. 
244-246. 
257-268. 
287-292. 
347-350. 
408-413. 
438-442. 
488-493. 
503-510. 



.38,281 
.38, 282 
.38, 284 
.38,290 
.38, 291 
.38, 307 
.38, 309 
.39, 574 
.39, 575 
.39, 582 
.39, 585 
.39, 587 
.39, 589 
.89, 592 
.39, 595 



23 Me. 

22- 24. 

55- 60. 

60- 69. 

90- 97. 
165-170. 
221-230. 
305-307. 
326-329. 
350-360. 
498-510. 



AM. DEO. 

..39,597 
..39, 600 
.39, 601 
..39, 611 
..39, 014 
..39, 618 
..39, 623 
. . 39, 625 
..41, 349 
..41,357 



24 Me. AM. DEO. 



9- 13. 

18- 20. 

73- 77. 

82- 89. 
214-221. 
232-235. 
274-277. 
339-343. 
363-365. 
439-445. 
458-481. 
482-490. 
561-563. 

2SMe. 

16- 18. 

39- 50. 

66- 68. 
13G-140. 
176-184. 
209-219. 
267-282. 
409-410. 
419-423. 
434^-436. 
515-525. 

26 Me. 
30- 32. 
84- 88. 

107-110. 
128-133. 
181-184. 
185-190. 
224-227. 
271-277. 
341-352. 
384-396. 
436-444. 

27 Me. 

9- 17. 
132-138. 
225-230. 
237-242. 
308-337. 
427-437. 
470-475. 
509-523. 

28 Me. 
22- 38. 
51-61. 
97-101. 

160-180. 
188-192. 
355-367. 
424-434. 
497-504. 
554-574. 



.41, 364 
..41, 370 
..41,371 
..41,374 
..41,379 
..41, 382 
..41,385 
..41, 387 
..41,389 
..41,391 
..41,394 
..41,400 
..41,406 

AM. DEO. 

.43, 247 
. .43, 249 
..43,255 
..43, 256 

.43,259 
..43, 265 
..43, 283 

.43, 288 
, .43, 289 
,.43,292 
, .43, 294 



94 



AM. DEO. 
..45 

..45 

..45, 98 

..45,100 

..45,101 

..45,103 

..45,107 

..45,108 

..45,110 

..46,568 

. .46, 573 

AM. DEO. 

..46,583 
..46,587 
..46,593 
..46,595 
..46, 598 
..46, 612 
..46,617 
..46, 619 

AM. DEO. 

..48,470 
. .48, 474 
. .48, 478 
..48, 487 
. 48, 489 
..48,492 
..48,501 
..48,504 
..48,507 



29 Me. 

97-104. 
148-153. 
196-205. 
282-288. 
307-310. 
337-341. 
351-356. 
419-422. 
434-442. 
308-514. 



AM. DEO. 

..48,514 
..48,521 
..48,525 
..50,586 
..60,589 
..50,591 
. . 50, 593 
..50, 601 
..50, 602 
..50,607 



30 Me. AM. D£0. 



28- 29. 

58- 61. 

79- 83. 

83- 91. 
121-131. 
173-180. 
237-244. 
310-319. 
431-433. 
462-466. 
467-469. 
491-494. 
529-536. 

31 Me. 

9- 27. 
57- 62. 
134^143. 
181-188. 
228-240. 
314-318. 
381-385. 
409-414. 
435-439. 
478-486. 



..50, 610 
..50, 611 
..50, 612 
..50, 614 
..50, 617 
..50, 025 
..50, 627 
..50, 630 
..50, 632 
..50,633 
..50, 634 
..50,635 
..50,637 

AM. DEC. 

..50,641 
. . 50, 649 
..50, 653 
..50, 657 
..50, 659 
..50,666 
..52, 618 
..52,621 
..52, 625 
..52, 628 



32 Me. AM. DEO. 



17- 20. 

94- 98. 
102-104. 
119-122.- 
143-148. 
148-159. 
268-269. 
340-342. 
343-368. 
369-374. 
404-406. 
418-419. 
494^497. 
508-512. 
553-557. 

S3 Me. 

48- 61. 
114^126. 
196-197. 
283-297. 
370-376. 
414-418. 
483-485. 
502-508. 
558-563. 

34 Me. 

20- 24. 

63- 69. 
102-107, 
107-110. 
153-158. 
210-222. 



. . 52, 634 
. . 52, 640 
. . 52, 642 
..52, 643 
..52, 646 
..52,649 
..52,654 
..52, 654 
. . 52, 655 
..54,578 
..54,582 
..54,597 
..64,599 
..54,602 
..54,605 

AM. DEC. 

..54,607 
..54, 614 
..54, 620 
..54, 621 
..54, 628 
..54, 630 
. . 54, 633 
..54, 636 
..54, 639 

AM. DEC. 

..56, 632 
. . 56, 635 
..56, 638 
..56, 640 
..56,647 
..56,650 



34 Me.- 


Cont'd. 


286-288. 


..56,655 


324-331 . 


..56,667 


349-351. 


..56,662 


407-410. 


. . 56, 663 


411-419. 


..56,666 


545-547. 


..56,671 


547-551. 


..56, 673 


554-560. 


..66,676 


560-563. 


..56,679 


35 Me. 


AM. DEO. 


41- 53. 


..56,681 


73- 75. 


..56,688 


90- 92. 


..56, 690 


133-155. 


..56,694 


161-172. 


..56,696 


205-206. 


..68,695 


221-224. 


..58,697 


271-274. 


..58, 699 


276-279. 


..58,700 


279-280. 


..58,702 


300-302. 


..58,704 


315-318. 


..58, 706 


368-373. 


..58,708 


40.5-411. 


..58,712 


41^422. 


..58,714 


447-450. 


..58,718 


489-491. 


. . 58, 727 


547-556. 


..58,729 


86 Me. 


AM. DEO. 


54- 62. 


..58,734 


95-102. 


-.58,736 


113-115. 


.58,738 


176-179. 


.58,740 


201-210. 


..58,742 


270-272. 


..58,745 


298-307. 


..58,746 


309-317. 


.58, 751 


366-370. 


.58, 757 


448-455. 


.58, 758 


455-463. 


.58,761 


501-504. 


.58, 765 


562-573. 


.58,767 


37 Me. 


AM. DEC. 


11- 14. 


.58.771 


69- 63. 


.58, 773 


124-128. 


.58,775 


130-136. 


.58,777 


156-164. 


.58,782 


165-176. 


.58,786 


230-235. 


.69, 49 


354-359. 


.59, 53 


414^19. 


.59, 56 


472-504. 


.59, 57 



38 Me. AM. DEO. 

18- 20... 61, 227 
47- 54... 61, 229 
55- 60... 61, 234 
171-173. . .61, 237 
174-179... 61, 239 
219-222... 61, 243 
283-287... 6 1,245 
302-313... 61, 248 
379-413... 61, 256 

39 Me. AM. DEO. 
98-103... 63, 605 

132-135... 63, 009 
155-167... 63, 611 
200-203. . .63, 612 



AMEEICAN DECISIONS AND EEPOIITS. 



UE, 



39 Me.— Coii«'d. 
205-211... 68, 61i 
253-257... 63, 618 
273-279... 63, 621 
319-321... 63, 625 
326-333... 63, 627 
381-386... 63, 633 
415-419... 63, 635 
489-492... 63, 643 
508-516... 63, 645 

40 Me. AH. DEC. 
24- 28... 63, 651 

172-176... 63, 654 
176-180... 63, 658 
247-256... 83, 661 
318-356. ..63, 065 
383-386... 63, 670 
415-425... 63, 672 
481-498. . .63, 676 

41 Me. AM. DEC. 



9- 14. 
65- 69. 
159-165. 
177-208. 
321-324. 
340-344, 
360-362. 
363-370. 
507-511. 
512-523. 
582-584. 
585-587. 

43 Me. 

141-150. 
197-202. 
204-209. 
229-243. 
218-257. 
414-428. 
429-445. 
450-456. 
S52-565. 
372-576. 

43 Me. 

144^158. 
158-161. 
226-232. 
258-264. 
287-290. 
343-344. 
381-386. 
406-422. 
445-451. 
463-468. 
501-504. 



..66,211 
..66, 214 
..66,217 
..66,219 
..66,246 
. .66, 248 
..66,250 
..66, 252 
..66, 255 
..66,257 
..66,264 
..66,266 

AM. DEC. 

. .66, 267 
..66,271 
..66, 274 
..66,277 
..66,281 
-.66, 285 
..66, 290 
. .66, 297 
..66, 298 
..66,305 

AM. DEC. 

..69, 49 

..69, 54 

..69, 56 

..69, 59 

..69, 62 

..69, 65 

..69, 66 

..69, 69 

..69, 74 

..69, 77 

..69, 80 



44 Me. AM. DEO. 



49- 51. 

51- 55. 

92- 97. 
147-153. 
154^157. 
167-177; 
322-331. 
362-368. 
416-426. 
433-442. , 
442-446.. 
469-481. . 
491-495., 



.69, 81 
.69, 83 
.69, 85 
.69, 87 
.69, 91 
.69, 94 
.69, 99 
.69, 102 
.69, 107 
.69,111 
.69,112 
.69, 115 
.69, 118 



45 Me. 

41- 50. 

50- 52. 
104-106. 
133-144. 
168-172. 
220-228. 
270-280. 
331-350. 
367-374. 
507-516. 
590-596. 

46ffle. 

141-150. 
303-311. 
357-362. 
362-365. 
394-399. 
400-407. 
541-543. 



..71,526 
..71,527 
..71,529 
..71,530 
..71,536 
..71,539 
..71,543 
..71,547 
..71,555 
..71,559 
..71,567 



..71,572 
..71,579 
..74,455 
. . 74, 457 
. . 74, 459 
..74,463 
..74,469 



47 Me. AM. DEC. 



9- 17. 
102-108. 
112-119. 
161-164. 
275-283. 
320-327. 
355-356. 
370-379. 
403-411. 
500-604. 
515-519. 
548-556. 
573-593. 

48 Me. 
9- 19. 
113-122. 
244^246. 
279-281. 
316-318. 
360-364. 
373-377. 
451-456. 
501-506. 
558-560. 



.74,472 
.74,476 
. 74, 478 
. 74, 482 
.74,484 
.74,487 
.74,490 
.74,491 
.74, 494 
.74,500 
.74, 501 
.74,503 
.74, 507 



..77, 203 
..77, 212 
..77, 225 
..77,227 
..77, 229 
..77,231 
..77, 233 
..77, 236 
..77, 240 
..77,244 



49 Me. AM. DEO. 



9- 13. 
108-114. 
181-195. 
260-268. 
309-311. 
353-354. 
360-362. 
421-426. 
432-434. 
539-543. 
580-585. 
588-594. 

50 Me. 
36-45. 

74^ 78. 

94- 95. 
197-211. 
214-216. 
219-220. 
231-236. 
325-334'. 



..77, 246 
..77,249 
..77,254 
..77,259 
..77,261 
..77,263 
..77,265 
..77, 266 
..77,269 
..77,271 
..77,272 
..77,275 

AM. DEO. 

..79,592 
..79, 597 
, . 79, 605 
..79, 606 
.79, 609 
.79,611 
.79, 612 
.79, 616 



50 ^e.— Cont'd. 
442-447... 79, 621 
455-469... 79, 623 
568-570... 79, 629 
595-602.. .79, 631 
602-605... 79, 636 

51 Me. AM. DEO. 
14- 20. ..81, 553 
78- 84... 81, .566 

110-112.. .81, 562 
140-145... 8 1,564 
266-263...81, 669 
264^299... 81. 573 
503-505... 8 1,588 



656-568. 
594r-599. 

24- 26. 

33- 50. 
162-164. 
165-178. 
267-271. 
304r-319. 
465-466. 
481-492. 

53 Me. 

52- 54. 

89- 99. 
160-163. 
206-207. 
238-246. 
369-371. 
451-458. 
463-470. 
508-511 . 



.81,691 
.81,593 



AM. DEO. 

. . 83, 484 
..83,486 
..83, 500 
..83, .602 
..83, 509 
..83,514 
..83,624 
..83,527 



AM. DEO. 

..87,533 
..87, 536 
..87, 544 
..87,547 
..87, 548- 
..87, 552 
,.89,705 
..89, 711 
..89, 713 



54 Me. AM. DEO. 



24- 28. 

28- 33. 

46- 48. 

95-103. 
224-230. 
276-290. 
365-367. 
372-375. 
376-379. 
447-453. 
484-486. 
487-492. 



.89, 716 
.89, 718 
.89, 720 
.89, 722 
.89,743 
.89, 748 
.92,649 
.92, 551 
.93,552 
.92, 565 
.92,558 
.92, 561 



55 Me. AM. DEC. 



24- 29. 

42- 46. 
107-108. 
113-114. 
114-116. 
139-142. 
147-152. 
230-235. 
238-241. 
252-255. 
290-299. 
381-384. 
438-446. 
462-468. 
477-481. 
520-523. 
538-539. 



..92, 566 
,.92, 568 
..92,672 
.92,573 
.92,574 
.92, 576 
,.92, 681 
.92,683 
.92, 587 
.92, 689 
.92, 592 
.92, 598 
.92, 601 
.92, 606 
.92, 610 
.92, 613 
.92, 615 



56 Me, AM. DEC. 



15- 22. 

00- 63 
126-128. 
150-155. 
187-196. 
231-233. 
234-245. 
265-274. 
324^333. 
38,'}-389. 
417^22. 
427-442. 
458-473. 
498-506. 
507-512. 

57 Me. 

1- 22. 
143-146. 
174-178. 
273-277. 
324-334. 
358-359. 
391-392. 
442-447. 
447-449. 
643-646. 



.96,429 
.96, 435 
.96, 438 
.96, 440 
.96,443 
.96,447 

,.96,449 
.96, 456 

,.96, 464 
.96, 470 
.96, 472 
.96,475 
.96,486 
.96,497 
.96,500 



.99, 762 
.99, 758 
.99, 765 
.99, 769 
.99, 772 
.99, 779 
.99, 780 
.99, 782 
.99,787 
.99, 788 



57 Me. AM. KEP. 



55- 58. 

63- 68. 

69- 75. 

91- 96. 
138-142. 
181-187. 
188-201. 
202-268. 
392-394. 
423-425. 
426-427. 
481-488. 



. 2, 11 

. 2, 14 

. 2, 19 

. 2, 22 



. 2, 31 

. 2, 39 

. 2, 55 

. 2, 66 

. 2, 58 

. 2, 59 



58 Me, AM. BEF. 



56- 59. 
106-108. 
139-145. 
176-186. 
187-199. 
199-207. 
207-216. 
217-221. 
254-257. 
390-394. 
439-451 . 
508-518. 

59 Me. 

1,57-161. 
172-179. 
183-188. 
191-193. 
296-298. 
298-303. 
322-325. 
457-460. 
520-537. 
661-564. 
568-579. 

60 Me. 

9- 37. 
37- 48. 
58- 77. 



.. 4,248 

.. 4, 251 

. . 4, 263 

. . 4, 258 

. . 4, 267 

. . 4, 274 

.. 4,279 

.. 4,286 

. . 4, 290 

. . 4, 292 

. . 4, 296 

. . 4, 305 

AM. EEP. 

.. 8,406 
.. 8,409 
.. 8,415 
.. 8, 418 
.. 8,420 
. . 8, 422 
.. 8,426 
.. 8,428 
, . 8, 430 
. . 8, 439 
.. 8,442 

AM. BEF. 
,.11, 156 
..11,169 
,.11,172 



60 Me.— ConE'A 
8S- 96. .11, 181 
124-142... 11, 185 
165-169. ..11, 200 
209-215... 11, 204 
410-411. ..11, 209 
628-531... 11, 210 
578-591... 11, 212 



61 Me. 


AM. REP. 


108-110. 


.14,550 


114-116. 


. . 14, 552 


140-144. 


..14, 553 


227-231. 


..14,556 


244-261 . 


..14,560 


391-394. 


..14,565 


400-405. 


..14, 568 


426-431. 


..14,572 



62 Me. AM. BEF. 



62- 76. 

84- 90. 
155-160. 
160-166. 
175-184. 
194-205. 
209-223. 
223-228. 
240-243. 
280-284. 
341-365. 
369-414. 
423-427. 
463-467. 
552-568. 
578-595. 

63 Me. 

105-109. 
269-286. 
298-304. 
340-344. 
360-357. 
364-368. 
368-381. 

64 Me. 

51- 64. 
108-116. 
163-171. 
195-198. 
254-263. 
430-434. 
458-406. 
563-570. 

65 Me. 

34- 40. 

87- 92. 
120-122. 
172-177. 
195-200. 
234-248. 
251-267. 
332-341. 
368-374. 
385-399. 
402-405. 
426-438. 
542-547. 
547-656. 
583-589. 



..16,395 
..16,404 
..16,410 
..16,414 
..16,419 
..16,427 
..16,437 
..16,449 
..16,456 
..16,469 
..16,462 
..16, 473 
..16,490 
-.16,492 
..16,503 
..16, 513 



AM. EEP. 

..18,200 
..18,208 
..18, 220 
..18, 224 
..18,227 
..18,231 
..18,234 

AM. BEF. 

..18,2.39 
..18,242 
..18, 246 
..18,251 
..18,253 
..18. 269 
..18,273 
..18, 279 

AM. BEP. 

..20, 673 
..20, 677 
..20, 681 
..20, 683 
..20, 687 
..20, 688 
,.20, 695 
,.20,698 
, . 20, 701 
.20,706 
.20,709 
.20, 711 
.20, 718 
.20, 722 
.20,729 



UE.-1ID. 



NUMERICAL TABLE OF CASES 



31 



66 Me. 

19- 21. 

62- 65. 

90- 93. 
U2-153. 
192-197. 
209-211. 
212-220. 
307-309. 
337-3i7. 
410-414. 
432-435. 
517-519. 
523-534. 

67 Me. 
46- 59. 
93-100. 

140-144. 
163-166. 
167-169. 
304-309. 
317-326. 
387-395. 
470-476. 
526-528. 
540-543. 
544-545. 
670-573. 

68 Me. 

34- 37. 
38- 42. 
43- 49. 

49- 52. 
78- 79. 
80- 81. 
87- 94. 

152-155. 
164^167. 
195-196. 
204-207. 
215-217. 
229-232. 
235-236. 
295-301. 
313-315. 
326-334. 
334^343. 
371-372. 
390-393. 
489-491. 
672-573. 

69 Me. 
90- 92. 

101-105. 
105-111. 
116-118. 
118-121. 
163-172. 
173-180. 
200-207. 
212-215. 
278-281. 
306-310. 
310-314. 
357-376. 
389-393. 
423-428. 

70 Me. 

50- 55. 
60- 65. 
65- 73. 



AM. BEP. 1 


.22, 


547 


.22, 


548 


.22, 


551 


.22, 


552 


..22, 


557 


.22, 


562 


.22, 


564 


.22, 


569 


.22, 


571 


.22, 


581 


.22, 


585 


.22. 


588 


..22, 


590 


AM. BEP. 1 


..2i, 


1 


..24, 


10 


..24, 


15 


..24, 


19 


..24, 


23 


..24, 


27 


..24. 


31 


..24, 


39 


..24, 


45 


..24, 


50 


.24, 


52 


..24, 


54 


..24, 


56 


AH. BEF. 1 


.28, 


1 


.28, 


5 


..28, 


9 


..28, 


16 


..28, 


19 


.28, 


21 


.28, 


22 


.28, 


84 


..28, 


29 


..28, 


34 


..28, 


36 


..28, 


40 


..28, 


42 


..28, 


45 


..28, 


50 


..28, 


56 


..28, 


59 


..28, 


66 


..28, 


75 


..28, 


77 


..28, 


80 


..28, 


82 


AM. BEF. 1 


..31, 


246 


..31, 


248 


..31, 


251 


..31, 


253 


..31, 


255 


..31, 


257 


..31, 


262 


..31, 


268 


..31, 


273 


..31, 


276 


..31, 


278 


..31, 


281 


..31, 


284 


..31, 


296 


..31, 


299 


AM. BEP. 


..35, 


293 


..35, 


297 


..35, 


299 



VO Me.— 
74- 79. 
86- 92. 

100-105. 

164-174. 

231J-241 . 

25i-256. 

288-290. 

290-303. 

452-460. 

473-484. 

545-550. 

7ine. 

113-121. 
227-231. 
267-270. 
270-276. 
309-312. 
316-317. 
318-326. 
331-374. 
374-376. 
432-434. 
448-454. 
506-510. 
514^529. 
540-541. 
555-559. 

72 Me. 

40- 43. 

92- 95. 
115-116. 
140-115. 
145-155. 
226-230. 
313-322. 
377-381. 
388-392. 
410-414. 
481-484. 
496-501. 



Cont'd. 

..35,303 

..35,308 

..35,310 

..35,314 

..35, 318 

..35,323 

..35, 325 

..35, 327 

..35,335 

..35,346 

..35,353 

AM. BEP. 

..36,299 
..36,303 
..36,308 
..36,310 
..36,315 
..36,318 
..36,320 
..36,325 
..36,334 
..36, 336 
..36,338 
..36,343 
..36,345 
..36,352 
..36,353 

AM. BEF. 

..39,297 
..39,303 
..39,307 
..39, 308 
..39, 311 
..39,319 
..39,331 
..39, 337 
..39,340 
..39, 343 
..39,346 
..39,349 



73 Me. AM. BEF. 



91- 96. 
146-151. 
151-157. 
18C-197. 
332-340. 
384-391. 
395-401. 
428-441. 
472-481. 
487-489. 
498-513. 
532-540. 

74 Me. 

28- 40. 
16t-178. 
214r-218. 
225-230. 
236-239. 
268-273. 
286-289. 
315-325. 
332-337. 
452-457. 
540-544. 

75 Me. 

17- 28. 
55- 61. 



..40,342 
. .40, 345 
. .40, 318 
. .40, 352 
..40,356 
..40,360 
..40,366 
..40,369 
..40, 377 
. .40, 386 
. .40, 388 
..40,393 

AM. BEP. 

..43,567 
..43,569 
..43,578 
..43,581 
. .43, 584 
..43, 586 
. .43, 589 
..43,591 
. .43, 596 
. .43, 600 
. .43, 604 

AM. BEP. 

. .46, 354 
..46,357 



75 Me.- 
69- 73 
126-137 
225-237 
306-322 
329-333 
373-384 
387-395 
452^56 
469-472 
497-504 
562-570 
570-577 



ConVd. 
..46, 361 
..46, 364 
...46, 373 
. .46, 386 
..46, 397 
..46,400 
..46,406 
..46,416 
..46,419 
..46,421 
..46, 423 
..46,428 



76 Me. 

76- 80. 
138-143. 
148-157. 
158-167. 
197-200. 
282-284. 
306-314. 
331-335. 
357-370. 
401-411. 
539-545. 

77 Me. 
25- 28. 
28- 35. 
62- 67. 

114-117. 
151-153. 
212-224. 
273-279. 
297-323. 
373-380. 
423-425. 
465-482. 



AM. SEP. 

..49,596 
. .49, 598 
..49, 601 
..49,606 
. .49, 609 
..49,611 
..49,615 
. .49, 620 
. .49, 622 
. .49, 629 
..49,634 



..52,739 
..52,741 
..52,744 
..52,747 
..62,750 
. .52, 751 
..52, 759 
..52,763 
..52,779 
..52,781 
..62,783 



78 Me. AM. BEF. 



17- 20. 

32- 36. 

61- 70. 
118-120. 
100-164. 
187-190. 
200-204. 
244-253. 
260-268. 
268-273. 
321-323. 
445-452. 
482-486. 
509-514. 
548-553. 



.57,780 
.57,783 
.57, 784 
.57, 788 
.67, 790 
.57, 792 
.67, 794 
.57,796 
.67, 802 
.57,807 
.67, 810 
.57,813 
.67,816 
.67, 818 
.57,822 



MABTLAND. 
2H.&McH.A.i>Ec. 

19- 25... 1,370 
120-120... 1, 372 

SH.&McH.A.BEO. 



2- 4.. 
136-139.. 
433-434. . 
437-438.. 
451-454.. 
457-501.. 



374 
375 
377 
378 
379 
380 



4H &McH 

41- 43... 

43- 62... 

72- 73... 
219-221... 
252-279... 
281-283... 
350-351... 
346-347... 
429-456... 



A.DEO. 

1,387 
1,389 
1, 395 
1,396 
1, 398 
1,407 
1, 409 
1,410 
1,411 



IHaT.&X 

14^ 29.., 
156-163... 
289-291... 
350-359... 
403-405... 
447-448... 
527-536... 
551-558... 
574-579... 



AM.DEO. 

, 2, 502 

, 2,510 

2,519 

2,520 

2,527 

, 2, 529 

, 2, 530 

, 2,534 

. 2, 539 



2Har.&J.AM.DEC. 
64- 66. 



167-174... 
191-230... 
230-238... 
353-356... 
363-364... 
396-402... 
402-414... 
474-483... 



3,532 
3, 535 
3,545 
3,550 
3, 552 
3,554 
3,557 
3,563 



3HaT.&J.AM.iiEC. 



38- 42. 

71- 77.. 

84- 89. 

89- 91.. 
109-117.. 
147-153.. 
159-161.. 
194-197.. 
216-218.. 
324-329.. 
339-344.. 
367-370.. 
383-410.. 
410-428.. 



. 5. 417 
5,419 
5,421 

. 5,423 
5,424 
5,427 
5,433 
6, 434 
5,435 
5,437 
5,489 
6,499 
6,502 
6,506 



4HaT.&J.AM.DEC. 



186-192... 
317-319... 
322-329... 
348-330... 
378-393... 
485-497... 



7,669 
7, 670 
7,672 
7,673 

7,674 
7,679 



6 Har.&J.AM.BEC. 



27- 36... 

69- 78... 
117-liO... 
122-123... 
130-134... 
147-150... 
195-211... 
211-213... 
213-215... 
234-245... 
245-284. . . 
317-368... 
392-403... 



9, 48l> 
9,490 
9,492 
9,493 
9,497 
9, 500 
9,503 
9,512 
9,514 
9, 516 
9,522 
9,584 
9, 572 



6 Har.&T 

47- 54 
95- 98 
128-134 
162-166 
166-171.. 
172-181.. 
252-256.. 
293-297. . 
364-375 
408-415.. 



AM. DEC. 

. 14, 254 
. 14, 259 
. 14, 261 
.14, 265 
14, 268 
14, 271 
.14, 275 
.14,279 
.14,281 
14, 289 



7 Har.&J.AM.DEO. 

14- 17... 16, 290 
61- 67... 16, 292 
92-10i...l6, 294 
275-278... 16,300 
279-295... 16, 302 
381-388... 16, 312 
417-454... 16, 317 

IHar.&G.AM.DEC. 

11- 86... 18, 250 

96-107... 18, 271 

175-203... 18, 283 

295-307... 18, 288 

2Har.&6.AM.i}Ec. 
433-436... 18, 295 
295-305... 18, 297 
305-316... 18, 302 
33/-345...18, 309 
382-389.. 
473-478.. 
495-527.. 



.18,313 
.18,316 
. 18, 317 



1 Gill&J,AM.DEO. 

1-149... 19, 213 
216-230... 19, 225 
430-436... 19, 235 
463-477... 19, 237 
480-498... 19, 243 



2Gill&J. 

36- 48.. 

73- .. 

79- 81.. 
136-164. . 
318-326.. 
326-344. . 
482-493. . 
493-514.. 



AM.DEO. 

.19,250 
.19,253 
.19,255 
.20, 424 
.20, 434 
.20,438 
.20, 448 
.20, 452 



3 6ill&J.AM.DEC. 
103-118... 20, 463 
163-188... 22, 293 
219-233... 22, 302 
359-369... 22, 322 
377-389... 22, 329 
430-474... 22, 337 
504-510... 22, 350 

4 Gill & J. AM.DEO. 

282-295... 23, 558 
305-310... 23, 566 
332-342... 23, 569 
420-443... 23, 572 
509-523... 2 3, 581 

5 Gill &T. AM.DEO. 

1- 22... 23, 589 
52- 54... 23. 596 
54-. 'SO. . .83. 591 



85 

6 Gill Id S.-Oonl'd. 
102-110... 25, 272 
110-121... 25, 276 
269-313... 25, 282 
432-457.. .25, 303 
483-489.. .25, 313 
600-611... 25, 317 



AMEKICAN DECISIONS AND EEPOETS. 



MD. 



6 Gill & J. 

49-54.. 

54- 60. . 

1%- 76.. 

94-103. . 
205-232. . 
288-291.. 
298-302 
323-334. . 
507-517.. 

7 Gill & J. 
13- 19.. 

120-127.. 
132-138. . 
170-179.. 
293-3U6. . 
421-480. . 
468-475.. 
494-513.. 

8 Gill & J. 

50- 57.. 

93-110.. 
150-159.. 
190-202.. 
218-226.. 
248-324.. 
349-359.. 
479-511.. 



,AM.DEO. 

.25, 322 
.25, 325 
.26, 557 
.26,559 
.26,661 
.26, 576 
.26, 576 
.26, 579 
.26, 587 

AM.DEO. 

. 26, 594 
.28, 195 
.28, 202 
.28, 207 
.28, 219 
.28, 226 
.28, 233 
.28, 236 

.AM.DEO. 

. 29, 524 
.29,528 
.29, 534 
.29, 536 
.29,539 
.29, 543 
.29, 559 
.29.561 



9 Gill&J.AM.DEO. 

193-198. ..31, 70 
365-427... 31, 72 
439-461... 31, 113 



lOGill&J. 

116-126.. 
149-158. . 
226-252.. 
316-324.. 
358-364.. 
383-387.. 
404-422.. 
499-503.. 

llGill&J, 

11- 15.. 

28- 36. . 

37- 50.. 
173-185.. 
185-212.. 
416-425.. 
450-455.. 
457-472. . 

126ill&T.AM.DEO. 

192-201... 3 7, 77 
260-264. ..37, 81 
306-322... 38, 310 
399-442... 38, 317 

1 Gill, AM. DEO. 

1- 32... 39, 628 
127-153... 39, 640 
430-515... 39, 658 



AU.HEC. 

.32, 152 
.32, 156 
.32, 158 
.32, 167 
.32, 172 
.32, 177 
.32, 180 
.32, 191 

AM.DEO. 

.33, 684 
. 33, 687 
.33, 693 
.35, 272 
.35, 277 
.37, 70 
.37, 72 
.37, 74 



2 Gill, 

125-128. 
150-163. 
181-203, 
221-230. 
330-348. 
393-410. 
475-481. 
481-487. 

3 Gill, 
96-126. 

188-165. 
198-237. 
276-278. 
459-482. 

4 Gill, 

55- 57. 
115-128. 
270-276. 
301-306. 
325-333. 
406-424. 
425-437. 
478-487. 
487-494. 

5 Gill, 
132-138. 
383-398. 
426-442. 
468-483. 

6 Gill, 

28- 41. 

68- 81. 

97-104. 
177-180. 
200-207. 
288-299. 
391-403. 

7 Gill, 
85-108. 

197-210. 
354^364. 
488-500. 

8 Gill, 
155-162. 

92- 97. 
192-195. 
239-261. 
332-336. 
445-456.- 

9 Gill, 

7- 19.. 
44- 56. . 
169-172. . 
177-181.. 
185-195 . 
299-309.. 
350-360. . 

1 Bland, 

138-150 . 
203-205.. 
206-235.. 
352-355.. 
370-409.. 
443-462.. 
479-485. . 
569-592. . 



..41,408 
..41,410 
..41,415 
..41,421 
..41,426 
..41,434 
..41,436 
..41,439 

AM. DEC. 

..43, 300 
. .43, 306 
..43,321 
..43, 340 
. .43, 341 

AM. DEO. 

..45,115 
..45,117 
..45,126 
..45,130 
. .45, 133 
..45, 138 
. .45, 145 
..45,176 
..45,171 

AM. DEO. 

. .46, 628 
..46, 630 
. .46, 637 
. .46, 647 

AM. DEO. 

. .46, 650 
..46, 655 
..46, 660 
..46, 664 
. .46, 667 
. .48, 531 
..48, 540 

AM. DEC. 

. .48, 546 
.48,557 

, .48, 575 
.48, 580 

AM. DEC. 

.60, 669 
.50, 681 
..50, 685 
..50,688 
..50, 702 
..50, 705 

AM. DEO. 

..52, 670 
..62, 680 
..62, 68S 
.52, 688 
.52, 690 
.62, 694 
.62,703 

AM. DEO. 

.17,257 
.17,275 
.17,277 
.17,306 
.17,311 
.18,327 
.18,344 
.18, 350 



2 &and, am. dec. 
209-242... 20, 360 
461-488... 20, 381 
54t-585...20, 402 

3 Bland, am. dec. 
284^332. ..22, 236 
392-407... 22, 279 

1 Md. AM. DEC. 

110-116... 54, 644 
186-198... 54, 649 
403-423... 54, 657 
525-552... 54, 668 

2 Md. AM. DEO. 

25- 37... 56, 703 
63- 74... 58, 706 
137-155... 56, 711 
261-269... 66, 714 
271-274. . . 56, 717 
429-456... 56, 723 



surd. 

1- 10. 
190-196. 
305-312. 
341-357. 
409-423. 
505-560. 

4Md. 

72- 79. 
242-260. 
306-316. 
450-454. 
465-476. 
498-514. 

5Md. 

102-110. 
141-152. 
186-195. 
25G-281. 
314-324. 
389-403. 

6Md. 
10- 19. 
201-210. 
319-346. 
418-434. 
509-517. 

7Md. 

151-164. 
273-281. 
342-345. 
352-368. 
368-379. 
408-416. 
537-563. 

8Md. 

40- 44. 

55- 62. 

95-107. 
169-188. 
399-415., 
427-444. , 
530-548.. 



AM. DEO- 

..56, 733 
..56,737 
..56, 740 
. , 56, 742 
..56, 755 
,.56, 762 

AM. DEO. 

..59, 67 

.,59, 72 

..59, 81 

..59, 85 

..69, 88 

..69, 92 



. 59, 101 
.59, 104 
.69,107 
.69,115 
.61, 276 
.61, 283 



..61, 294 
..61,300 
..61, 305 
..61,318 
..61,327 



..61, 331 
..61,346 
..61, 350 
..61,353 
..61,364 
..61, 371 
..61, .375 



,63,686 
.63, 688 
.63, 692 
.63, 699 
.63, 705 
.63, 708 
.63,714 



9Md. 


AM. DEO. 


17 Md. 


AM. DEC. 


1- 21, 


..66,308 


49- 57. 


..77,323 


118-145. 


..66,316 


154-158. 


..77,328 


160-178. 


.,66, 326 


195-212. 


..79,646 


462-47G. 


..66,382 


212-231. 


..79,649 


500-511. 


..66,339 


331-337. 


..79,656 






379-387, 


..79,659 






452-460. 


..79, 661 


10 Md, 


AM, DEC. 


460-470, 


..79,665 


27- 32. 


..69,123 


525-549. 


..79,667 


98-104. 


..69, 126 






149-164. 


. . 69, 129 






173-179. 


..69, 183 


18 Md. 


AM. DEC. 


282-301. 


..69,135 


1- 26. 


..79, 669 


373-380. 


..69,140 


26- 52, 


..79, 673 


397-411, 


..69, 145 


130-140. 


..79,681 


431-440. 


..69,166 


284^302. 


..79, 686 


460-470. 


..69,170 


,305-320. 


..81,597 


500-503, 


..69,172 


320-328. 


..81,603 


517-529. 


..69,174 


341-359. 


..81,607 






479-484. 


..81,618 






528-545. 


..81,620 


11 Md. 


AM. DEC. 






81- 92. 


..69, 181 






128-148. 


..69,184 


19 Md. 


AM. DEO. 


173-185, 


..69,190 


72- 82. 


..81,626 


186-198. 


..69, 195 


296-317. 


..81,632 


348-362, 


..69,206 


351-375. 


.81, 639 


434-451 . 


.,69,212 


472-480. 


..81, 648 


525-536. 


..69,226 


576-581. 


.81,652 


12 Md. 


AM. DEC. 


20 Md. 


AM. DEO. 


9- 35. 


..71,582 


1- 15. 


.83, 535 


124-132. 


.71,588 


179-186. 


.83, 545 


158-170, 


.71,593 


212-223. 


.83, 549 


322-329. 


..71,596 


287-297. 


.83, 553 


383-418. 


.71, 600 


468-482. 


.83, 557 


491-497. 


.71, 607 










21 Md. 


AM. DEC. 


13 Md. 


AM. DEO. 


186-207. 


.83, 566 


20- 58. 


.71,611 


264-275. 


.83, 573 


5S- 64. 


.71,622 


275-302. 


.83, 578 


91- 95, 


.71,625 


320-327. 


.83, 590 


241-257. 


.71, 628 


338-355. 


.83, 593 


314-337. 


.71, 635 


538-551. 


.83, 599 


494-536. 


.71,615 







14 Md. AM. DEC. 

24- 30... 74, 513 
99-107... 74, 515 



121-135. 
184-204. 



.74, 519 
.74,522 



271-285... 74, 586 
360-369... 74, 541 
398-412... 74, 545 
444-479... 74, 550 

15 Md. AM. DEC. 

54- 63... 74, 555 
150-160... 74, 559 
199-204... 74, 563 
285-294... 74, 566 
376-443... 74, 572 



16 Md. AM. DEO. 

35- 46... 77, 279 
122-133... 77, 284 
260-296... 77, 289 
317-331... 77, 295 
397-415... 77, 803 
456-511... 77, 311 



22 Md. AM. DEC. 

30- 41... 85, 639 
170-186... 86, 643 
219-239. ..85, 647 
239-249... 85, 650 
380-390. ..85, 654 
468-495... 8 5, 658 

23 Md. AM. DEO. 

11- 17... 87, 555 
58- 66... 87, 558 
137-154... 8 7, 563 
263-270... 87, 569 
318-328... 87, 571 
402-410. ..87, 575 
471-482.., 87, 578 
513-531... 8 7, 584 



24 Md. 
1- 11. 

62- 83. 

84-108. 
310-323. 
418-430. 
563-597. 



AM. DEO. 

..87,591 
..87,594 
..87, 600 
..87, 60S 
..87,611 
. .89, 760 



UD. 



NDMEBICAL TABLE OF CASES 
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25 Hd, 
153-162. 
242-310. 
378-389 . 
420^24. 
424^34. 
480-486. 
541-562. 

26 Md. 

8- 22. 
119-179. 
239-265. 
380-390. 
521-534. 

27 Md, 
14- 36. 

175-188. 
368-391. 
420-439. 
452-467. 
502-519. 
675-679. 

28 Md. 
115-144. 
210-217. 
276-286. 
287-326. 
497-510. 
565-577, 
607-631. 
635-647. 

29 Md. 

58- 69. 

76- 84. 
168-178. 
19t-200. 
232-252. 
252-263. 
287-298. 
398-405. 
415-420. 
420-443. 

30 Md. 

11- 29. 
82- 91. 

120-128. 
294-301. 
301-314. 
436-446. 
464-473. 
500-508. 
512-521. 
522-535. 

31 Md. 

12- 20. 
33- .52. 

174-181. 
254-264, 
336-339. 
350-357. 
357-367. 
396-404. 
543-549. 
562-568. 
674-584. 



AM. 


DEO. 


...89 


773 


...89 


779 


..90 


49 


..90, 


67 


...90 


69 


..90 


73 


...90, 


77 


AM. 


DEO. 


...90, 


84 


...90 


88 


..90 


106 


...90 


113 


..90 


118 


AM. DEO. 1 


...92, 


618 


-.92, 


632 


..92, 


637 


..93 


641 


..92, 


646 


..92, 


653 


..92. 


658 


AM. DEO. 


..92, 


666 


..92, 


681 


.92, 


683 


.92, 


688 


..92, 


698 


..92, 


708 


..92, 


713 


..92, 


724 


AM. DEC. 


..96, 


503 


..96, 


508 


..96, 


510 


..96, 


515 


..96, 


519 


..96, 


528 


..96, 


533 


.,96, 


539 


..96, 


542 


.,96, 


545 


AM. DEC. 1 


,.96, 


554 


..96, 


568 


..96, 


571 


..96, 


577 


..96, 


682 


.,96, 


591 


..96, 


597 


..96, 


613 


..96, 


617 


..96, 


633 


AM. DEO. 


.100, 


49 


.100, 


53 


.100, 


58 


.100, 


61 


.100, 


63 


.100, 


66 


.100, 


69 


.100, 


73 


.100, 


78 


.100, 


83 


.100, 


87 



31 Md. 

7- 12. 

71- 87. 

87- 98. 

99-106. 
126-133. 
158-168. 
181-191, 
219-228, 
250-253. 
279-292. 
320-329. 
507-521. 

32 Md. 

37- 42. 

78- 85. 
108-116. 
169-185. 
225-245. 
327-333, 
411-420. 
421-460, 
471-482. 
561-570. 

33 Md. 

11- 18, 
288-292. 
344-352, 
401-411. 
412-435. 
4^7-499. 
558-569. 

34 Md. 
1- 11, 

73- 79. 

79- 88. 
128-138, 
197-204. 
224^235. 
265-280. 
280-297. 
407-413. 
532-539. 

35 Md. 

15- 31. 

89-110, 
128-147. 
163-168. 
208-220. 
224-232. 
238-258, 
262-273, 
396-409, 
414^27. 

36 Md. 

102-123. 
129-153. 
181-185. 
196-206. 
301-309. 
336-360. 
447-464. 
567-590. 
590-603. 

37 Md. 
1- 18, 

6i- 81. 



AM. KEP. 


.. 1, U 


.. 1, 14 


.. 1, 22 


.. 1, 28 


.. 1, 31 


.. 1, 34 


., 1, 40 


.. 1, 45 


.. 1, 49 


.. 1, 50 


.. 1, 60 


.. 1, 66 


AM. EEP. 


.. 3,112 


.. 3,115 


.. 3,121 


.. 3,125 


.. 3, 132 


.. 3, 139 


. , 3, 143 


.. 3,149 


.. 3, 161 


.. 3, 164 


AM. EEP. 


.. 3,171 


.. 3, 174 


., 3,177 


., 3,183 


. . 3, 190 


.. 3,204 


., 3,211 


AM. KEP. 


, . 6, 300 


. . 6, 307 


.. 6,310 


.. 6,314 


., 8,321 


.. 6,325 


.. 6,332 


.. 6,337 


.. 6, 340 


. . 6, 845 


AM. EEP. 


.. 6,350 


., 6,360 


. . 6, 372 


. . 6, 385 


.. 6,389 


.. 6,397 


. . 6, 402 


. . 6, 411 


.. 6,417 


.. 6,425 


AM. EEP. 


..11,469 


..11,480 


..11,484 


..11,486 


..11,491 


..11,495 


.,11,505 


..11,509 


..11,514 


AM. EEP. 


.11,518 


..11,528 



37 Md.— Cont'd. 
140-156... 11, 534 
390-404... 11, 538 
433-443... 11, 542 

38 Md. AM. EEP. 

123-130... 17, 516 
588-605,.. 17, 521 

39 Md. AM. EEP. 

1- 33... 17, 525 

36-115... 17, 540 

299-308... 17, 562 

329-355... 17, 568 

472-485. ..17, 578 



40 Md. 

141-150. 

212-225.. 

269-273, . 

312-336.. 

461-471.. 

540-572. , 

572-590.. 



,17, 586 
.17, 591 
.17,601 
17 



.17, 
.17, 
.17, 



41 Md. AM. EEP. 

158-162.., 20, 66 

446-465,.. 20, 69 

593-600... 20, 74 

633-646... 20, 76 



42 Md, AM. B 

71-117... 20, 

384^392... 20, 

581-597. . .20, 



43 Md. AM. EEP. 

97-111... 20, 106 
404-412... 20, 111 



44 Md. 

11- 29. 

47- 67. 
303-307. 
349-358. 
429-435. 
617-625. 



AM. EEP. 
26 



.22, 
.22, 
.22, 
.23, 
.22, 
.22, 



45 Md. AM. EEP. 

60- 67... 24, 504 
337-344... 24, 506 
361-388... 24, 511 

46 Md, AM, EEP, 

257-270... 24, 517 
315-322.:, 24, 522 
604-616... 24, 526 



47 Md. 

145-155. 
155-167. 
20.3-216, 
217-262. 
334-337. 
403-433. 
453-467. 
467-484. 
513-519. 



AM. EEP. 

..38,446 
..38, 442 
..28,448 
. .28, 455 
..28,464 
..28,465 
..28,481 
..28,483 
.,28,485 



48 Md. 

28- 34. 
168-171. 
171-174. 
272-291 . 
391-404. 
411-419. 
427-439. 
494-5U6. 
550-561. 
533-591. 

49 Md. 

217-232. 
233-242. 
257-277. 
366-383. 
389-401 . 
402-414. 
450-459. 
400-470. 
549-569. 
572-585. 

50 Md. 

4- 17. 
73- 89. 
138-161. 
21i-224. 
235-244. 
516-523. 
591-603. 

51 Md. 

34- 47. 

47- 71 . 

72- 76. 
128-137. 
138-146, 
256-272. 
290-299. 
327-344. 
512-524. 
562-600. 

52 Md. 

78-132. 
154-173. 
211-217. 
217-228. 
242-255. 
270-282. 
310-322. 
628-637. 

53 Md. 

18- 28. 
110-120. 
151-154. 
245-250. 
251-276. 
376-397. 
448-463. 

54 Md. 

82- 86. 
138-148. 
148-160. 
175-186. 
187-210. 
233-267. 
278-291. 
350-359. 



AM. 


EEP. 


..30 


451 


..30 


455 


..30 


456 


..30 


458 


..30 


460 


..30 


472 


..30 


476 


,,30 


481 


..30 


486 


.30 


492 


AM. 


EEP. 


..33 


239 


..33 


246 


..33 


249 


..33 


258 


..33 


264 


..33 


266 


..33 


271 


..33 


277 


..33 


280 


..33 


280 


AM. EEP. 1 


..33 


293 


..33 


298 


..33 


304 


..33 


317 


..33 


320 


..33 


325 


..33 


328 


AM. EEP. 1 


..34, 


2S6 


..34, 


291 


..34, 


298 


..34, 


300 


..34, 


304 


..34, 


307 


..34, 


311 


,.34, 


316 


.34, 


323 


..34, 


325 


AM. EEP. 1 


..36, 


355 


.36, 


364 


..36, 


366 


..36, 


367 


..36, 


371 


..36, 


375 


.36, 


380 


.36, 


384 


AM. EEP. 1 


..36, 


389 


.36, 


395 


.36, 


399 


.36, 


400 


..36, 


404 


..36, 


422 


.36, 


428 


AM. EEP. 1 


.39, 


353 


..39, 


355 


.39, 


361 


.39, 


368 


.39, 


374 


.39, 


384 


.39, 


390 


.39, 


393 



54 lid.— Cont'd. 
491-499... 39, 397 
527-532... 39, 402 
679-086... 39, 406 



55 Md. 

5- 11. 

11- 27. 

384-393. 

566-572. 

56 Md. 

70- 84. 
100-107. 
209-236. 

57 Md. 
1- 13. 

38- 55. 
201-227. 
515-531. 
606-612. 

58 Md, 
67- 77. 

172-179. 
183-192. 
305-319. 
403-410. 
502-506. 
546-557. 

59 Md. 
31- 46. 
63- 66. 

123-131. 
231-239. 
239-246. 
374-377. 
403-423. 
588-591. 

60 Md. 

15- 25. 

26- 35. 

88- 92, 
158-184. 
185-191. 
215-229. 
229-253. 
296-304. 
340-348. 
404r-419. 
584r-589. 

61 Md. 

29- 37. 

53- 03. 
206-216. 
266-275. 
276-287. 
297-309. 
389-399. 
400-408. 
436-449. 
478-506. 
619-625. 

62 Md. 

25- 32. 
231-237. 
264-274. 
275-299. 



AM. EEP. 

..39,409 
..39,414 
..39, 417 
..39,419 

AM. EBP. 

..40, 403 
..40, 409 
..40,415 

AM. EEP. 

..40,419 
..40,426 
..40,430 
..40,440 
..40,448 

AM. EEP. 

..42,322 
..42,327 
..42,329 
..42,332 
. .42, 338 
..42,340 
..42,343 

AW. KEP. 

. .43, 537 
. .43, 540 
. .43, 542 
. .43, 548 
. .43, 554 
. .43, 557 
. .43, 560 
. .43, 564 

AM. EEP. 

..45, 703 
..45,706 
..46,711 
. .45, 715 
..46, 717 
..45, 722 
. .45, 725 
..46, 732 
..45,739 
..45,741 
..45, 750 



88 



89 
96 



..48, 
..48, 
..48, 
..48, 
..48, 101 
..48,105 
..48, 110 
..48, 114 
..48, 117 
..48, 123 
. .48, 134 

AM. EEP. 

..50, 199 
..60,204 
..60,211 
. . 50, 219 



37 



AMEBICAN DECISIONS AND EEPOKTS. 



MD.-MAE8. 



62 Hd.— Cont'd. 
300-317... 50, 223 
380-390. ..50, 226 
422-426... 50, 229 
479-490... 50, 233 
588-592. ..50, 237 



63 Kd. 

20- 28. 
149-153. 
158-166. 
301-306. 
346-356. 
533-542. 

64 Md. 

25- 28. 

52- 62. 

68- 73. 

85- 94. 
217-229. 
230-238. 
348-359. 
426-438. 
439-454. 
465-491. 
595-609. 



..52,495 
,.52,501 
..52,505 
..52, 510 
..52, 513 
..52, 519 

AM. BEF. 

..54, 752 
..54, 755 
..54,759 
..54, 760 
..54,766 
..54, 769 
..54, 770 
..54,772 
..54, 775 
..54, 775 
..54, 782 



65 Md. AU. KEF. 



34r- 40. 

93- 99. 
123-152. 
162-170. 
198-2,^6. 
289-309. 
359-362. 
392-394. 
428-438. 
479-481. 
514-527. 
527-539. 

66 Md. 

70- 79. 
113-120. 
149-166. 
325-339. 
339-353. 
399-419., 
419-435. 
444-458. 
488-495. 



.57,301 
.57, 304 
.57, 308 
.57, 314 
.57, 318 
.57, 327 
.57, 331 
.57, 333 
.57, 336 
.57, 343 
.57,346 
.57, 352 



..59,156 
.59, 156 
..59, 159 
..59, 159 
..59, 162 
..59, 167 
..59, 175 
..59, 180 
. . 59, 190 



Uassaclmsetts. 
Quincy, am. dec. 

99-103... 1, 1 
179-186... 1, 3 
298-300... 1, 6 

I Kass. am. DEO. 



7- 8... 
62- 63. . . 
139-142... 
146-152... 
191-198... 
208-219... 
258-263... 
297-308... 
308-321... 
464-467... 
401-411... 



2 Mass. AM. DEC. 

14- 31. 

56- 71. 

84- 91. 
143-146. 
159-163. 
203-206. 
217-223. 
269-279. 
329-338. 
380-381. 
433-440. 
447-455. 
493-497. 
509-514. 

3 Mass. 
37- 68. 
71- 73. 

133-138. 
138-156. 
160-183. 
189-192. 
201-208. 
223-228. 
230-231. 
238-248. 
331-S52. 
352-364. 
364-391. 
403-105. 
514-524. 
481-186. 
523-,i46. 
546-555. 

4 Mass. AM. DEC. 



. 3 


17 


. 3, 


24 


. 3 


35 


• 8, 


39 


. 8, 


41 


. 8, 


43 


• 3, 


45 


• 3, 


49 


. 3, 


54 


. 3, 


59 


. 3, 


61 


. 3, 


66 


. 3, 


71 


. 3, 


75 


AM. DEC. 


■ 3, 


77 


. 3, 


95 


. 3, 


96 


• 8, 


98 


. 8, 


105 


. 3, 


122 


. s, 


124 


. 3, 


129 


. 3, 


131 


. 8, 


184 


• 3, 


141 


. 3, 


151 


■ 3, 


156 


. 3, 


171 


. 3, 


173 


. 3, 


179 


. 3, 


182 


. 3, 


185 



1- 45 
45- 55 
135-137 
163-170 
206-268 
330-340 
349-353 
370-373 
405-407 
414-416 
4)6-419 
502-506 
522-531 
566-570 
627-6;n 
637-041 
001-664 



.. 8, 189 

.. 3, 206 

. . 3, 210 

. . 8, 212 

.. 3, 215 

. . 3, 217 

. . 3, 222 

. . 3, 232 

.. 3, 224 

. . 3, 226 

. . 3, 227 

. . 3, 230 
...3, 236 

.. 3, 243 

. . 3, 246 

.. 3, 249 

,. 3,253 



5 Mass. AM. DEC. 



11- 41 . 

67- 80. 

80- 85. 
144-156. 
170-174. 
230-232. 
233-237. 
252-257. 
286-293. 
299-303. 
344-352. 
355-358. 
358-362. 
509-513. 
543-545. 



.. 4, 17 

..4, 32 

,. 4, 39 

.4, 41 

. 4, 47 

. 4, 50 

. 4, 52 

. 4, 54 

. 4, 57 

. 4, 61 

. 4, 63 

. 4, 67 

. 4, 68 

. 4, 71 

. 4, 75 



6 Mass, AM. DEO. 
24- 33... 4, 76 
40- 46... 4, 80 



6 Mass.- 

46- 50. 

58- 59. 

78- 81. 

85- 90. 
102-122. 
142-146. 
169-182. 
197-208. 
229-234. 
246-252 . 
277-300. 
314-347. 
358-382. 
422-428. 
433-441. 
453-458. 
460-462. 
479-486. 
487-490. 
506-512. 
514-319. 
524-526. 



Cmit'd. 

. 4, 84 

. 4, 87 

. 4, 88 

. 4, 90 

. 4, 92 

. 4, 105 

. 4, 107 

. 4, 115 

. 4, 120 

. 4, 122 

. 4, 125 



142 
145 
151 
155 
159 



. 4, 162 

. 4, 163 

. 4, 168 

. 4, 170 

. 4, 173 

. 4, 175 



7 Mass. AM. DEC. 



6- 9. 

3ir- 35. 

36- 47. 

58- 59. 
123-130. 
15;i-156. 
169-188. 
297-301 . 
319-325. 
365-377. 
381-384. 
449-452. 
453-458. 



. 5, 19 

,. 5, 21 

. 5, 22 

,. 5, 27 

.5, 28 

. 5, 34 

. 5, 35 

. 5, 45 



5, 
. 5, 



5, 59 
5, 62 
5, 63 



8 Mass. AM. DEC. 



3- 45. 
51- 59. 
121-126. 
138-142 . 
162-223. 
223-229. 
273-274. 
371-372. 
411-418. 
472-476. 
491-494. 
536-547. 



. 5, 60 
.. 5, 77 
.5, 79 
.5, 81 
. 5, 83 
,. 5, 102 
,. 5, 105 
. 6, 106 
. 5,107 
. 5,111 
. 5, 113 
. 5, 114 



9 Mass. AM. DEC, 



28- 29. 

34- 37. 

45- 49. 

62- 65. 

65- 73. 

78- 84. 

85- 92. 
104-105. 
133-138. 
143-151 . 
155-158. 
20.5-208. 
218-221. 
225-228. 
231-235. 
247-250. 
258-262., 
267-268., 
272-276., 
307-312., 
314-316.. 



.. 6, 21 

..6, 22 

.6, 25 

. 6, 28 

.6, 29 

,. 6, S6 

. 6, 40 

. 6, 45 

. 6, 46 

. 6, 49 

. 6, 52 

. 6, 55 

. 6, 56 

. 6, 58 

. 6, 62 

. 6, 63 

. 6, 64 

. 6, 65 

. 6, 66 

. 6, 67 

. 6, 71 



9 MaaB.— Cont'd. 
337-359... 6, 72 
408-414... 6, 86 
462-479... 6, 88 
484-488... 6, 94 

10 Mass, AM. DEC. 



1- 5. 


. 6, 97 


52- 54. 


. 6, 99 


121-125. 


. 6, 100 


137-141. 


. 6, 103 


152-152. 


. 6, 105 


197-203, 


. 6, 109 


230-239. 


. 6, 119 


327-336. 


. 6, 124 


337-340. 


. 6, 129 


347-355. 


. 6,132 


364-366. 


. 6, 137 


384-390. 


. 6,139 


397-403. 


. 6, 143 


456-458, 


. 6, 146 


518-620. 


. 6. 148 


11 Mass. 


AM. DEC. 


27- 34. 


. 6. 150 


67- 71. 


. 6, 156 


76- 83. 


. 6, 158 


97- 99. 


. 6, 160 


113-119. 


. 6, 162 


147-153. 


. 6, 167 


309-313. 


. 6,169 


396-406.. 


. 6, 174 


436-440.. 


. 6, 179 


504r-507.. 


. 6, 182 



12MaSS. AM. DEC. 

7, 25 

7, 26 

. 7, 31 

. 7, 35 

. 7, 38 

. 7, 44 

. 7, 46 

. 7, 53 

7, 55 

7, 57 



26- 34.. 

54- 59.. 

89- 93.. 
115-120.. 
l.<)7-140.. 
157-160. . 
169-171.. 
190-192,. 
220-230. . 
237-245.. 
273-277.. 
300-303,. 
347-355.. 
390-395.. 
402^06.. 
474r-480.. 
513-525.. 
537-546. 



14 Mass. AM. DEO. 



7 

7 

7 

7 

7 

7, 

7 
. 7, 91 
. 7, 99 



7, 106 
' 119 



ISMaSS. AM. DEC. 

1-18... 
11.3-118... 
138-145... 
146-148... 
237-241... 
248-256. . . 
267-270... 
272-284... 
286-290... 
3.56-361... 
371-379... 
420-422... 
443-454... 
515-520... 
520-525... 



122 

132 

134 

137 

143 

7, 145 

7, 151 

7,154 

7, 155 

7, 160 

7, 102 

7, 109 

7,172 



1- 12.. 

31- 39.. 

49- 56.. 

57- 64. . 
110-121.. 
172-176.. 
227-231.. 
245-252.. 
264-266.. 
281-286.. 
340-,S51.. 
352-3,57. . 
434-439.. 
457-464. . 



. 7, 175 

. 7, 182 

. 7, 188 

. 7, 194 

. 7,198 

. 7, 201 

. 7, 203 

. 7, 209 

. 7, 213 

. 7, 215 

. 7, 216 

. 7, 223 

. 7, 225 

. 7, 229 



IS Mass. AM. DEC. 



1- 6.. 
6- 10.. 

75- 81.. 

96-105.. 
106-113,. 
150-159.. 
180-183.. 
214-248.. 
272-275.. 
319-322,. 
359-363 . . 
370-374. . 
447-454.. 
527-534.. 



. 8, 77 

. 8, 80 

. 8, 83 

. 8, 86 

. 8, 94 

. 8, 97 

. 8, 98 

. 8, 99 

. 8, 101 

. 8, 103 

. 8, 105 

. 8, 110 

. 8, 112 

. 8, 115 



16 Mass. AM. DEC. 



28- 32. . 

33- 38. . 

42- 47.. 

94-102.. 
157-101 . . 
245-274. . 
336-341 . . 
341-344.. 
406-420. . 
461-464. . 



8, 118 
8,121 
8,126 
8, 123 
8,131 
8,135 
8, 140 
8, 142 
8, 144 
8, 146 



17 Mass. AM. DEC. 



1- 33.. 
110-116.. 
122-141.. 
160-169.. 
182-187.. 
289-299.. 
303-329.. 
400-405.. 
413-41 S 
435-439 
443-448 
449-454.. 
479-514 



9, 111 
9,119 

. 9, 123 

. 9, 137 

. 9, 141 

. 9, 145 

. 9, 148 

. 9, 154 

. 9, 157 

. 9, 159 

. 9, 161 

. 9, 165 

. 9, 168 



1 Pick. AM. DEC. 



1- 19. 

21- 23, 

50- 57. 

62- 71 . 

71- 80. 

81- 87. 
102-105. 
114-117 . 
164-165. 
177-179. 
180-189. 
215-221. 
296-309. 
318-328. 



.11, 114 
.11,132 
,11, 133 
.11, 139 
.11, 146 
.11,149 
.11, 1.51 
.11, 153 
.11, 136 
.11, 159 
.11, 161 
.11, 108 
.11, 170 
.11, 178 



MASS. 



NOTIEEICAL TABLE OP CASES 



S3 



1 Plolc.— 
328-S32 
337-3i2 
351-357 
357-362 
389-401 
401-413 
435-442 
443-452 
476-481 
503-512, 



Cont'd. 

..11,183 

..11,185 

..11,188 

..11,198 

..11 

..11 

..11 

..11 

..11 

..11 



S Pick. AM. DEO. 



1- 11. 

20- 23. 

64- 65. 
104-112. 
184-204. 
214-223. 
267-276. 
310-316. 
362-368. 
368-380. 
460-465. 
466-468. 
512-517. 
521-527. 
579-580. 
581-585. 
612-614. 
615-617. 
621-625. 



.13,388 
.13,393 
.13,398 
.13,400 
.13, 406 
.13, 420 
.13,425 
.13,431 
.13,434 
.13,437 
.13,445 
.13,448 
.13,449 
.13,452 
.13, 457 
.13,458 
.13, 461 
.13, 463 
.13,464 



3 Pick. AM. DEO. 



20- 26. 

80- 82. 

96-114. 
149-157. 
188-193. 
201-202. 
269-271. 
291-293. 
299-299. 
304-320. 
368-373. 
379-385. 
420-424. 
446-450. 



..15,175 
..15,180 
..15,181 
..15,198 
..15,204 
.■15,207 
..15, 208 
..16, 209 
..15,210 
..15,214 
..15,226 
..15,228 
..15,233 
..IS, 235 



4 Pick. AM. DEO. 



48- 50. 

93- 96. 
131-136. 
145-148. 
253-257. 
265-268. 
268-275. 
385-388. 
389-394. 
395-398. 
449-453. 
507-513. 

5 Pick. 
5- 7. 
7- 10. 

11- 14. 

20- 27. 
112-119. 
139-145. 
199-205. 
217-220. 
259-274. 
303-306. 
312-320. 



..16,325 
..16,326 
..16,329 
..16, 333 
..16,335 
..16,338 
..16,342 
..16,347 
..16,349 
..16,353 
..16,355 
..16,358 

AM. DEO. 

..16,365 
..16,367 
..16,369 
..16,372 
..16, 377 
..16,383 
..16,386 
..16,391 
..16,394 
..16,407 
..16,409 



SPiok.— Obnf'd. 
485-487... 16, 415 
487-490... 16, 417 
498-503... 16, 419 



6 Pick. 

86- 88. 
114-116. 
187-192. 
232-247. 
262-268. 
286-315. 
3.35-340. 
427-440. 
474^78. 



AM. DEO. 

..17,347 
..17, 349 
..17, ,351 
..17, 356 
: 17, 368 
..17,372 
..17, 385 
..17,387 
..17,397 

7 Pick. AM. DEO. 



1- 10. 
100-105. 
133-136. 
166-168. 
181-187. 
220-225. 
247-250. 
234-257. 
301-303. 
341-343. 
533-542. 
551-557. 



..19,258 
..19, 262 
..19, 264 
..19,266 
: 19, 263 
..19,282 
..19,284 
..19,286 
..19, 289 
..19, 290 
..19, 292 
..19,298 



8 Pick. AM. DEO. 



73- 77. 

90-101. 
121-132. 
198-205. 
218-229. 
329-333. 
333-335. 
339-342. 
415-418. 
423-430. 
443-449. 
455-458. 
543-546. 



.19,303 
.19,306 
.19,311 
.19, 319 
.19, 322 
.19,326 
.19,329 
.19,330 
.19, 332 
.19,334 
.19,340 
.19, 343 
.19,345 



9 Pick. AM. DEO. 



1- 4. 

15- 16. 

31- 32. 
109-111. 
112-135. 
187-198. 
280-285. 
298-305. 
317-350. 
350-363. 
441^45. 
496-519. 
551-552. 

10 Pick. 

40- 45. 
22S-231. 
249-251. 
295-298. 
391-397. 
423-428. 
460-462. 
477-497. 
522-525. 
535-543. 



..19,347 
..19, 348 
..19, .350 
..19, 350 
..19,353 
..19,863 
. .20, 471 
..aO, 475 
..80,479 
..20,481 
..20,489 
. .20, 491 
..20, 5U6 

AM. DEO. 

. .20, 507 
. .20, 518 
..20,521 
..20,524 
..20,526 
. 20, 531 
..20,533 
..20,534 
. .20, 545 
..20,547 



11 Pick. 


AM. DEO. 


87-106. 


1- 10. 


.22, 353 


107-119. 


36- 40. 


.22, 359 


175-177. 


79- 90. 


.22, 306 


198-200. 



11 Pick.- Cot*'* 
302-304. . .22, 370 
304-307... 22, 372 
3U-316... 22,375 
330-352... 22, 377 
400-409... 22, 379 
466-168... 22, 386 
519-527. ..22, 389 

12 Pick, AM. DEO. 



34- 40.. 

40- 46.. 

89-100.. 
120-124. . 
136-139. . 
139-141.. 
141-145. . 
163-166.. 
184-196. . 
270-278.. 
307-315. . 
378-383.. 
425-429., 
467-483. . 
485-495.. 
557-562., 



.22, 393 
.22, 397 

.22,400 
.22,410 
.22, 414 
.22, 415 
.22, 416 
.22,418 
.22, 421 
.22, 425 
.23, 607 
.23,614 
.23, 619 
.23, 622 
.23,632 
.23,651 



13 Pick. AM. DEC. 



1- 7.. 

50- 53.. 

94-102.. 
116-121.. 
165-169.. 
253-261 . , 
294^297. . 
382-384., 
388-393., 
402-405., 
460-464. , 
463-472., 
518-523., 
523-530. , 



.23,654 
.23, 659 
.23,662 
.23, 670 
.23, 674 
.23, 678 
. 23, 683 
.23, 685 
.23, 688 
.23, 691 
.25, 330 
.25, 334 
.25, .341 
.25, 344 



14 Pick. AM. DEO. 



1- 7.. 

13- 15.. 

55- 62., 
141-150., 
181-187., 
198-211., 
217-221., 
315-318. , 
356-361., 
374-387., 
408-410. , 
414.415., 
416-424. , 
518-521. 

15 Pick. 

40- 44. 

99-101. 
147-150. 
255-259. 
276-290. 
409-416. 
500-506. 
546-553. 



.25, 350 
.25, 855 
.25, 358 
.25,363 
.25, 372 
.25, 378 
.25, 390 
.25, 393 
.25, 396 
.25,400 
.25,411 
.25, 414 
.25, 415 
.25, 420 

AM. DEO. 

. .25, 423 
..25,430 
..25,432 
..26,598 
..26,600 
..26, 611 
..26,616 
..26,620 



1 6 Pick, AM. DEO. 

25- 29... 26, 626 
64- 67... 26, 629 
..26,631 
..26, 645 
..26, 654 
. .26, 055 



le Hok.- 
227-232. 
303-314. 
392-394. 
433-457. 
502-503. 
504-511. 
533-534. 
567-570. 



■Oont'd. 
. .86, 657 
..28,245 
..28,253 
,.28, 255 
. .28, 238 
..28, 259 
..28, 265 
..28,266 



17 Pick. AM. DEO. 



1- 4. 
14- 23. 

41- 46, 
78- 79. 

140-141. 

150-154. 

159-162 

182-184. 

192-195. 

231-235. 

246-248. 

332-336. 

357-361. 

361-365. 

404r-407. 

436-438. 

441-443, 

444-447. 

490-500. 



.28, 268 
.28,271 

,.28,276 
.28, 281 
.28,282 
.28,284 
.28, 2S6 
.28, 2S8 
.28,290 
.28, 293 
.28, 296 

, .28, 297 
.28, 300 

,.28,306 

,.28,309 
.28,311 
.28,313 
.28, 314 
.28,317 



18 Pick. AM. DEO. 



53- 57. 

83- 95. 
145-157. 
229-231. 
260-262. 
278-284. 
328-339. 
414^417. 
427-434. 
434-440. 
440-443. 
523-526. 
537-540. 
566-569. 



.29,564 
.29, 567 
.29, 576 
.29,582 
.29, 584 
.29,586 
.29,591 
.29, 600 
.29, 602 
.29, 608 
.29,612 
.29, 614 
.29, 621 
.29, 623 



19 Pick. AM. DEO. 



29- 31. 

51- 55. 
147-162. 
214r-217. 
275-278. 
333-336. 
364^368. 
405-418. 
445-449. 
470-472. 
476-478. 
511-517. 
520-522. 
564-571. 

20 Pick. 

15- 19. 

53- 61. 

62- 65. 
116-120. 
186-194. 
275-279. 
304-311. 
389-398. 
451-457. 
480-484. 
545-555. 



..31,117 
..31, 119 
..31,123 
..31,135 
..31,137 
..31,140 
..31, 142 
..31, 145 
..31,150 
..31,154 
..31, 156 
..31,157 
..31, 161 
..31,163 

AM. DEO. 

..32,194 
..32,197 
..32,204 
..32,206 
..32,208 
..32, 213 
..32,216 
..32,220 
..38, 225 
..32,228 
..32,231 



21 Pick, i 
25- 30. . 
42- 44. . 
75- 82.. 

101-108.. 

162-165.. 

195-197.. 

205-207.. 

254^256. . 

292-298.. 

325-326.. 

341-314. . 

367-372. . 

456-472.., 

486-492.. 

509-515.., 

542-558... 



32, 238 
32,241 
32, 243 
32, 248 
32, 252 
32, 254 
32, 2,56 
32, 259 
32, 261 
32, 265 
32, 266 
32, 269 
32, 271 
32, 280 
32, 284 
38, 290 



22 Pick. 

18- 21. 

75- 81. 

85- 96. 
158-162. 
191-199. 
231-244. 
263-268. 
297-299. 
376-381. 
381-385. 
410-416. 
450-456. 
507-508. 
559-563. 



AM. DEO. 

..33,700 
..33,711 
..33,715 
..33,724 
..33,727 
..33,733 
. .33, 741 
..33,745 
..33,747 
..33,749 
..33, 752 
. .33, 757 
..33,762 
. .33, 764 



23 Pick. AM. DEC. 

24- 35... 34, 33 
120-12''... 34, 
141-147... 34, 
184-187... 34, 
224-227... 34, 
283-287... 34. 
330-333... 34, 
334-346... 34, 
418-425... 34, 



24 Pick. AM. DEC. 

49- 54.., 35, 292 



89- 98. 
102-105. 
106-114., 



.35, 296 
.35, 302 
35, 303 



146-157... 3 5, 312 
261-266... 3 5, 319 
270-276... 3 5, 322 
359-365... 35, 326 

1 Met. AM. DEC. 



1- 9. 

16- 19. 

43- 57. 
117-121. 
193-204. 
271-273. 
276-278. 
349-354. 
378-382. 
515-519. 
520-523. 
542-544. 
560-564. 

2 Met. 

26- 28. 

53- 58. 

I 76- 79. 

89- 93. 



.35,339 
..35,343 
..35,345 
.35,355 
.35, 358 
..35,364 
..35,365 
..35,367 
..35. 370 
.35,374 
..35,377 
..35,380 
..35,382 

AM. DEO. 

..35,384 
..35,387 
..35,389 
..35,391 



89 



AMEEIOAN DECISIONS AND KEP0ET3. 



UASS. 



2 Met.— ConCd. 
135-139... 3 5, 393 
163-167... 35, 395 
190-193... 3 5, 398 



234-2i2.. 

258-268. 

283-288.. 



868-371. ..37, 98 
457-478... 37, 100 
608-610. ..37, 115 

3 Met. AM. DEO. 



76- 81. 

91-103. 
121-124, 
175-187. 
275-282. 
328-330, 
332-340 
352-357, 
396-404 
412-415 
486-494 
495-506 

4 met. 
49- 62. 

111-137. 
230-235. 
306-316. 
381-385. 
413-415. 
530-584. 

5 Met. 
15- 3.5. 

111-115. 
192-197. 
253-259. 
306-310. 
368-372. 
429-436. 
439-442. 
478-484. 
562-582. 

6 Met. 
1- 7. 
7- 12. 

68- 76. 
194-203. 
243-245. 
216-2B1. 
308-310. 
400-406. 
415-415. 
546-553. 



..37, 117 
..37, 121 
..37, 126 
..37, 130 
..37, 135 
..37,139 
..37,140 
..37, 145 
..37,148 
..37, 154 
..37, 155 
..38. 329 

AIT. DEC. 

..38,339 
..38,346 
..38,362 
..38,368 
..38,376 
..38,380 
..38,381 



..38, 384 
..38,394 
.38, 397 
..38, 400 
..38,401 
..38,426 
..39, 688 
..39, 692 
..39, 094 
..39, 697 

AM. DEC. 

..39, 705 
..39, 707 
..39, 711 
..39,716 
..39,724 
. . 39, 726 
..39, 73i 
..39, 736 
..39, 744 
..39, 750 



7 Met. AM. DEC. 



33- 40. 

40- 43. 

57- 63. 

86- 94. 
1C4-169. 
212-214. 
240-243. 
276-285. 
318-321. 
335-340. 
348-353. 
388-398. 
475-477. 
500-506. , 
588-589., 
596-604.. 



.39,754 
.39, 757 
.39,759 
.39, 762 
.39, 768 
.39, 770 
.39, 772 
.39, 778 
.39,782 
.41, 442 
.41, 444 
.41, 448 
.41,455 
.41,458 
.41, 464 
.41, 465 



8 Met. 
44^ 46. 
59- 62. 

114-126. 
196-203. 
217-223. 
227-231. 
269-271. 
284-287. 
313-320. 
318-352. 
371-377. 
377-388. 
432-433. 
466-483. 
501-512. 

9 Met. 
1- 15. 

83- 91. 

93-134. 
263-268. 
395-406. 
511-517. 
547-552. 
653-556. 



AM. DEO. 

.41,486 
,.41,487 

.41,489 
,.41,497 
,.41,500 
..41, 503 
..41, 505 
..41,507 
,.41, 509 
..41,515 
..41,518 
..41,525 
..41,532 
..41,532 
..41, 541 



.43, 346 
.43, 367 
,43, 373 
.43, 396 
.43, 399 
.43,405 
.43,409 
.43,411 



10 Met. AM. DEC. 



54- 58, 
132-138, 
160-169, 
176-179. 
192-194. 
211-217. 
259-263. 
303-305. 
309-317. 
363-366. 
371-375. 
472-480. 
506-507. 
594-597. 



..43,414 
..43,417 
..43, 420 
..43,423 
..43,425 
..43,428 
.,43,432 
..43,435 
..43,436 
..43,441 
..43,442 
..43,444 
..43,450 
..43,451 



11 Met. AM. DEC. 



44- 54. 

64.- 66. 

84- 87. 
121-124. 
186-190. 
251-258. 
304-318. 
312-318 
356-358. 
367-370. 
411-413. 
448-458. 
493-496. 
534-538. 
538-539. 
559-563. 
563-563. 

13 Met. 

24- 26. 

53- 55. 
138-142. 
17i)-177. 
235-238. 
279-281. 
311-316. 
329-332. 
333-343. 
363-371 . 



..45, 180 
..45, 185 
..45, 187 
..45, 190 
..45, 199 
..45, 203 
..45, 207 
..45,210 
..46, 214 
. .45, 216 
..45, 219 
..45,220 
..45, 226 
. .45, 227 
. .45, 229 
..45, 230 
..45, 233 



AM. DEO. 

.45,236 
.45,238 
.45, 240 
.45, 243 
.46, 672 
.46. 675 
.46, 676 
.46, 671) 
.46, 680 
.46, 687 



12 Met,— Coni'd. 
371-387... 46, 690 
415-421... 46, 694 
482-487... 46, 698 
551-555... 46, 701 
555-557. . .46, 702 
559-564... 46, 704 



13 Met. 

17- 34. 

99-108. 
125-126. 
132-135. 
177-180. 
278-283. 
288-291. 
372-382. 
389-404. 
497-506. 

1 Cnsh. 
23- 28. 

29- 32. 

77- 79. 
134-137. 
168-170. 
189-228. 
430-435. 
453-457. 
475-430. 
490-493. 
536-558. 

2 Cush. 
63- 72. 

160-173. 
199-211. 
3U9-315. 
337-341. 
347-355. 
486-493. 
562-576. 

3 Cush. 
107-121. 
145-150. 
162-169. 
181-188. 
212-219. 
300-305. 
376-381. 
438-442. 
545-548. 



AM. DEO. 

..46, 706 
..46, 719 
..46, 725 
..46, 726 
..46,728 
. .46, 730 
..46,733 
..46,735 
..46,739 
..46,743 

AM. DEC. 

..48,-587 
..48, 590 
..48, 591 
..48,593 
..48, 594 
..48, 596 
..48, 610 
. .48, 613 
..48, 616 
..48, 642 
..48, 643 

AM. DEC. 

..48, 652 
..48, 655 
..48,660 
..48,666 
.,48, 669 
..48,671 
..48,677 
..48, 679 

AM. DEO. 

.,50, 709 
..50, 719 
..50,723 
..50, 727 
..50, 732 
..50,738 
..50,741 
..50, 744 
. . 50, 747 



4 Cush. AM. DEO. 



27- 33. 

33- 42. 
114-121. 
210-212. 
273-275. 
277-279. 
299-302. 
302-307. 
351-356. 
371-373. 
400-403. 
425-431. 
441-448. 
456-460. 
483-487. 
513-518. 
594-596, 



.50, 750 
,.50, 754 
.50, 760 
.50,765 
.50,766 
.50, 775 
,60,783 
.50, 785 
. 60, 788 
. 60, 791 
.50,794 
.50,796 
. 60, 799 
.50, 805 
.60, 807 
.50, 811 
.50, 813 



5 Cush, 
31- 36. 

69- 74. 

83- 86. 

86- 90. 
137-145. 
158-181. 
295-325. 
419-421. 
483-484. 
516-519. 
592-596. 



.53, 

.51, 
,.61, 

.51, 

.51, 

.51, 

.52, 711 

.62,739 

.62,740 
-.52,742 

.52, 745 



6 Cush, AM. DEC. 



4- 6. 
6- 8. 

19- 20. 

20- 28. 
71- 75. 

117-124. 
148-151. 
238-242. 
282-288. 
308-310, 
342-354. 
505-508. 
522-524. 
524-537. 

7 Cush. 

1- 15. 
15- 45. 
125-132. 
215-217. 
242-244. 
322-333. 
408-414. 
576-578. 

8 Cush. 
4- 11. 

82- 85 
145-150. 
195-198. 
230-233. 
264-267. 
338-346. 
347-355. 
404-406. 
477-505. 
595-600. 



.52, 748 
.52,750 
,.62,761 
.52,761 
,52, 768 
.52,771 
.52, 777 
.52,779 
.52,782 
.53, 41 
.53, 44 
.63, 53 
.53, 55 
.53, 57 



AM. DEO. 

..54, 683 
..64,700 
..54, 716 
..64, 719 
..54, 721 
..54, 723 
..54, 728 
..54,734 



AM. DEC, 

..54, 736 
. . 64, 742 
. . 54, 744 
..64, 749 
..64, 753 
..64,755 
..64, 757 
. . 54, 764 
. . 54, 769 
..64,770 
..54, 790 



9 Cush. AM. DEC. 



24- 31, 
89- 94. 

148-1,51, 

21.5-217. 

242-248. 

255-262, 

338-347. 

390-399, 

484-487. 

490-492. 

497-502. 

553-560. 



..55, 41 

..56, 45 

..55, 49 

..67, 41 

..57, 43 

..57, 46 

..57, 50 

..57, 56 

..57, 62 

..57, 64 

..57, 65 

..57, 68 



10 Cush, AM. DEC. 

6- 12... 57, 74 



46- 48.. 
109-114,. 
191-198.. 
282-284. 



67, 
57, 
57, 
57, 



287-290... 57, 105 



10 Oush. —ConCd. 
291-294... 67, 108 
356-367... 57, 111 
488-492... 67, 120 
501-503... 57, 123 
562-571... 57, 124 

11 Cush. AM, DEC. 



1- 8,, 
8- 10. 
51- 65. 
117-123., 
268-261. 
265-268. 
318-319. , 
366-368., 
417-422., 
437-440., 
481-483. 
53-2-536. 
56.3-569., 
586-589. 

12 Cush. 
19- 27., 
112-114. 
144-150. 
190-193. 
193-195. 
281-282. 
360-365. 
416-430. 
443-447. 
694^595. 

1 Gray, 

1- 51. 
61- 65. 
105-108. 
195-203. 
263-276. 
605-607. 
621-622. 

2 Gray, 

72- 73. 
120-124. 
129-129. 
137-141. 
161-170. 
361-367. 
394^397. 
410-413. 
424-428. 
501-503. 
516-517. 

3 Gray, 

72- 82. 
142-162. 
309-312. 
349-367. 
372-374. 
412-414. 
434-441. 
468^75. 
502-504. 



.69, 131 
.59, 135 
.59, 137 
.59, 140 
.59,142 
.59,145 
.69, 147 
.89, 148 
. 69, 1,50 
69, 152 
.69, 154 
.59, 165 
.59, 159 
..59,163 

, AM. DEO. 

. . 59, 165 
..69,171 
..59,172 
..69, 176 
-.69, 178 
..59,187 
..59, 188 
..59, 192 
..59, 203 
..59,206 

AM. DEO. 
..61,381 

..61,410 
..61,414 
..61,417 
..61,423 
..61,433 
..61,436 

AM. DEC. 

..61,437 
..61,433 
..61,443 
..61,444 
..61,448 
..31,454 
..61,468 
..61, 470 
..61,473 
..61,476 
..61,478 

AM. DEO. 

..63,718 
..63, 725 
..63, 741 
..68,743 
..63,758 
..63, 760 
..63, 762 
..63,768 
. .63, 778 



4 Gray, am. deo. 
41- 41... 64, 49 
83- 84. . .64, 50 
99-102... 64, 56 



MASS. 



NUMERICAL TABLE OF CASES 



M 



4 Gray— Cbwi'd. 

105-107... 64, 61 

194-196... 64, 62 

25G-273...64, 6i 

297-298... 6 4, 76 

441-444... 64, 77 

457-460... 64, 80 

465-468... 64, 83 

504-510. ..64, 87 

518-523. . .64, 92 

563-568... 64, 95 



a Gray, 

a- 7.. 

45- 48. , 
83- 85.. 
89- 90. , 
91- 93.. 

121-113.. 

306-308.. 

328-330. . 

403-406. 

497-503.. 

541-545. . 

561-566.. 

567-573.. 

6 Gray, 
, 25- 39. 

64^ 72. 
169-174. 
279-288. 
425-426. 
535-536. 
536-538. 
539-542. 
544^548. 
570-572. 
572-579. 

7 Gray, 
8- 12. 

18- 21, 

36- 37. 

53- 54. 

55- 59. 

61- 63. 
100-103. 
148-149. 
158-160. 
217-221 . 
283-284. 
301-316. 
348-351. 
393^06. 
473-479. 
479-484. 
499-504. 

8 Gray, 
123-135. 
135-140. 
152-153. 
182-186. 
225-226. 
375-382. 
386-386. 
397-408. 
441-414. 
489-491 . 
515-517. 
517-521. 
609-613. 



.66, 345 
.66, 348 
.66, 350 
.66, 352 
.66, 354 
.66, 356 
.66, 368 
.66, 369 
.66, 374 
.66, 376 
.66,380 
.66, 384 
.66, 390 

AM. DEO. 

..66,394 
..66,406 
..66,410 
..66,414 
..66,421 
..66,423 
. .66, 424 
..66,427 
..66,431 
..66,443 
. .66, 445 

AM. DEO. 

..66, 450 
..66,453 
..66,455 
..66,457 
..66,459 
.66,462 
..66, 4114 
..66,467 
..66, 470 
..66,473 
..66,477 
..66, 479 
..66, 487 
..66, 490 
..66, 502 
..66,515 
..68,518 

AM. DEC. 

..69, 233 
..69, 239 
..69,242 
. . 69, 244 
..69, 248 
..69, 248 
..69, 2.52 
..69, 253 
..69, 262 
..69, 264 
..69,266 
..69,267 
..69, 270 



9 Gray, 

20- 23.. 

36- 38.. 
84- 86.. 

121-123.. 
159-162.. 
206-206.. 
244-245.. 
245-248.. 
24S-249.. 
262-263.. 
269-271.. 
304-305.. 
309-310. . 
337-341.. 
365-306.. 
397-399. . 
401-404.. 
404-408.. 
447-450.. 

10 Gray, 
61- 66. . 
72- 75.. 
78- 81.. 

131-143.. 
252-254.. 
274-282.. 
282-282.. 
312-324.. 
409-416.. 
470-471.. 
472-477. . 
496-500. . 
582-600.. 

1 1 Gray, 

17- 18.. 

37- 38.. 
102-106.. 
12.5-129.. 
168-170.. 
170-173. . 
179-181.. 
197-200.. 
211-212.. 
217-221.. 
258-261.. 
276-277. , 
359-368.. 
390-391.. 
428-429.. 
489-490.. 
50i-,506.. 
50U-510. . 

12 Gray, 

49- 52. . 

5i- 00.. 
107-113. . 
141-143. . 
167-171.. 
201-203.. 
211-213.. 
244-250.. 
273-280.. 
330-332.. 
335-336.. 
388-393.. 
401-406. . 
443-445.. 
465-467.. 
469^74. . 
482-487.. 
510-519.. 



AM. DEO. 

.69, 272 
..69,274 
..69, 276 
.69, 278 
.69,279 
.69, 281 
.69,281 
..69, 282 
..69, 284 
..69, 285 
..69, 288 
..69, 289 
..69,290 
..69, 291 
..69, 294 
.69, 295 
.69, 297 
.69,299 
..69,301 



. 69, 303 
.69,305 
.69,306 
.69, 308 
. 69, 315 
.69, 317 
.69, 320 
.71, 654 
.71,662 
.71, 666 
.71,068 
.71,678 
.71,681 

AM. DEO. 

.71, 687 
.71, 689 
.71, 690 
.71, 693 
.71, 696 
.71, 698 
.71, 700 
.71, 703 
.71,707 
.71,703 
.71, 711 
.71,713 
.71, 715 
.71, 723 
.71, 725 
.71, 726 
.71, 728 
.71,732 

AM. DEO. 

.71,734 
.71, 736 
.71, 739 
.71, 739 
.71, 741 
.71, 743 
.71,745 
.71, 753 
.71,758 
.74, 596 
.74,597 
.74,598 
.74, 600 
.74, 602 
.74, 604 
.74, 605 
.74, 608 
.74, 609 



13 Gray, 

53- 57. . 

70- 72. . 
124-129.. 
154-156.. 
188-193.. 
207-208. . 
304-305.. 
309-310.. 
356-360. . 
381-383 . 
403-406. . 
463-475.. 
481-487. 
513-515.. 
519-521. 
591-596. 
607-612. 

14 Gray, 
62- 65.. 
87- 91.. 

119-122.. 
141-143.. 
150-153.. 
220-220.. 
226-241.. 
249-253.. 
376-378.. 
394-394.. 
415-418.. 
500-503. . 
504^506.. 

15 Gray, 
20- 24.. 
52- 54.. 
64- 66.. 
74- 78.. 

178-184.. 
249-257.. 
296-298.. 
328-335.. 
441-444.. 
485-486.. 
499-502.. 
547-550.. 
557-560.. 
560-562.. 
582-586.. 

16 Gray, 

74- 76.. 

77- 82. . 

86- 87.. 
161-164. . 
213-220.. 
359-303.. 
398-401 . . 
448-455.. 
501-508.. 
.54.5-552.. 
594-596. . 



AM. DEO. 

.74, 619 
.74, 622 
.74, 624 
. 74, 627 
.74, 629 
. 74, 031 
.74, 632 
.74,633 
.74, 634 
.74, 636 
.74, 639 
.74, 641 
. 74, 645 
. 74, 648 
.74, 650 
.74, 632 
.74, 655 

AM. DEO. 

.74,662 
.74,665 
.74,668 
.74,670 
..74,673 
.74, 675 
.74, 676 
.74,682 
.77, 333 
.77,335 
.77,336 
.77,340 
.77,343 

AM. DEC. 

..77,347 
.77, 350 
.77,352 
.77, 353 
.77, 355 
.77,360 
..77,364 
..77,366 
.77,373 
.77,377 
.77,378 
..77,381 
.77,387 
..77,389 
.77,391 

AM. DEC, 

.77, 394 
.77,396 
.77,401 
.77, 405 
.77, 409 
.77,414 
.77, 416 
.77, 419 
.77, 422 
.77, 426 
.77, 430 



1 Allen, 

7- 8. 

9- 16. 

30- 32. 

47- 49. 

109-120. 

133-136. 

172-174. 

187-191 . 

198-199. 



AM. DEO. 

..79, 693 
..79, 695 
..79, 700 
..79,705 
..79, 707 
..79,717 
..79, 721 
..79, 724 
..79,727 



1 AUen- 
267-268. 
294-297. 
297-301. 
301-304. 
305-308. 
308-311 . 
311-312. 
373-374. 
448-449. 
477-479. 
483-484. 
494-496. 
514-517. 

2 Allen, 
67- 70. 
71- 73. 

118-123. 
131-135. 
144-147. 
227-228. 
324-326. 
361-385. 
395-396. 
443-445. 
524-526. 

3 Allen, 
18- 22.. 
74- 76.. 
76- 80.. 

163-166'. . 
166-170.. 
238-240. . 
258-261.. 
264-268.. 
298-301 . . 
331-344.. 
382-385.. 
387-392.. 
407-408. . 
495..501.. 
594^597.. 

4 Allen, 
41- 55., 

116-118. 
125-128. 
138-141. 
226-233. 
277 233. 
308-81 0. 
336-339. 
444-446. 
481-484. 
494-497. 
520-527. 



Cont'd. 
..79, 729 
..79, 730 
..79, 733 
..79,737 
..79,740 
..79, 744 
..79, 746 
..79,748 
..79, 750 
..79,752 
..79, 755 
..79, 756 
..79, 759 

AM. DEC. 

..79, 762 
..79, 765 
..79,767 
..79,771 
..79,776 
..79,781 
..79, 782 
. . 79, 784 
..79, 796 
..79, 797 
..79, 799 

AM. DEC. 



80, 
80, 
80, 
80, 
80, 
80, 
80, 
80, 



5 Allen, 

19- 21. 

29- 33. 

43- 47. 

60- 62. 
134^136. 
169-173. 
187-193. 
304-306. 
306-307. 
308-311. 
340-345. 
382-388. 
454^459. 
495-498. 
586-589. 
591-593. 



81, 656 
81, 659 
81, 662 
81, 665 
81, 670 
81, 672 
81, 677 

AM. DEC. 

.81,680 
..81, 689 
..81, 690 
..81,694 
..81,696 
..81,701 
..81, 706 
..81, 707 
..81,710 
..81, 712 
..81, 715 
..81,718 

AM. DEO. 

..81, 724 
.81,727 
..81,731 
..81, 732 
..81,734 
..81, 738 
..81, 742 
..81,745 
..81, 747 
..81,748 
..81,750 
..81,755 
..81, 758 
..81,762 
..81, 765 
..81,767 



6 Allen, am. DEa 



1- 10. 

34- 37. 

76- 77. 
118-121. 
146-149. 
221-222. 
236-239. 
246-253. 
341-349. 
406-408. 
423-427. 
486-493. 
549-551. 
591-593. 

7 Allen, 

29- 38. 

54r- 57. 

78- 80. 
125-131. 
196-198. 
207-209. 
232-235. 
274-277. 
329-333. 
364-371. 
408-411. 
456-458. 
463-466. 
469-470. 
541-548. 
548-573. 

8 Allen, 
1- 9.. 

24- 25.. 

97- 99.. 
103-108.. 
127-1.30.. 
137-138.. 
144-145., 
169-172.. 
227-234.. 
270-272.. 
387-391.. 
398-404. . 
441-450. . 
557-560.. 

9 Allen, 

17- 23.. 

62- 65.. 

80- 83.. 
114-116.. 
151-153. , 
171-172.. 
231-233., 
283-298., 
387-393., 
396-401., 
455-459., 
478-481., 
492-502., 
540-551., 



..83, 605 
..83, 615 
..83, 017 
..89, 618 
..83,621 
..83,624 
..83,625 
..83,626 
..83,632 
..83, 639 
..83,641 
..83, 646 
..83,651 
..83,653 

AM. DEC. 

..83, 656 
..83,665 
..83,663 
..83, 670 
..83,675 
,.83,679 
..83,681 
..83, 683 
..83,686 
..83,688 
..83,695 
,.83, 699 
..83,701 
..83,704 
..83, 705 
..83,712 

AM. DEC. 

.85, 671 
..85,681 
..85, 683 
..85, 685 
..85, 690 
..85,693 
..85,695 
..85, 697 
..85,700 
..85, 707 
,.85,710 
..85, 714 
..85,720 
..85, 732 



.85, 735 
.85, 739 
.85,741 
.85, 745 
. 85, 747 
.85, 749 
.85, 751 
.85,753 
.85, 764 
.85, 770 
.85, 773 
.85, 777 
.85,779 
.85, 786 



10 Allen, 

25- 27.. 

27- 31.. 

90- 94.. 
106-110.. 
133-137.. 
146-147.. 
211-213.. 
233-239.. 



AM. DEO. 

.87, 616 
.87, 618 
.87, 622 
.87, 625 
.87, 628 
.87, 630 
.87, 632 
.87, 6S5 



il 



AMERICAN DECISIONS AND EEPORTS. 



MASS. 



10 AUen- 
322-325. 
368-378. 
378-385. 
385-387. 
387-389. 
403-405. 
448-459. 
532-534. 
535-536. 



-ConVd, 
..87,641 
..87,644 
..87, 653 
..87, 660 
..87,668 
..87,669 
..87, 672 
..87, 678 
..87, 682 



AU.DEO. 

.87, 685 
.87, 687 
.87, 700 
.87, 706 
.87, 709 
.87,711 
.87, 713 
.87, 714 
.87, 717 
.87, 723 
.87, 726 
.87, 730 
.87, 733 

AM. DEC. 

.90, 122 
.90, 138 
.90, 141 
.90, 144 
.90, 149 
.90, 151 
.90, 152 
.90, 155 
.90, 157 
.90, 161 
.90, 164 
.90, 166 
.90, 169 
.90, 171 

AM. DEC. 



11 Allen, 
23- 25.. 
49- 65. . 
65- 73. . 

101-104. . 
196-200.. 
264-266.. 
300-303. . 
30t-307.. 
312-317.. 
377-387. . 
426-432.. 
500-506. . 
548-549.. 

12 Allen, 
1- 15.. 

107-111.. 
138-142. . 
243-253. . 
316-323. . 
381-382. . 
382-386. . 
410-411.. 
439-443.. 
459-463.. 
498-499.. 
531-535. . 
57.3-575. . 
580-582. . 

1 3 Allen, 

16- 18. . 

48- 49.. 

60- 64. . 

9,>-104. . 
182-185. . 
186-190. . 
211-212. . 
353-362.. 
370-375. . 
417-420.. 
433-445. . 
445-448.. 

14 Allen, 
1- 7.. 

7- 9.. 
107-109. . 
136-139.. 
145-151.. 
211-216.. 
236-238.. 
290-299. . 
376-381.. 
433-438.. 
439-444.. 
462-470.. 
487-496. . 
516-523. . , 

97 mass. AM. DEO. 

1- 8... 93, 49 

41- 44... 93, 54 

46- 49. ..93, 57 



.90 


172 


.90 


174 


.90 


177 


.90 


181 


.90 


188 


.90 


191 


.90 


194 


.90, 


196 


.90 


203 


.90 


207 


.90 


210 


.90 


216 


AM.DEO. 


.92, 


731 


.92, 


736 


.92, 


738 


.92, 


741 


.92, 


744 


.92, 


748 


.92, 


765 


.92, 


768 


.92, 


777 


.92, 


780 


.92, 


783 


.92, 


785 


.92, 


790 


.92, 


795 



97 Masa.- 
97-100. . 
107-110.. 
124-132.. 
144-148.. 
188-193.. 
208-214. . 
258-267. . 
303-306.. 
327-329.. 
330-331. . 
361-372.. 
459-466.. 
489-493.. 
508-515. . 
583-584. . 



-Confd. 
.93, 01 
.93, 61 
.93, 68 
.93, 73 
.93, 75 
.98, 80 
.93, 91 
.93, 93 
.93, 95 
.93, 98 
.93, 99 
.93, 106 
.93, 113 
.93, 117 
.93, 125 



98 Hass. AM.DEO. 



12- 19. 

39- 44. 

77- 80. 

83- 84. 
139-141. 
169-185. 
194-201. 
211-212. 
216-218. 
232-239. 
239-249. 
348-353. 
414^19. 
431-452. 
452-461. 
638-539. 
545-549. 
560-566. 
567-570. 
577-578. 



..93,126 
..93,132 
..93, 137 
..93,140 
..93, 142 
..93, 144 
..93,151 
..93,154 
..93, 155 
..93, 157 
..93, 162 
..93,168 
..96, 645 
. .96, 650 
..96, 664 
..96, 670 
..96, 671 
..96, 676 
..96, 682 
..96, 685 



99 Mass. AM. DEC. 



29- 32. 

61- 62. 

68- 71. 

74- 79. 

79- 88. 
101-112. 
141-146. 
146-147. 
148-154. 
154-157. 
164^167. 
177-179. 
187-188. 
198-200. 
200-207. 
220-229. 
267-277. 
281-285. 
308-311.. 
425-426.. 
428-430.. 
431-433. . 
493-496.. 
505-507.. 
534-535.. 
546-550. . 
582-584.. 
594-597.. 
605-612.. 
620-622.. 



..96, 687 
..96, 689 
..96, 691 
..96, 693 
..96,697 
..96, 705 
..96, 713 
..96, 715 
..96, 717 
..96, 720 
..96, 725 
..96,728 
..96, 730 
..96, 732 
..96, 733 
..96,742 
..96,747 
..96,759 
. . 96, 762 
..96,765 
..96, 767 
..96, 769 
.96, 772 
.97, 49 
.97 



.97, 
.97, 
.97, 
.97, 
.97, 



lOOMaSS.AM.DEC. 

1- 11.. .97, 65 
18- 25... 97, 70 
31- 33... 97, 74 



100 Mass.— Cont'd. 
97, 76 



63- 68.. 

87- 89.. 
136-145.. 
150-152.. 
174-177.. 
206-207.. 
208-215.. 
301-306.. 
376-381.. 
382-395.. 
444-446.. 
472-475. . 
505-509.. 
512-515.. 
518-522.. 
561-578.. 



.97 
.97 
.97 
.97 
.97 
.97 
.97 
.97 
.97 
.97: 
.97 
.97 
.97 
.97 
.97 



lOOMass.AM. 



18- 25.. 

26- 30.. 

31- 33.. 

58- 62.. 

63- 68.. 

87- 89.. 
117-122.. 
136-145. . 
174-177.. 
249-251.. 
301-306.. 
327-329.. 
365-373.. 
382-395.. 
409-416.. 
455-461., 
472-475.. 
505-509. . 
509-512. . 
515-518.. 
518-522.. 
561-578.. 

lOlUass 
1- 24. . 
111-114.. 
162-164.. 
281-291. 
360-362.. 
363-366. 
540-542. 
542-548. 



• 1, 
. 1, 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 



.AM. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 



101 Mass .AM. 



36- 39.. 

57- 59.. 
109-110.. 
145-152.. 
188-193.. 
193-200.. 
240-242.. 
243-251.. 
251-254. . 
255-257.. 
257-2!59.. 
291-300.. 
303-312.. 
329-333.. 
344-346.. 
366-370. . 
370-377.. 
398-408.. 
428-432.. 
455-466.. 
467-470. . 
531-535.. 



80 

82 

91 

92 

95 

96 

100 

103 

107 

115 

116 

117 

121 

123 

124 

BEP. 

71 

78 

76 

82 

85 

92 

89 

94 

101 

103 

105 

109 

111 

115 

125 

126 

129 

131 

135 

137 

139 

142 

DEO. 

89 

no 

113 
120 
123 
124 
127 
129 

EEP. 

320 
322 
325 
327 
331 
333 
336 
339 
346 
349 
352 
353 
359 
364 
366 
368 
373 
377 
387 
390 
396 
3, 398 



101 Mass.— C*onf(?. 
551-555... 3,401 
558-562. ' ' 
575-591 . 

lOSMasS.AM.BEF. 

24- 44.. 

60- 64. . 

65- 67.. 
132-137.. 
177-183.. 
227-2.S0. . 
230-232.. 
329-340.. 
362-304.. 
365-369.. 
427-437.. 
472-475.. 
489-502.. 
503-508.. 
533-542.. 
552-557.. 
572-600.. 



3,404 
3,407 



. 3, 418 

. 3, 435 

. 3, 439 

. 3, 440 

. 3, 445 

. 3, 451 

. 3, 458 

. 3, 4G0 

. 3, 469 

. 3, 471 

. 3, 475 

. 3, 483 

. 3, 485 

. 3, 491 

. 3, 494 

. 3, 502 

. 3, 506 



lOSMasS.AM.BEP. 



10- 16.. 

73- 77.. 
120-129. . 
181-187.. 
188-192.. 
194-198.. 
219-227. . 
233-237. . 
238-242.. 
244^244.. 
245-253.. 
254-260.. 
316-316.. 
356-360.. 
360-364. . 
401-408. . 
408-410. . 
558-560.. 
572-575. . 
577-580.. 



4, 509 
4,513 
4,518 
4, 521 
4,524 



528 
532 
539 
543 
547 



4,548 



. 4, 
. 4, 
. 4, 
. 4, 
. 4, 



555 
559 
560 
563 
567 



. 4, 573 

. 4, 575 

. 4, 576 

. 4, 579 



104MasB.AM.BEP. 



1- 13.. 

52- 58. . 

59- 63.. 

75- 78.. 

87- 95.. 
117-121.. 
122-137.. 
152-155.. 
156-159.. 
159-164.. 
17.3-178.. 
222-224. . 
228-234. . 
239-244. . 
245-249.. 
259-262.. 
319-326.. 
336-345.. 
446-461 . . 
510-518.. 



. 6, 181 

. 6, 188 

. 6,191 

. 6, 194 

. 6, 196 

. 6, 200 

. 6, 202 

. 6, 207 

. 6, 210 

. 6, 213 

. 6,216 

. 6, 220 

. 6, 222 

. 6, 227 

. 6, 232 

. 6, 235 

. 6, 238 

. 6, 240 

. 6, 247 

. 6, 261 



105Mass.AM,nEP. 

18- 21... 7,494 

31- 33.. 

49- 53.. 

82- 85.. 
108-110. . 
141-148.. 



7,497 
7,499 
7,500 
7, 503 
7,505 



105 Mass, 
163-169.. 
216-218,. 
219-225.. 
258-261.. 
295-297. . 
297-302.. 
32,5-327.. 
342-344.. 
376-381. . 
391-393.. 
396-397.. 
403-408.. 
447-450.. 
477-480. . 
504-508.. 
560-563.. 
588-590.. 



.— Co7it*d. 
. 7, 507 
. 7,511 
. 7, 513 
. 7, 516 
. 7, 519 
7,522 
7,526 
7, 528 



. 7, 
. 7, 
. 7, 

. 7, 



531 
536 
538 
539 



. 7, 545 

. 7, 548 

. 7, 551 

. 7, 554 

. 7, 556 



106Ma3S.'AM.BEP. 



1- 15.. 
29- 30.. 
143-145 . 
146-148.. 
153-160.. 
180-193.. 
194-200. . 
201-206. . 
276-277. . 
300-304.. 
318-320. . 
334-337. . 
:-i39-343. . 
356-364. . 
400-403.. 
435-439.. 
441-446.. 
458-461. . 
474-479.. 
561-563.. 



. 8, 287 

. 8, 296 

. 8, 298 

. 8, 300 

. 8, 305 

. 8, 311 

. 8, 318 

. 8, 322 

. 8, 327 

. 8, 329 

. 8, 330 

. 8, 312 

. 8, 336 

. 8, 339 

. 8, 343 

. 8, 346 

. 8, 349 

. 8, 354 

. 8, 35S 

. 8, 360 



107Mass.AM.REP. 



37- 44.. 

45- 49.. 

94^ 95.- 
108-110. . 
126-127.. 
140-149. . 
172-187.. 
251-260.. 
325-329.. 
377-380. . 
439-444.. 
453-471. . 
492-494. . 
494-496. . 
514^518.. 

108Mass. 

7- 12.. 

30- 33.. 

54- .55.. 

56- 69.. 

78- 83.. 

91- 93.. 
111-115.. 
116-121.. 
150-153.. 
155-159.. 
175-191.. 
219-223.. 
261-267.. 
347-351.. 
351-354.. 
366-370.. 
371-374.. 



. 9, 1 

. 9, 6 

• 9, 10 

. 9, 11 

. 9, 13 

. 9, 14 

. 9, 22 

. 9, 30 

. 9, 38 

. 9, 41 

. 9, 45 

. 9, 49 

. 9, 61 

. 9, 63 

. 9, 65 

AM.EEP. 
.11,301 

.11, 304 
.11,306 
.11,307 
.11,310 
.11, 318 
.11, 320 
.11, 323 
.11,328 
.11,331 
.11,335 
.11, 349 
.11, 352 
.11, 357 
.11, 360 
.11,363 
.11,367 



BIASS. 



NUMERICAL TABLE OP CASES 



12 



108 Mass.— Cont'd, 
376-378... 11, 371 
423-425... 11, 373 
426-431... 11, 375 
436-441... 11, 380 
458-461.. .11, 383 
502-507... 11, 386 
620-522... Il,3a0 
690-599... 11, 393 

109MasB.Aiii.BEP. 



36- 40. 

53- 55. 

72- 78. 
130-145. 
158-161. 
237-238. 
258-260. 
277-283. 
315-320. 
323-340. 
345-348. 
374^378. 
398-404. . 
431-437.. 
457-464. . 
487-493. . 
494^95.. 
589-592.. 

llOMass. 

26- 27.. 

42- 43.. 

70- 87.. 
137-141 
147-152.. 
155-167.. 
157-158.. 
216-222.. 
210-262.. 
320-322.. 
389-392.. 
474^475.. 



.12, 661 
.12, 663 
.12,665 
. 12, 671 
.12, 682 
.12,685 
.12,687 
.12,689 
.12,694 
.12, (199 
.12,714 
.12, 716 
.12, 720 
.12,725 
.12, 731 
.12,736 
.12,742 
.12,744 

• AM.KEP. 

.14, 576 
.14, 578 
.14,579 
.14,580 
. 14, 584 
14, 589 
14, 591 
. 14, 592 
.14,598 
.14,608 
.14, 609 
.14,613 



lllMaSS.AM.EEP. 

53- 55.. .15, 1 

67- 72. ..15, 4 

72- 76. ..15, 9 

125-132... 15, 13 

142-146... 15, 19 

185-194... 15, 24 

250-255... 15, 28 

373-382... 15, 33 

454-473.. .15, 39 

608-511... 15, 63 

512-518... 15, 66 

112MaSS.AM.B£P. 



1- 8. 


.17, 


52 


8- 12. 


.17, 


58 


49- 52. 


.17, 


65 


71- 74. 


.17, 


69 


136-141. 


.17, 


72 


165-170. 


.17, 


77 


234-237. 


.17, 


82 


271-277. 


.17, 


86 


315-320. 


.17, 


92 


334-339. 


.17, 


106 


339-31B. 


.17, 


176 


368-371. 


.17, 


111 


409-412. 


.17, 


114 


422-424. 


.17, 


117 


467-470. 


.17, 


119 


477-489. 


.17. 


122 


524-534. 


.17, 


128 



llSffiaSS.AM.IlEP. 



103-107.. 
133-136. 
136-139.. 
193-194. 
200-202. 
210-211.. 
218-230., 
255-259. 
291-296.. 
299-307.. 
312-313.. 
320-323.. 
348-35U.. 
376-378.. 
400-407 . . 
458-471.. 
481-486. 
495-502., 
548-551 . , 



.18, 455 
.18,459 
.18, 463 
.18,466 
.18,467 
.18,469 
.18,470 
.18,476 
.18,480 
.18,485 
.18,493 
.18,495 
.18,498 
.18,500 
.18,502 
.18,509 
.18,522 
.18,527 
.18,534 



114IIaSS. AM.KEP. 



69- 71.. 

71- 74. . 

99-100.. 
111-113.. 
116-119.. 
140-149.. 
149-155.. 
177-179.. 
187-197.. 
247-251.. 
280-281.. 
285-288.. 
303-306.. 
311-323.. 
323-324. . 
350-353.. 
364-366.. 
379-381.. 
397-400.. 
420-424., 
466-470., 
517-518., 
518-520. . 
530-541.. 



. 19, 310 
.19,312 
. 19, 315 
.19, 316 
.19, 318 
.19,321 
.19, 324 
.19, 329 
.19,332 
.19,341 
.19,345 
. 19, 346 
.19,350 
.19,353 
.19,362 
.19,364 
.19, 367 
.19,369 
.19, 371 
.19,374 
.19,377 
.19,381 
.19,383 
.19,384 



llSMaSS.AM.BEF. 



36- 40. . 

86- 89.. 
204-217.. 
219-223.. 
244^253. . 
304-308. . 
413-415.. 
450-456.. 
458-461.. 
461-478. . 
539-547.. 
547-551.. 
560-561.. 

116Mass 
42- 45.. 
125-129.. 
155-162.. 
181-189.. 
193-195.. 
377-384. . 
440-442.. 
529-534.. 



.15, 72 
.15, 76 
.15, 80 
.15, 92 
.15, 97 
.15,106 
.15,110 
.15,112 
.15,119 
.15,121 
.16,138 
.15, 146 
.15,151 

AM.EEP. 

.17,138 
.17, 141 
.17, 146 
.17, 153 
.17,159 
.17,162 
.17,169 
.17, 171 



117Mass.Am.BEP. 
23- 27... 19, 394 
64- 66. ..19, .396 



117 Mass. 

107-108. 

109-110. 

122-139. 

226-228., 

262-264. 

351-356.. 

533-539.. 

541-544.. 

591-693.. 

lISMass, 
195-197.. 
201-209.. 
209-214.. 
234-236.. 
261-269.. 
275-277.. 
279-288.. 
369-379.. 
456-457.. 
502-509. . 
554^561.. 



—Contact. 
.19, 398 
.19,400 
.19,401 
.19,412 
.19,415 
. 19, 416 
. 19, 421 
.19.426 
.19,429 

.AM.EEP. 

. 19, 431 
.19, 433 
. 19, 441 
.19,441! 
. 19, 449 
.19, 456 
.19, 459 
. 19, 464 
.19,469 
.19,470 
.19,476 



1191IIaaS.AM.BEF. 



1- 28., 
38- 44., 
66- 68., 
121-123. , 
269-271., 
342-347., 
350-354., 
412-414.. 
426-428., 
465-469.. 
498-500.. 
500-509.. 
513-516.. 
592-596.. 
596-599.. 

120IIass, 
81-86.. 
118-124. . 
139-143. . 
190-198. . 
306-308.. 
317-320. . 
340-342.. 
393-395.. 
403-408.. 
432-436.. 
447-448.. 
487-490.. 
490-493.. 
550-552.. 

121Mas8 

47- 53.. 

64- 55.. 

57- 58.. 

93- 96.. 
178-190.. 
259-261.. 
309-316.. 
371-373.. 
393-399.. 
457-460.. 
528-531 



.20, 299 
.20, 311 
.20,315 
.20, 317 
.20, 324 
.20, 325 
.20, 328 
.20, 331 
.20, 333 
.20, 335 
.20, 338 
.20, 341 
.20,347 
.20, 349 
.20, 353 

.AM.BEP. 

.21, 499 
.21, 502 
.21,507 
.21,510 
.21, 514 
.21, 517 
.21,519 
.21,522 
.21. 524 
.21, 529 
.21, 533 
.21,535 
.21, .538 
.21, 541 

.AM.BEP. 

.23, 249 
.23, 255 
.23, 257 
.23,258 
.23, 261 
.23, 270 
.23, 272 
.23, 277 
.23, 279 
.23, 283 
23, 286 



122Mass. AM.BEP. 

79- 83... 23, 289 

100-109... 23, 292 

1S6-163...23, 209 



122 Mass 
168-171 . . 
191-198.. 
199-209.. 
235-240.. 
317-323.. 
344r-381.. 
389-391.. 
428-431.. 
431-432.. 
445-449.. 
498-501.. 
505-522.. 
553-568.. 
56d-566.. 
566-570.. 



—Omt'd. 
. 23, 306 
.23,308 
.2-^, 312 
.23. 322 
.23,326 
.23, 332 
.23,368 
.28, 370 
.23, 372 
.23, 374 
.23, 378 
.23, 381 
.23,391 
.23,397 
.23, 404 



123 Mass. AM.BEP. 



1- 8.. 

20- 23.. 

26- 28. . 

28- 31.. 

47- 50. . 

55- 57. . 

58- 60.. 

60- 65., 

71- 78., 

88- 91., 
102-107., 
110-113.. 
129-141.. 
141-143.. 
148-151.. 
165-173.. 
190-193.. 
194^196. . 
196-209.. 
220-221.. 
222-238. . 
239-242. . 
311-317.. 
324r-329.. 
380-389. . 
390-391., 
422-429. . 
430-435.. 
440-441. , 
441-443., 
570-571.. 



.25 
.25 
.25 
.25 
25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 



1 

6 

7 

9 

12 

14 

17 

19 

24 

27 

32 

37 

40 

47 

49 

52 

60 

61 

67 

79 

81 

87 

90 

93 

96 

108 

109 

116 

120 

121 

123 



124Mass. AM.BEP. 



1- 19. 

57- 59. 

61- 64. 
132-149. 
205-205. 
254-257. 
284-285. 
327-329. 
418-421. 
421-425. 
431-434. 
472-478. 
481-485. 
567-571. 
571-578. 



..26, 631 
..26, 645 
..26,647 
..26, 650 
..26, 658 
..26, 659 
..26,667 
..26,668 
. .26, 071 
..26, 673 
..26, 677 
..26, 680 
..26, 687 
..26, 690 
..26, 694 



I2SMaSS.AM.BEP. 

1- 6... 28, 194 
50- 51... 28, 199 
54- 57... 28, 200 
68- 71... 28 203 
79- 83. ..28, 206 
S3- 84... 28, 207 
88- 90... 28, 209 



125 MasB, 
90- 92. . 
157-160.. 
161-163. . 
203-208.. 
232-240. . 
274^278. . 
311-316.. 
333-339.. 
374^83. . 
400-403. . 
410-417. . 
496-498. . 
603-506.. 
515-519. . 
590-592.. 

126MaBB. 

10- 13.. 

13- 21.. 

24- 25.. 

26- 28. . 

34- 35. . 

46- 48. . 

70- 83. . 

84- 89. . 

90- 93.. 
121-132.. 
135-135. . 
196-199. . 
259-265. . 
313-316. . 
329-331.. 
332-335. . 
377-381.. 
485-488. . 
506-512. . 
545-546. . 



.—Cont^d. 
.28, 214 
.28, 216 
.28, 218 
.28, 220 
.28, 224 
.28, 228 
.28, 230 
.28, 235 
.28, 241 
.28, 260 
.28, 254 
.28, 257 
.28, 259 
.28, 264 
.28, 272 

AM.BEP. 

.30, 639 
.80, 642 
.80, 645 
.30, 646 
.30, 647 
.30, 652 
.30, 654 
.30, 661 
.30, 666 
.30, 667 
.30, 671 
.30, 672 
.30, 674 
.30, 680 
.30, 683 
.30, 684 
.80, 686 
.30, 689 
.30, 692 
.30, 695 



127Mass.AM.BEP. 



37- 38.. 

41- 42.. 

50- 60. . 

75- 81.. 

86- 90. . 
107-110. . 
125-132.. 
165-167.. 
183-186.. 
191-201. . 
293-294. . 
298-303. . 
306-311.. 
322-326. . 
329-333.. 
346-349.. 
381-383.. 
424-445.. 
459-471.. 
481-485.. 
491-494. . 
592-595.. 

128Ma8S, 
46- 52.. 
52- 55.. 

104-107. . 

131-136.. 

159-164. . 

221-227.. 

244-246.. 

245-253.. 

289-291.. 

315-318.. 

396-398.. 



.34, 335 
.34, 337 
.34,338 
.34, 345 
.34,349 
.34, 361 
.34, 353 
.34, 355 
.34, 358 
.34, 361 
.34, 367 
.34, 368 
.34,373 
.34, 376 
.34, 381 
.34, 384 
.34,389 
.34, 391 
.34, 411 
.34,423 
.34, 425 
.34,428 

,AM.BEP. 

.35,356 
.35, 357 
.35, 360 
.35, 363 
.36, 365 
.35,370 
.85, 372 
.35, 373 
.35,376 
.35, 378 
.35, 381 
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AMERICAN DECISIONS AND EEPORTS. 



UASS.-MICH. 



128 Maaa.—Cmt'd. 
330-333... 35, 383 
410-413... 85, 387 
415-420... 35, 891 
477-477... 35, 397 
630-531... 3 5, 398 
594-598... 35, 399 
598-599... 35, 402 

129IIIass.Aii.BEP. 



S3- 36. 

52- 61. 

67- 70. 

78- 82. 

82- 96. 
182-184. 
210-242. 
243-268. 
268-279. 
279-284. 
301-305. 
314-315. 
325-328. 
358-360. 
367-373. 
383-386. 
425-435. 
438-440. 
474r477. 
500-503. 
534^535. 
580-588. 
592-594. 
594-595. 



..37,295 
..37, 297 
..37, 302 
..37,303 
..37, 305 
..37, 316 
..37, 317 
..37, 321 
..37, 343 
..37,351 
..37,356 
..37,360 
..37,362 
..37,366 
..37, 368 
..37,369 
..37,371 
..87, 376 
..37,378 
..37,382 
..37, 387 
..37, 387 
..37,393 
..37,394 



ISOMaSS.AM.BEP. 



61- 03. 

04- 68. , 

78- 83.. 

91- 97. , 
102-106.. 
153-154. , 
158-160.. 
211-221. . 
293-298.. 
366-367. . 
374-3715. . 
380-383. . 
414-415.. 
422-424. . 
443-447.. 
481-485. . 
519-523. . 
581-589. . 



.39, 423 
.39, 426 
.39,429 
.39, 433 
.39, 437 
.39,442 
.39, 443 
.39, 445 
.39, 4.54 
.39, 456 
.39, 457 
. 39, 459 
.39, 463 
.89,465 
.39, 468 
.39,470 
.39, 474 
.39, 478 



ISlMass.AM.BEp. 



23- 25. 

51- 55. 

67- 69. 

77- 80. 

85- 88. 

93-109. 
138-142. 
156-160. 
169-172. 
258-276. 
376-384. 
455-457. 
677-579. 



..41, 185 
..41, 188 
..41,191 
..41, 193 
..41, 196 
..41, 199 
..41, 215 
..41,216 
..41, 219 
..41, 221 
..41, 239 
..41, 247 
,.41,248 



132MasB.Aiii.BEP. 
28- 30... 42, 421 
87- 88... 42, 423 
89-100. . .42, 424 
116-122... 42, 432 
854-356. . .42, 438 



132 Mass.— CojiCd. 
377-385... 42, 440 
412-414. 
447-449. 
542-553. 



.42, 444 
.42,446 
.42, 450 



133IIaS3.AKE.BEP. 



15- 16.. 

16- 25.. 
32- 46.. 

151-153.. 
170-175. . 
248-253.. 
270-275 . 
289-292.. 
381-382.. 
471-482. . 
503-507.. 
531-533.. 



.43,480 
.43, 495 
.43, 480 
.43, 502 
.43, 504 
.43, 509 
.43, 514 
.43, 519 
.43, 527 
.43, 528 
.43, 532 
.43, 535 



134Mass.AM.itEP. 



1- 4. 

26- 27. 

38- 41. 

48- 52. 

56- 62. 

62- 67. 

69- 76. 

77- 81. 

95- 98. 
110-115. 
123-126. 
140-144. 
169-171. 
175-177. 
215-217. 
252-258. 
357-361- 
507-510. 
593-599. 



..45, 272 
. .45, 274 
..45,276 
..45, 278 
..45,282 
..45, 285 
..45, 289 
..45, 297 
..45, 301 
..45, 305 
..45,307 
..48, 3'0 
..45, 3i4 
..45,316 
..45,319 
..45,322 
. .45, 344 
..45,347 
. .45, 348 



1351IIaSS.A3I.BEP. 



1- 12.. 

34- 41 . . 

41- 44.. 
113-116.. 
116-120.. 
150-153. . 
201-206.. 
209-215 . . 
238-242. . 
278-282.. 
380-386.. 
386-392. . 
407-410. . 

136Mass. 
15- 20.. 
57-59., 
75- 90. . 

108-110.. 

229-232.. 

239-247.. 

337-338.. 

366-377.. 

552-553.. 



.46, 433 
.46, 439 
.46, 446 
.46, 447 

.46, mo 

.46, 454 
.46, 456 
.46, 458 
.46, 464 
.46, 467 
.46, 471 
.46, 476 
.46, 481 

.AM.EEP. 

.49, 1 

.49, 5 

.49, 7 

.49, 20 
.49, .25 

.49, 27 

.49, 35 

.49, 37 

.49, 40 



137IIass.ADl.BEF. 
33- 35... 60, 282 
77- 80... 50, 285 
123-126... 50, 287 
171-177... 50, 289 
197-198... 50, 295 
2.31-233... 50, 290 
243-245... 60, 304 



137 Mass. 
250-252.. 
293-301.. 
329-332.. 
351-357.. 
392-397.. 
424-428.. 
471-474.. 
516-523.. 
554-560. . 
564-569.. 



—ConVd. 
.50, 306 
. 50, 307 
. 50, 310 
.50,316 
.50,318 
. 50, 323 
.50, 325 
.50,328 
. 50, 334 
.50,340 



ISSMaSB.AM.BEP. 



14- 17. 

24- 36. 

45- 47. 

55- 58. 

67- 69. 

89- 92. 
165-181. 
228-239. 
375-376. 
387-389. 
437-439. 
466-476. 



..52, 242 
..52,245 
..52,255 
..52, 258 
..52, 259 
..52, 261 
..52, 264 
. . 52, 271 
..52,277 
..52,279 
..52,284 
..52,286 



139Mas8 
3- 4.. 

63- 66.. 
205-209.. 
238-241.. 
304-307.. 
332-336.. 
4U-418.. 
426-435.. 
177-488.. 
508-513. . 
580-588.. 



.AM.BEP. 

.52, 698 
. 52, 700 
.52,702 

52, 705 
.52, 708 
. 52, 710 
.52, 715 
.52, 716 
.52,719 

52, 728 
.52, 733 



140Mass.AM.SEP. 



1- 5.. 

l.t- 18.. 

18- 21.. 

,36- 38.. 

38- 48.. 

79- 82.. 
102-106.. 
112-115.. 
250-253. . 
261-266. . 
308-311.. 
329-337.. 
351-363.. 
390-397. . 
473-481.. 
528-531.. 
532-548.. 
562-567.. 



.54, 434 
. 54, 436 
.54,437 
.54,442 
. 54, 445 
.54,449 
. 54, 453 
.54,456 
.54,459 
.54, 462 
. 54, 465 
.54,468 
.54,473 
. 54, 483 
.54,485 
.54,488 
.54,493 
. 54, 507 



141fflaSS.AH.BEP. 



1- 6. 

33- 37. 

37- 41. 

42- 44. 

45- 51. 
102-106. 
203-206. 
219-225. 
225-230. 
231-233. 
292-297. 
329-334. 
432-436. 
451-454. 
474-479. 



..55,439 
.55, 441 
..55,443 
..55,445 
..55, 446 
. . 65, 448 
..55,452 
..55,462 
..55,465 
. . 55, 471 
..55,474 
..55,479 
..55, 484 
..55,487 
..55,488 



141 Mass.— Cto»ii'd. 
495-496... 5 5, 491 
561-563... 55, 492 
582-587... 5 5, 494 

I42Mass.Asi.BEP. 



47- 53. 
216-220. 
232-235. 
280-289. 
301-316. 
342-348. 
356-360. 
361-366. 
368-379. 
383-394. 
463-465. 
577-582.. 

143 Mass. 
1- 6.. 
136-140. . 
210-210.. 
267-274.. 
277-278. . 
295-296. . 
301-306.. 
521-526.. 
592-597.. 



. 66, 657 
.56, 667 
.56, 671 
. 56, 674 
.66, 675 
.66, 679 
.56, 684 
.56, 688 
.56, 692 
.56, 701 
.56, 707 
. 66, 709 



.68, 126 
.58, 128 
.58, 131 
.58,135 
.68,135 
.58, 137 
.68, 138 
.58, 143 
.58, 149 



144Mass.Aiit.BEF. 



1- 9. 
88- 95. 
135-138. 
198-206. 
229-237. 
253-260. 
281-284. 
341-350. 
365-370. 
393-396. 
440-441 . 
491-496. 
497-504. 
523-533. 
546-561. 



..59, 58 
..69, 61 
..59, 65 
..69, 68 
.69, 80 
.69, 83 
..69, 84 
..59, 86 
..59, 95 
..59, 99 
..59,101 
..69, 102 
..59, 105 
..59,113 
..69,119 



MICHIGAN. 

1 Doug, AM. DEO. 

1- 18... 40, 33 
199-207... 40, 45 
225-266... 4 1,549 
401-413... 41, 575 
41.3-416.. .41, 584 



2 Dong. 

73- 76. 
124-141 . 
184-189. 
197-203. 
344r-358. 
433-497. 

1 Mich, 
19- 23. 
SO- 34. 
92- 93. 

137-141. 

216-225. 

338-344. 

362-367. 

416-421 . 

481-486. 



AM. DEC. 

..43,455 
..43,457 
..43, 465 
..45,246 
..45,257 
..47, 41 

AM, DEO. 

..48, 688 
..48, 692 
..48, 696 
.48, 699 



.51 

.61, 95 

.53, 69 

.53, 73 

.53, 78 



2 Mich, AM. DEO. 

102-105... 66, 53 
130-133... 5 5, 56 
259-267... 65, 59 
330-336... 67, 130 
425-427... 67, 136 
519-530... 59, 209 

3 Mich. AM. DEC. 
84^ 90... 59, 220 

104-121... 61, 480 
233-235... 6 1,491 
436-448... 64, 99 
566-579,.. 64, 105 



4 Mich. 


AM. 


DEC. 


140-159. 


.,66, 


524 


230-238. 


..66 


534 


355-359. 


..66, 


539 


414-435. 


..69, 


321 


557-564. 


..69, 


333 


609-619. 


..69, 


338 


5 Mich. 


AM. DEC. 


1- 9. 


..71, 


763 


10- 21. 


.71, 


769 


151-155. 


..71, 


776 


204-215. 


..71, 


779 


349-368. 


..72, 


49 


505-511 . 


..72, 


58 


520-528. 


..72, 


62 



6 Mich. AM. DEC. 

133-136... 72, 65 
168-176 ..72, 69 
217-223... 74, 686 
329-348... 74, 690 

7 Mich. AM. DEC. 

69- 78... 74, 699 
161-291... 74, 703 
294-306... 74, 716 
410-423... 74, 722 
432-452... 74, 729 



8 Mich. 

14- 18. 

18- 34. 

66- 70. 
263-207. 
267-274. 
395-406. 
411-424. 
450-457. 
529-531. 



AM. DEO. 

..77,433 
..77,435 
. 77, 444 
. . 77, 446 
..77,450 
..77, 453 
..77,460 
..77,462 
..77,467 



9 Mich. 
9- 11. 
111-131 . 
162-164. 
165-193. 
241-245. 
324-327. 
850-352. 
S.53-357...80 
371-380... 80 



AM. DEC. 

.77,468 

.77,491 

.80, 76 

.80, 

.80, 

.80, 

.80, 



78 
83 



87 



90 



529-533... 8 1,769 

lOMich. AM. DEC. 

42- 53... 81, 772 
148-152... 81, 778 
212-228... 8 1,781 
349-354... 8 1,792 



KICH. 



NUMEEICAL TABLE OP CASES 



a 



10 ^ich.— Cont'd. 
357-370... 8 1,795 
422-425... 82, 49 
479-483... 82, 51 
523-525... 82, 55 
526-529... 82, 57 



11 Mich. 

20- 25. 

88- 91 . 
113-139. 
139-155. 
248-249. 
249-252. 
347-353. 
358-362. 
362-370. 
393-403. 
501-512. 



, AM. DEO. 

..82, 59 
..82, 63 
..83,728 
..83,731 
..83, 737 
..83,738 
..83, 740 
..83,743 
..83,745 
..83, 754 
..83,756 



1 2 Mich, AM. DEO. 

52- 57... 83, 762 
94- 99... 83, 766 
216-224... 86, 49 
292-297... 86, 52 
328-333... 86, 54 
339-346... 86, 57 
389-398... 86, 64 
508-526... 86, 70 



1 3 Mich. AM. DEC. 

63- 70... 86, 75 
77- 81... 87, 736 
124-127... 87, 738 
195-205... 87, 741 
239-246... 87, 755 
380-409... 8 7, 759 
427-439... 87, 774 

14Mich. AM. DEC. 

12- 19... 90, 220 
91- 98... 90, 225 
109-124... 90, 230 
170-171... 90, 243 
458-461... 90, 245 
471-477... 90, 249 
489-501... 90, 252 

15 Mich. AM. DEO. 
75- 82... 90, 262 
94-104... 90, 266 

164^183... 93, 179 
206-226... 93, 184 
3(il-370...93, 194 
447-457... 93, 198 

16 Mich. AM. DEO. 

40- 46... 93, 203 

79- 87... 93, 208 

158-161... 93, 231 

283-326... 97, 141 

373-377... 97, 158 



17 Mich, 

9- 27. 
',57- 63. 
20.5-211. 
246-269. 
3H2-3,S8. 
429-437. 
465-472. 
611-516. 
618-524. 



AM. DEC. 

..97,162 
..97, 179 
..97, 182 
..97,185 
.,97,191 
..97, 195 
..97,200 
..97, 203 
..97,205 



18 Mich 

27- 48.. 
60- 72 
81- 84, 
196-212 
233-240 
306-314 
314-335 
354-367.. 



AM. DEO. 

100, 133 
100, 146 
100, 152 
100, 154 
100, 162 
100, 165 
100, 173 
100, 181 



19 Mich. AM. BEP. 



17- 37.. 

39- 48. . 
186-187.. 
259-295.. 
451-468.. 



2, 
2. 
2, 
2, 



20 Mich. AM. BEP. 



105-128... 
156-166... 
176-193... 
254-264... 
292-298 . . . 
423-429... 
433-439... 
452-522... 

21 Mich. 
1- 24. , 

24- 83. 

84-122. . 
162-164, 
165-209. 
246-253. 
275-286., 
373-389. 
415-138. 
577-582. 



4, 364 

4, 377 

4,382 

4,388 

. 4, 392 

. 4, 395 

. 4, 398 

. 4, 400 

AM. EEP. 

. 4, 422 

. 4,430 

. 4, 450 

. 4, 465 

. 4, 466 

. 4,483 

. 4, 487 

. 4, 490 

. 4, 497 

. 4, 504 



22 Mich. AM. BEP. 
146-169... 7,638 



311-321 . . 
427-438.. 
467-474.. 
479-492.. 



7, 653 
7,661 
7,670 
7.675 



23 Mich. AM. BEP. 



1- 6... 

48- 56... 

63- 79... 
344-335... 
410-417... 
471-482... 



24 Mich, AM. BEP. 
44-113.. 
156-169. . 
232-234... 
279-286... 
425-425... 
458-465... 



9,103 
9, 119 

.122 

124 

. 130 

. 131 



25 Mich. AM. BEP. 
.53- 72... 12, 218 
99-113... 12, 233 
214-246... 12, 243 
247-273... 12, 260 
329-339... 12, 275 
356-366... 12, 283 
476-483... 12, 291 



26 Mich, AM. BEP. 
51- 56... 12, 297 



106-111.. 
249-255., 
298-305. , 
418-421., 



.12,302 
.12, 306 
.12,314 
.12, 311 



27 Mich. AM. EEP. 
15- 25... 1 5, 153 



191-202. 
244-249. 
293-303. 
406-414. 



.15,162 
.15, 185 
.15,189 
.15, 195 



28 Mich, AM. BEP. 

228-251... 15, 202 
277-279,.. 15, 217 
336-343... 15, 219 
527-537... 15, 223 

29 Mich. AM. BEP. 
9- 11.. 

78-107., 
166-172., 
320-331., 
355-359.. 
420-426., 
451-466., 

30 Mich, AM. KEP. 
223-227... 18, 119 
237-242... 18, 122 
2.59-263,.. 18, 127 
296-303... 18, 136 



.18, 


58 


.18, 


61 


.18. 


84 


.18, 


89 


.18, 


98 


.18, 


102 


.18, 


107 



31 Mich, 

43- 60.. 

76- 85 . 
126-135, . 
136-138.. 
150-158. . 
185-193. . 
336-345., 
373-379.. 
421-423. . 



AM. EEP. 

.18, 142 
.18, 156 
.18,164 
.18,169 
.18,171 
.18,178 
.18,184 
.18, 192 
.18,197 



32 Mich. AM. BEP. 
1- 6... 20, 633 

132-145. ..20, 637 
313-322... 20, 647 
403-426... 20, 654 

33 Mich. AM. EEP. 

49- 60. . 20, 668 
61- 64. ..20, 670 
72- 74... 20, 671 

34 Mich, AM. EEP. 

125-128... 22, 507 
170-179... 22, 612 
212-220 ..22, .522 
283-285. . .22, 529 
339-341... 22, 531 
384^397... 22, 533 
439-442... 22, 544 

35Mich. AM. EEP. 
42- 50... 24, 529 
155-166... 24, 535 
194-201... 24, 541 
26.5-274... 24, 545 
296-302... 24, 552 



36 Mioh,— Cbn<'d. 
310-333... 24, 558 
333-346... 24, 564 
371-395... 24, 575 
400-406... 24, 585 

36 Mich, AM. BEP. 
150-157... 24, 590 
320-326... 24, 593 
436-440... 24, 599 
474-482... 24, 601 
487-494... 24, 605 
494-498... 24, 610 

37 Mich, AM. BEP. 



11- 13.. 

34- .36. . 

59- 62.. 

68- 69.. 
111-116.. 
131-139., 
139-142., 
195-199., 
309-312., 
332-339.. 
342-347.. 
468-471.. 
5,54-556.. 
590-594. . 

38 Mich, 

46- 54.. 

62- 73.. 

92- 94.. 

289-292.. 



537-548. 
548-552. 
669-673. 
744-746. 
765-776. 



.26,491 
.26, 493 
.26, 495 
.26, 497 
.26, 499 
.26, 503 
.26,508 
.26,512 
.26, 514 
.26, 520 
.26, 531 
.26, 536 
.26, 538 
.26, 540 



.31, 301 
.31, 306 
.31, 314 
.31, 316 
.31, 319 
.31,321 
.31, 326 
.31, 328 
.31,331 
.31, 332 



39 Mich. AM. BEP. 



1- 6. 

22- 25. 

44r-46. 

47- 48. 

49- 51. 

62- 64. 
137-141. 
147-150. 
150-157. 
163-167. 
182-184. 
187-190. 
200-202. 
211-215. 
236-244. 
323-332. 
337-344. 
345-356. 
376-384. 
431-437. 
451-454. 
464-467. 
484-487. 
492-503. 
581-584. 
606-609. 
626-627. 
661-666. 
671-675. 
710-714. 



..33,340 
..33,344 
..83,346 
..33,348 
..33,351 
..33, 3!)5 
..33,356 
..33,359 
..33,362 
..83,367 
..33,370 
..33,372 
..33,374 
..33,375 
..33, ,380 
..33,384 
..33, 390 
..33,396 
..33,403 
..33, 409 
..33,414 
..33,418 
..33,421 
..33,423 
..33,430 
..33,433 
..33, 439 
..33,440 
..33, 444 
..33,447 



.29, 528 
.29, 530 
.29, 5.34 
.29, 536 
.29, 537 
.29,539 
.29, 541 
.29,544 
.29, 545 
.29, 547 
.29, 553 
.29, 558 
.29,560 
.29,562 

AM. BEP. 

.32, 146 
.32,148 
.32, 149 
.32, 152 
.32, 156 
.32, 160 
.32, 168 
.32, 170 
.32, 172 



40 Mich. 
46- 49.. 

322-325.. 
333-333.. 
3:!7-338.. 
353-356.. 
367-371.. 
375-380.. 
399-401 . . 
401-403.. 
473-4S0.. 
517-524. . 
55.5-557.. 
581-58).. 
592-595. . 

41 Mich. 
131-138. . 
15.3-155. . 
169-173.. 
191-195.. 
267-274. . 
318-325.. 
590-592.. 
625-627.. 
655-656.. 

42 Mich. AM. BEP. 
100-103... 36, 433 
144-145... 36, 437 
267-272... 36, 4.re 
346-353... 36, 442 
389-399... 36, 446 
549-550... 36, 450 
554-555... 36, 432 

43 Mich. AM. BEP. 
1-111.. 

150-169.. 

220-226.. 

267-269.. 

272-273. . 

273-275. . 

303-309.. 

327-330.. 

330-333. . 

342-347. . 

355-355. . 

361-364.. 

373-375.. 

370-378.. 

394-397.. 

407-411.. 

435-437.. 

480-483.. 

483-483 

534-641.. 

635-640. . 

44 Mich. 

7- 12.. 

37- 38.. 

65- 57.. 

86- 89.. 
123-129. . 
154-157.. 
169-175. . 
180-181.. 
229-240. . 
245-251.. 
286-290.. 
299-305.. 
313-316.. 
332-336.. 
431-433. . 



.38, 159 
.38,167 
.38, 176 
.38, 178 
.38, 180 
.38, 181 
.38, 182 
.38,185 
.38, 187 
.38,189 
.38, 192 
.38, 193 
.38,193 
.38,197 
.38, 199 
.38, 201 
.38, 204 
.38,206 
.38, 212 
.38,213 
.38,218 

AM. EEP. 

.38, 222 
.38, 227 
.38, 223 
.38, 2,S2 
.38, 235 
.38, 240 
.38, 242 
.38, 245 
.38, 246 
.38, 260 
.38, 265 
.38, 267 
.38,270 
.38,272 
.38,276 



45 
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44 Wlcli.— Cont'd. 
619-522. ..38, 278 
629-530... 3 8, 280 
617-619... 38, 282 

45 Mich. AM. BEP. 
51- 57... 40, 453 
74- 78. . .40, 457 

150-152... 40, 461 
188-204. ..40, 465 
355-356... 40, 476 
484-486... »0, 477 
613-519... 40, 479 

46 Mich. AM. BEF. 



38- 41. 

62- 66. 

70- 73. 
103-107. 
131-134. 
160-166. 
183-186. 
258-265. 
311-312. 
408-414. 
439-441. 
447-453. 
457-459. 
485-488. 
498-503. 
604-511 . . 
542-550. . 
596-605.. 
623-628.. 

47 Mich. 

22- 28.. 

94- 97. . 
U5-121.. 
449-456.. 
489-495.. 
576-584.. 
598-604.. 
607-612.. 



..41,141 
..41, 144 
..41, 146 
..41,148 
..41,151 
..41, 154 
..41,159 
..41,161 
..41,165 
..41, 166 
..41,169 
..41, 170 
..41,174 
..41,175 
..41, 177 
..41, 177 
..41,178 
..41, 178 
..41, 183 

, AM. EEP. 

..41,706 
..41, 711 
.41, 715 
.41, 720 
.41, 723 
.41, 728 
.41, 734 
.41, 737 



48 Mich. AM. BEP. 
106-110... 42, 458 
118-125... 43, 465 
205-211... 42, 470 



421-428. 
482-491. 
620-622. 
622-628. 



.42, 474 
.42, 477 
.42, 479 
.42, 481 



49 Mich. AM. EEP, 
110-120... 43, 447 
157-162... 43, 456 
164-176... 43, 456 
249-262... 43, 464 
384-389... 43, 474 
617-620... 43, 478 



51 Mich. AM. BEP. 



60 Mich 


AM. EEP. 


70- 72. 


..45, 


28 


163-174. 


..45. 


30 


179-181. 


.45, 


35 


209-222. 


.45, 


37 


384-389. 


.45, 


47 


434-436. 


.45, 


51 


439-441. 


.45, 


52 


,516-522. 


.45, 


64 


665-573. 


.45, 


57 


626-628. 


.45, 


62 


629-646.. 


.45. 


63 



95- 98. 
105-110. 
137-139. 
203-215. 
236-240. 
253-262. . 
353-360. . 
363-373.. 
469-472.. 
488-490.. 
541-544.. 
601-605.. 

52 Mich. 

34- 37.. 
40- 45.. 

117-124.. 

365-369.. 

372-375.. 

402-405.. 

425-429. 

462-464. 

499-503. 

577-582. 

606-610. 

53 Mich 

27- 30. 

35- 40. 
48- 60. 
98-106. 

168-178. 

375-392. 

392-421.. 

490-493.. 

507-516.. 

543-548. . 

54 Mich. 
,59-'67.. 
132-133.. 
134-139.. 
199-206.. 
215-223. . 
249-257.. 
496-502.. 
514^518.. 
583-593.. 

55 Mich, 
57- 64. . 

141-147. . 

173-175.. 

187-189.. 

201-217.. 

218-224.. 

224-229.. 

273-276.. 

288-293 

428-432.. 

56tt-585.. 



.47, 549 
.47, 551 
.47, 555 
.47,557 
.47, 566 
.47,569 
.47,577 
,.47, 582 
.47,590 
,.47.592 
..47, 594 
..47,596 



AM. EEP. 

..50, 240 
.50,243 
..50,247 
..50,253 
..60,256 
..60, 259 
..50, 262 
..50, 265 
. . 50, 266 
..50, 270 
..50,274 



..51, 88 
..51, 91 
..51, 95 
..51,105 
..51. Ill 
..51,116 
..51, 128 
..51, 151 
..51, 154 
..51,161 

AM. EEP. 

.52,790 
.52,800 
.52, 802 
. 52, 806 
.52. 811 
.52,817 
.52, 822 
. 52, 328 
.52 831 

AM. EEP. 

. 54, 348 
.54, 354 
. 54, 359 
.54,361 
. 54, 363 
.54,367 
. 54, 372 
.54, .377 
.54, 379 
. 54, 383 
.54,386 



56 Mich. AM. EEP. 
111-116... 56, 374 
236-244... 56, 378 
261-271... 56, 382 
291-294... 56, 388 
314-321... 56, 391 
345-350... 56, 397 
554-557... 56, 402 
559-564... 56. 405 I 



57 Mich. 

60- 02. 

62- 68. 

83- 97. 
135-146. 
146-152. 
158-163. 
322-324. 
362-369. 
392-396. 
403-407. 



..58,327 
..58.329 
..58,333 
..58.344 
..58. 352 
..58, 357 
..58, 361 
..58, 363 
..58,369 
. . 58. 372 



58 Mich. AM. BEP. 



41- 48., 
124-132. , 
156-164., 
182-187., 
213-226., 
357-364. 
381-385., 
385-393. 
437-441. 
452-454. 
574-578., 
649-655., 



.55, 655 
.55, 660 
.55, 666 
.55, 671 
.55, 675 
.55, 687 
.55, 693 
.55,697 
.55,703 
.55, 706 
.55. 708 
.55,712 



59 Mich. AM. EEP. 
139-155... 60, 276 



157-165.. 
185-198., 
366-375.. 
467-476.. 



. 60, 287 
. 60, 291 
.60, 301 
.60, 307 



Minnesota. 

1 Minn. am. dec. 

54- 56... 55. 66 



156-161. 
270-274. 
301-310. 
352-358. 



.61, 494 
.66, 541 
.66, 543 
.69, 343 



2 Minn, am, dec. 
61- 67... 72, 74 
78- 85... 72, 79 

139-147... 72 

190-209... 72 

277-285... 72 



350-383... 72, 102 



3 Minn. 

35- 45. 

86- 94. 
109-117. 
222-225. 
240-245. 
297-310. 
360-363. 
364-377. 
423-426. 

4 Minn. 
47- 61. 

126-140., 
204-217., 
217-224.. 
313-318.. 
391-406.. 
412-421.. 

5 Minn. 
78- 94.. 

211-214. . 



AM. DEC. 

..74, 736 
..74, 740 
..74, 743 
..74,747 
..74, 749 
..74, 753 
..74,762 
..74,764 
..74, 774 

AM. DEO. 

..77,499 
,.77. 502 
,.77,507 
.77.615 
.77,519 
.77,522 
.77. 534 

AM. DEO. 

.77,539 
.80, 407 



6 Mitm.— Cont'd. 
223-246... 80, 410 
323-333... 80, 424 
3,^-338... 80, 429 

6 Minn. am. deo. 
25- 53... 80, 433 
177-182... 80, 441 
273-278... 80, 446 
358-374... 80. 448 
420-427... 80, 456 
496-499... 80, 461 



7 Minn. 

13- 23. 
104-121. 
184-203. 
310-314. 
337-345. 
36'J-374. 
426-432. 
465-469. 
513-623. 

8 Minn. 
13- 22. 

47- 49. 
113-115. 
236-242. 
248-254. , 
381-387. 
403-406. 
407-412. 



.82, 
.82, 
.82, 
.82, 
.82, 



.82, 101 
,.82, 105 
.82, 108 
.82, 112 

AM. DEC. 

.82, 118 
.82, 122 
.83, 770 
.83, 772 
,83, 778 
.83, 783 
.83, 787 
.83, 790 



9 Minn. am. dec 
13- 22... 86, 78 
133-139... 86. 84 
194-204. ..86. 93 
252-259... 86. 100 
303-313... 86. 104 

lOMinn. am. DEC. 

50- 59. ..88, 49 

59- 63... 88, 56 

82-106... 88, 59 

168-1 74... 88, 68 

223-232... 88, 70 

448-460... 88, 76 

1 1 Minn. am. dec. 
220-223 .88, 81 
296-307... 8 8, 83 
384-408... 88. 88 
438-446... 88. 95 
515-545... 88, 100 



1 2 Minn 


AM.DEC. 


41- 51. . 
108-112.. 
145-147.. 


.90, 278 
.90, 284 
.90, 287 



232-249... 90, 301 
335-348... 93, 234 



465-468.. 
170-489. . 

13 Minn. 
1- 30.. 
30- 37.. 
127-129. . 
165-173.. 
264-272.. 
386-390. . 
407-412.. 
501-508. . 



.93, 239 
.93. 241 

AM. DEO. 

.97, 208 
.97,221 
.97, 226 
.97, 228 
.97, 232 
.97, 236 
.97,239 
.97, 213 



14 Minn. AM. DEO. 



13- 15. 

27- 35. 

77- 80. 

81- 96. 
145-152. 
174-194. 
265-2(.8 
268-272. 
289-296 
340-345 
345-357. 
371-385 
520-523. 



100, 188 

100, 190 

100, 194 

100, 199 

.100, 205 

.100, 211 

.100, 218 

.100, 219 

.100, 222 

.100, 227 

.100, 229 

.100, 238 

100, 244 



1 5 Minn. am. bep. 



49- 59. 


. 2, 102 


136-145. 


. 2, 109 


221-229. 


. 2, 116 


270-287. 


. 2, 122 


390-408. 


. 2, 130 


416-425. 


. 2, 142 


440-446. 


. 2, 147 


461-471. 


. 2, 150 


519-537. 


. 2, 154 


1 6 Minn 


AM. EEP. 


299-306. 


.10, 139 


388-396. 


.10, 145 


426-431. 


. 10, 150 


472^74. 


.10, 152 



17 Minn. AM. BEP. 
153-163... 10, 151 



209-214. 

23:)-240.. 

497-522.. 



10, 16L 
10, 165 
10. 166 



18 Minn. AM.BEP. 
324-350... 10, 184 
405-410... 10, 201 

1 9 Minn, am.bep. 
103-107... 18, 330 
132-1 47... 18, 334 
376-382... 18, 340 
418-434... 18, 345 

20 Minn. am. bep. 



81- 88.. 
125-135.. 
245-257.. 
535-540.. 



18, 355 
18, 360 
18, 368 
18, 376 



21 Minn, am.bep. 
80- 85... 18, 380 
85- 90... 18, 385 

167-171... 18, 389 
207-214... 18, 393 
308-314... 18, 398 

22 Minn, am.bep. 
41- 43... 21, 764 

312-328... 21, 765 
407-410... 2 1,769 



23 Minn, 
24- 26.. 
104-111.. 
178-181.. 
186-192.. 
198-209.. 
347-351.. 
404-408.. 
479-485. . 
485-491.. 



am. bep. 
.23, 676 
.23, 678 
.23. 680 
.23. 682 
.23, 683 
.23, 690 
.23, 694 
.23, 697 
.23,703 



UINN.-miSS. 
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21 Minn, am.bep. 
140-U3...31, 341 
247-251... 3 1,344 
315-319... 31, 346 
601-506... 31, 349 
506-513... 31, 358 

85 Minn, ami.bep. 
1- 8... 33, 450 
66- 72... 33, 455 
222-228... 3 3, 458 
248-255... 3 3, 462 
299-304... 33, 467 
331-337... 3 3, 470 



26 Minn. 
1- 6.. 

222-229.. 
243-246.. 
248-252.. 
278-285.. 
336-337.. 
389-390. . 
526-529. . 

27 Minn, 
162-166.. 
166-174. . 
193-197.. 
301-303.. 
308-309.. 
364^366.. 
460-463.. 
466-475. . 

28 Minn. 
66- 67.. 
86- 93.. 

205-207.. 
208-211.. 
276-280.. 
291-299.. 
373-381.. 
426-428. . 

29 Minn. 
95-100. . 

160-161.. 
250-251.. 
254-256.. 
298-301.. 
309-317.. 
336-341.. 
347-355.. 
385-390,. 
411-414.. 



AM. KEP. 

.37, 395 
.37, 399 
.37,404 
.37,407 
.37.410 
.37, 410 
.37, 412 
.37, 415 

AM. BF.P. 

.38, 285 
.38,288 
.38, 289 
.38, 293 
.38, 295 
.38, 296 
.38, 298 
.38, 304 

AM.EEP. 

.41, 269 
.41,271 
41, 277 
.41, 279 
.41, 281 
.41,285 
.41, 290 
.41,296 

AM.KEP. 

.43, 192 
.43, 199 
.43, 201 
.43, 202 
.43, 211 
.43, 204 
.43, 212 
.43, 216 
.43, 223 
.43, 228 



SOMinn. AM.BEF. 
64^ 68... 44, 182 



96- 98. 
150-156. 
186-191. 
249-256. 



,44, 185 
.44, 187 
.44, 191 
.44, 194 



343-319... 44, 199 

31 Minn. 

11- 16.. 

17- 25.. 

85- 90. . 
248-253.. 
297-304. 
351-354. 
364-367. 
468-472. 



.47, 771 
.47, 776 
.47, 781 
.47, 785 
.47, 789 
.47, 793 
.47, 796 
.47, 798 



32 Minn. 
1- 7.. 
135-137.. 
171-173. . 
176-181.. 
308-312.. 
324-329.. 
385-390.. 
394-397.. 
404-408.. 
412-425.. 



AM.EEP. 

.50, 550 
.50, 560 
.50, 562 
. SO, 564 
.50,567 
. 50, 575 
.50, 579 
.50, 583 
.50, 685 
.50, 690 



33 Minn, am.bep. 



12- 20.. 

40- 44.. 

66- 68.. 
102-104. . 
130-132.. 
136-139. . 
144^147.. 
175-176.. 
198-207.. 
289-294. . 
311-323.. 
323-329.. 
430-434.. 

34 Minn. 

57- 61 . . 

99-103. . 
159-168.. 
173-182.. 
299-301.. 
307-311.. 
330-339.. 
458-464.. 
487-491.. 

35 Minn. 

63- 70.. 
112-124. . 
131-141.. 
146-155.. 
294-297.. 
396-398.. 
425-427.. 
4.S2-434.. 
471-474.. 
481-484,. 
522-528.. 



.53, 1 

.53, 5 

.53, 9 

.53, 12 

.53, 14 

.53, 16 

.53, 20 

.53, 22 

.53, 23 

,53, 31 

.53, 35 

.53. 47 

.53, 56 

AM.EEP. 

.67, 36 

.57, 40 

.57, 43 

.57, 48 

.57, 55 

.57. 55 

.57, .59 

.57, 68 

.57, 73 



.59,297 
.59, 303 
.59, 313 
.59,321 
. 59, 326 
.59,329 
.59, 331 
.59,333 
.59, 335 
.59,337 
.59,340 



MISSISSIPPI. 
Walker, 

30- 35., 
112-115., 
115-119., 
134-140., 
159-161., 
176-179.. 
181-194. , 
298-299., 
369-369., 
370-375.. 
401-402., 
430-431., 
431-439., 
451-453.. 
477-480., 
505-608.. 
542-544.. 
648-551.. 



.12,521 
. 12, 527 
.12,537 
.12, .541 
.12,548 
.12, 550 
.12, 563 
.12,668 
.12,670 
.12, 571 
.12,672 
.12,576 
. 12, 577 
. 12, 683 
.12,584 
.12,687 
.12,688 
.12, 691 



1 How. 

43- 49. 

64- 67. 
108-114. 
156-159. 
183-194. 
230-233. 
277-280. 
308-311. 
336-340. 
379-449. 

2 How. 

746-750. 
776-785. 
837-844. 

3 How. 

60- 61. 

66- 69. 
161-164. 
192-194. 
219-221. 
240-251. 
314-320. 
332-,'i36. 
383-393. 

4 How. 

42- 58. 

59- 62. 

86- 89. 
1,30-141. 
163-169. 
237-241. 
308-316. 
435-454. 
567-572. 
647-650. 
684-693. 



AM. DEO. 

..26, 690 
.,26, 095 
..26, 696 
,.26,701 
..28, 325 
.,28,333 
..29,627 
.,29, 630 
..29, 631 
..31,167 

AM. DEO. 

..32, 301 
..32,304 
..32,307 

AM. DEO. 

..32,310 
.,32, 311 
..34, 74 
..34, 77 
..34, 78 
..34, 81 
..34, 86 
.,34, 96 
..34, 98 

AM. DEC. 

.,34, 106 
..34. 108 
,.34, 110 
..34,112 
..34, 116 
..34,121 
..35,401 
..35,403 
..35,408 
..36,412 
..35,415 



9 How. AM. DEC. 



43- 49. 

71- 79. 
165-168. 
200-241. 
296-297. 
397-406, 
460-470. 
548-651 . 
587-696. 
636-637. 
665-672. 
689-697. 

6 How, 

52- 69. 
143-188. 
320-325. 
362-370. 
530-535. 
554 568. 
609-624. 

7 How, 

80- 98, 
106-113, 
176-180, 
271-293, 
294-303. 
328-339. 
386-396. 
437-447. 
448-452. 
587-591, 
648-657. 



.35,419 
.35,422 
.35,425 
.35, 428 
.35, 436 
.37,162 
.37, 164 
,37. 169 
.37. 170 
.37, 172 
.37, 173 
.37,176 



..38,431 
..38,433 
..38, 438 
..38,441 
..38,447 
..38,450 
.,38,456 

AM. DEC. 

.,40, 51 

..40, 56 

..40, 59 

.,40, 60 

..40, 63 

.,40, 66 

..40, 70 

..40, 76 

..40, SO 

..40, 82 

..40, 83 



IS. &M, 

17- 21. 

31- 47. 
186-196, . 
261-278, 
279-306. 
893-399. 
423-442. 
494^602. 
684-689. 



AM. DEO. 

.40, 85 



.40 
.40, 
.40, 
.40, 
.40, 100 
,40,102 
,40, 107 
.40. Ill 



87 
89 
92 
96 



2 S. & M, AM. DEC. 

84^ 89.. .41. 587 
227-232... 41, 589 
340-382,.. 4 1,592 
497-509... 4 1,601 
527-631..,41, 607 
672-680... 41, 609 

3 S. & M, AM, DEC. 

114-119... 41. 614 
143-213,,, 41. 616 
291-295... 41. 626 
493-517,,. 4 1.628 
581-687... 41. 633 
715-750... 41, 636 

4 S, & M, AM. DEC. 

75- 85. , ,43. 470 
99-109. . .43, 472 
118-138. ..43, 476 
165-174... 43, 480 
261-272... 43. 483 
602-632... 43, 488 
713-725... 43, 499 



5S.&n, 

130-144. 
151-197. 
373-378. 
410-421, 
470-490. 
608-514, 
545-550, 
702-711, 

6S.&M, 
41- 43. 
111-113. , 
139-150, , 
212-217., 
218-238., 
255-268. 
420-424. 
46t-474. , 
641-646., 



, AM. DEO. 

..43,502 
..43, 507 
..43,520 
. .43, 521 
. .43, 623 
. .43, 528 
..45, 267 
. .45, 269 

AM. DEO. 

.45, 272 
,45, 273 
,45. 274 
,45, 278 
.45, 280 
.45, 287 
.45 289 
.45, 290 
.45, 293 



7 S. & M. AM. DEC. 



53- 57. 
111-120. 
125-129. 
192-196. 
244-248. 
256-269. 
325-332, 
363-366. 
409-421. 
422-427. 
475-478. 
498-606. 
609-621. 
663-698, 
780-790. 



..45,295 
. .45, 296 
. .45, 299 
. .45. 300 
. .45. 302 
..45,303 
. .45. 305 
. .45. 308 
. .45, 310 
..45, 314 
, .45, 316 
..45,317 
. .45, 319 
. ,45, 324 
. .45, 331 



8 S. & M. AM. DEO. 
104-130. ..47, 74 
305-317... 47, 85 
328-331... 47, 90 
357-359...47, 92 
401-420. . .47, 93 



9 S. & M. 

77- 93. , 
122-129, , 
144-164. , 
216-219., 
247-283., 
375-381.. 
394-434.. 
521-527. . 
644-570.. 



AM. DEC. 

.47, 102 
.47, 108 
.47. Ill 
.48, 704 
.48, 706 
.48, 716 
.48, 719 
.48, 724 
.48, 727 



10 S.& M.AM. DEO. 



31- 34. . 

36- 62.. 
159-163.. 
308-313.. 
323-326. . 
376-385. . 
394-397.. 
404-410.. 
440-447. . 
466-473. . 
549-552.. 
552-556.. 
615-618.. 

IIS.&M. 
9- 21.. 
87- 98.. 
136-140,. 
206-219. . 
219-249. . 
249-275 . 
337-343. . 
361-366.. 
431-438.. 
468-466.. 
594-604. . 

12S.&M.. 

9- 58.. 
299-302.. 
362-364. . 
398-411.. 
635-538.. 
595-599. . 
599-602. . 
679-684. . 
701-712.. 



.48, 732 
,48, 734 
.48, 742 



48, 
.48, 
48, 
48, 



751 
753 
754 
759 



.48, 760 
.48, 763 
.48, 766 
.48, 770 
.48. 772 
.48, 776 



AM.DEO. 

.49. 41 

.49. 46 

.49. 49 

.49, 51 

.49, 53 

.49, 57 

.49, 63 

.49, 65 

.49, 66 

.49, 68 

.49, 71 



.51,102 
.51,115 
.51,117 
.51,118 
.51, 122 
.51, 124 
.51, 128 
.51,130 
.51,132 



13S.&M. AM.DEC. 



11- 22. 

76- 79. 

93- 97. 
103-110. 
131-132. 
233-240. 
275-278. 
289-293. 
328-330. 
348-363. 
600-509. 
653-558. 
569-580. 



.,51, 135 
..51,140 
..51,142 
..51,147 
..51,151 
..51,159 
..53. 83 
..53, 85 
..53. 88 
..53, 90 
..53, 94 
..53,102 
..53,106 



« 



AMERICAN DECISIONS AND REPORTS. 



MISS. 



14S.&M.AM. DEO. 

16- 18. ..53, no 



30- 46. 


.53, 


112 


66- 68. 


.53, 


125 


23 Miss. 


AM. DEO. 


81- 84. 


.55, 


71 


88- 92. 


.55, 


74 


124-129. 


.55, 


79 


156-161. 


.55, 


83 


167-170. 


.55, 


87 


251-257. 


..57, 


139 


383-389. 


..57, 


144 


496-499. 


..57 


149 


544-547. 


..57 


152 


550-558. 


..57 


154 



24 Miss. AU. DEC. 

24- 39... 57, 157 

62- 69... 57, 162 

278-342... 57, 168 

638-640.. .57, 189 



25 Miss. 
66- 75. 
119-121. 
160-162. 
177-182. 
245-252. 
378-383. 
549-559. 
.591-598. 



AM. DEO. 

..57, 191 
..57, 197 
..57, 198 
..57, 200 
..57,203 
..59, 225 
..59, 229 
..59, 231 
..59, 234 



26 Miss. 
41- 46. 
84^ 87. 

157-166. 
206-210. 
309-328. 
487-491. 
505-511. 
599-614. 

27 Hiss. 
.52- 57. 
94- 96. 

209-225. 
862-365. 
498-502. 
560-567. 
628-629. 
657-664. 
704-724. 
747-751. 

28 Miss. 
118-122. , 
152-156., 
267-283., 
361-374., 
674-683. , 
772-789. 
792-802., 
802-810. . 



AM. DEC. 

..59,243 
. . 59, 244 
. . 59, 247 
..59,254 
..59, 257 
. . 59, 264 
..59,267 
..59,270 

AM. DEC. 

..61,500 
..61,503 
..61,508 
..61, 520 
..61, 522 
..61,524 
..61,527 
..61,528 
..61,530 
..61, 538 

AM. DEC. 

.61,540 
.61,542 
.61,544 
.61, 553 
.64, 114 
.64, 118 
.64,121 
.64, 125 



S9 Miss, AM. DEC. 

21- 41... 64, 126 
139-143... 64, 136 
247-250... 64, 143 



30 Miss. 

27- 80. 

91-100. 
122-126. 
231-241. 
246-258. 
361-369. 
389-396. 
472-492. 
653-656. 



AM. DEO. 

..64, 145 
..64, 147 
. . 64, 154 
. . 64, 158 
..64, 159 
..64, 163 
..64, 166 
..64,169 
,.64,175 



81 Miss. AM. DEO. 

17- 20... 66, 547 
107-111... 66, 549 
156-198... 66, 552 
301-305... 66, 575 
567-569... 66, 579 
706-723... 66, 581 

32 Miss. AM. DEC. 

17- 51... 66, 588 
170-178... 66, 606 
212-228... 66, 609 
389-400... 66, 615 

33 Miss. AM. DEC. 
310-312... 69, 349 
356-362... 69, .151 
423-433... 69, 355 
455-462... 69, 358 
566-569... 69, 362 
653-667... 69, 375 
669-672... 69, 381 



34 Miss. 

56- 64. 

72- 77. 
227-245. 
472-486. 
486-500. 
571-576. 
597-601. 
697-708. 
708-746. 



AM. DEO. 

..69,385 
,.69,387 
..69, 389 
..69,397 
..69, 399 
..69,401 
..69,406 
..69,408 
..69,412 



35 Miss. AM. DEO. 



116-118. 
147-152. 
174-176. 
223-231. 
244-246. 
366-368. 
399-401 . 
428-457. 
490-506. 
618-633. 
672-688. 
696-698. 
700-703. 



.72,117 
.72,119 
.72, 121 
.72, 122 
.72,123 
.72,124 
.72,125 
,.72,127 
.72,137 
.72,143 
.72,149 
.72,153 
.72,154 



36 Miss. AM. DEC, 

60- 67... 72, 157 
96-121... 72, 163 
273-295... 72, 169 
389-404. . .72, 190 
531-545... 72, 195 
660-669... 74, 785 

37 Miss, AM. DEC. 
17- 54... 75, 49 

327-352... 75, 62 
448-453. ..75, 70 
461-470... 76, 73 



STMlss.-CoiUU 
509-512 ,.. 75, 76 
579-587... 75, 78 
682-688... 7 5, 88 

38 Miss. AM. DEO. 
17- 23... 75, 90 
100-104... 75, 94 
242-280... 75. 98 
359-393... 77, 646 
476-493... 77, 651 
574-599... 77, 658 



39 Miss. 
221-224. 
231-318. 
368-374. 
392-395. 
442-444. 
477-483. 
548-558. 
702-705. 
779-784. 
784-791. 



AM. DEO. 

..77, 668 
..77, 671 
..77,679 
..77, 684 
..77,685 
..77, 687 
..77, 689 
..80, 95 
80, 97 
80, 101 



40 Miss, AM. DEC 
29- 39... 90, 311 



161-164. 
164-172. 
261-268. 



.90, 320 
.90, 322 
, 90, 327 



374-391... 90, 332 
462-472... 90, 344 
519-522... 90, 351 



41 Miss, 

17- 26. 
119-131. 
212-216. 
370-384. 
435-438. 
490-494. 
602-611 . 
696-706. 
722-729. 

42 Miss. 
1- 18.. 

18- 27.. 
56- 71.. 

135-145.. 
194-209. , 
210-221.. 
334-346.. 
429-435. , 
444-448.. 
607-631 . , 
795-803. , 

42 Miss. 
1- 18., 
56- 71., 
71- 77., 
135-145., 
405-414.. 
444-448., 
555-603., 
651-711., 
711-715. 
715-724. 
724-732. 
749-792. 
792-795. 
795-803. 



, AM. DEC. 

..90, 354 
..90, 358 
..90,371 
..93, 258 

..93,264 
..93,267 
..93, 270 
..93,274 
..97, 4i9 

AM. DEO. 

.97,425 
.97,429 
.97,436 
.97, 443 
.97,449 
.97,456 
. 97, 465 
.97,472 
.97,475 
.97, 478 
.97,501 



. 2, 586 

. 2, 590 

. 2, 595 

. 2, 598 

. 2, 601 

. 2, 606 

. 2, 608 

. 2, 625 

. 2, 640 

. 2, 643 

. 2, 649 

. 2, 653 

. 2, 669 

. 2, 671 



43 Miss. AM. HEP, 

31- 42. 

52- 57. 
111-120. 



260-268.. 
288-,302.. 
437-456.. 
486-497.. 
710-728.. 



5,470 
5,476 
5,478 
5,484 
5,488 
5, 498 
5,508 
5,514 



44 Miss, AM. BEp. 
352-363... 7, 086 



441-446. 
466-503. 
513-532. 
820-838. 



7,695 
7, 699 
7,707 
7,723 



45 Miss. AM. BEF. 

18.3-189... 7,728 

499-511... 7,732 

581-600... 7,737 

703-705... 7, 745 

46 Miss. AM, BEF. 

618-635... 12, 319 

47 Miss, AM. BEP. 
165-180. ..12, 329 
266-278... 12, 338 
686-706... 12, 342 

48 Miss. AM. BEP. 
112-127. ..12, 356 
147-174... 12, 367 
247-253... 12, 372 
661-682. ..12, 375 

49 Miss, AM. BEP. 

17- 19... 19, 1 
480-500... 19, i 

50 Miss, AM. BEP. 

315-320... 19, 12 
429-453... 19, 15 



51 Miss. 

13- 16. 

21- 26. 

27- 28. 

50- 55. 
222-229. 
311-323. 
396-401. 
699-717. 
718-728. 



AM. BEP. 

..24,615 
..24, 617 
. .24, 622 
..24,624 
. .24, 626 
. .24, 632 
. .24, 640 
..24,644 
..24,658 



52 Miss. AM. BEP. 

53- 65. ..24, 661 
281-291... 24, 668 
457-469... 24, 674 
585-692... 24, 677 
653-664... 24, 682 

53 Miss. AM. BEP. 
200-232. ..24, 689 



331-338 
410-425. 
439-458. 
715-721. 



.24,699 
.24, 703 
. .24, 708 
,.24,715 



64 Miss. 
1- *. 

235-240. 
363-364. 
391-396. 
425-428. 
450-467. 
520-523. 
540-547. 
562-565. 
566-570. 
628-632. 
689-694. 

65 Miss. 
57- 60. 
60- 63. 
66- 71. 
77- 83. 

109-112. 
153-184. 
204^208. 
479-512. 
597-602. 
649-653. 



AM, BEP. 

.,28,342 
..28, 348 
..28,352 
..28,354 
. .28, 358 
..28,360 
..28,372 
..28, a78 
..28, 382 
. .28, 385 
..28,388 
..28,392 

AM. HEP. 

..30,49ft 
..30, .500 
..30,502 
..30,504 
. . 30, 508 ' 
..30,510 
..30,514 
..30, 521 
..30,530 
..30,537 



56 Miss. AM. BEP. 
217-221... 31, 357 



269-280. 
383-394.. 



.31, 360 
31, 369 



408-413...31, 375 
688-694. -.31, 379 
69<-700...31,382 
766-771... 3 1,385 
808-821... 3 1,389- 

67 Miss. AM. BEP. 



18- 22.. 

45- 48.. 

51- 65. , 
243-247.. 
286-288. , 
308-315., 
331-337., 
378-410. , 
474-477. 
598-600. 
688-647., 
746-751. 
759-764. 

58 Miss, 

5- 14. 
120-126. 
226-229. 
286-293. 
310-327. 
421-439. 
478-482. 
483-487. 
612-614. 
614-618. 
737-741. 
896-908. 



.34,432 
.34,434 
.34, 435^ 
.34,440 
.34, 444 
.34, 44& 
.34, OB 
.34, 451 
.34,47ft 
.34, 483 
.34,484 
.34,491 
.34,494 

AM. BEF. 
.38, 310 

.38, 313 
. 38, 322 
,.38, 324 
.38,327 
.38,330 
.38,336 
.38, 333 
.38,339 
..38,340 
,.38,344 
.38, 348 



59 Miss, AM. BEP. 

45- 47... 42, 350 
69- 80... 42, 351 
80- 98... 42, 353 
161-164. ..42, 360 



205-209.. 
317-318. 
385-890. 
443-447. 



.42, 863 
.42,365 
.42, 367 
.42, 370- 



HIS8.-K0. 



NUMERICAL TABLE OF CASES 



ia 



69 Miss.— Coni'd. 
456-465... 42, 373 
581 -585... 43, 379 
588-594... 42, 381 



eO Miss. 


AM. EEP. 


39- 44. . 


.45, 405 


330-334.. 


.45, 410 


551-354.. 


.4», 412 


400-40ff.. 


.45, 414 


460-470. . 


.45, 416 


.509-515. 


.45, 418 


06.3-671. 


.45, 420 


819-822. 


.45, 423 


876-886. 


.45, 42t 


931-932. 


.45,427 


1003-1017.45, 428 


61 Miss. 


AM. EEP. 


8- 12. 


.48, 74 


102-105. 


.48, 76 


112-119. 


.48, 78 


123-133. 


.48, 80 


593-599. 


.48, 84 


62 Miss, 


AM. EEP. 


63- 67. 


.52,181 


25.5-259. 


.52,183 


263-271. 


.52,186 


296-301. 


.52, 188 


:369-370. 


.52, 190 


565-569. 


.52,191 


607-645. 


.52, 193 


682-699. 


.52,205 


•772-774. 


.52,209 


63 Miss. 


AM. EEP. 


66- 74. 


..56,801 


207-209. 


.56,803 


244^259. 


. 56, 805 


880-385. 


.56,809 


431-442. 


..56,810 


505-509. 


..56,812 


512-538. 


..66, 825 


562-573. 


..56,835 


574-578. 


..56,842 


•609-616. 


..56,846 


64 Miss. 


AM. EEP. 


1- 5. 


..60, 44 


77- 80. 


..60, 46 


141-151. 


..60, 47 


171-175. 


..60, 49 


.329-334. 


..60, 58 


483-491-. 


..60, 62 


545-547. 


..60, 67 


614r-620. 


..60, 68 


■631-637. 


..60, 68 


644-655. 


..60, 70 


661-678. 


..60, 76 


MISSOTJEI. 


IMo. 


AM. DEO. 


67- 71. 


..13,468 


81- 83. 


..13,470 



1 Mo.— Cont'd. 
315-317... 13, 503 



123-129... 13, 474 
164^174... 13, 484 
186-188... 13, 494 
197-198... 13, 496 
254-256... 13, 497 
288-289... 13, 500 
:312-313...13, 502 



398-401. . 
410-412.. 
432-434. . 
508-512., 
517-518., 
561-565., 
598-60! . , 
640-643. 



.13, 506 
.13,509 
.14, 298 
.14,300 
.14, 304 
.14,305 
. 14, 310 
14, 313 



664-663. ..14, 316 
704-705... 14, 317 
726-729. . . 14, 318 
754-756... 14, 321 



2 Mo. 

13- 15. 
39- 41. 
45- 47, 
69- 70. 
95- 97. 
116-120. 



AM. DEO. 

..22,433 
. .22, 435 
..22,437 
..22,440 
..22,442 
22, 444 



120-125... 22, 449 
166-168... 22, 454 



3 Mo. AM. DEO. 



21- 23. 

40- 44. 

88- 91. 
127-132. 
133-135. 
230-232. 
252-254. 
264-267. 
283-285. 
318-323. 
405-409. 
447-448. 
472-477. 



.22, 4.56 
.22, 4^8 
.22, 462 
.23, 693 
.23, 698 
.25, 435 
.25, 4,W 
.25, 439 
.25, 442 
.26, 672 
.26, 678 
.26, 682 
.26, 684 



4 Mo. AM. DEO. 

41- 46... 28, 336 
47- 50... 28, 342 
59- 62... 28, 345 
245-248... 28, 348 
303-30D...29, 636 
343-349... 29, 640 
536-540...31, 189 
553-556...31, 191 

5 Mo, AM. DEO. 

40- 46... 31, 194 



208-211. , 
227-2.30., 
230-282., 



.32, 314 
.32, 317 
32, 319 



296-300. ..32, 320 
335-341... 32, 324 
,364-386... 32, 325 
476-478... 32, 338 



6 Mo. 

37- 43. 
177-189. 
254-257, 
273-276, 
435-442, 
583-592, 



AM. DEO. 

.34,124 
,.34, 130 
,.35,438 
.35, 440 
.35, 443 
.35, 449 



624-634... 35, 456 

7 Mo. AM. DEO. 

55- .57... 3 7, 179 

81- 85... 37, ISO 

94- 98... 37, 183 

228-231... 3 7, 185 



7 Mo.— Cont'd. 
241-244... 37, 187 
414^16... 38, 461 
421-423... 38, 463 
440-443... 3 8, 465 
569-571.. .38, 468 



8 Mo. 

8- 10. 

11- 13. 

53- 55. 

99-101. 
120-123. 
148-152. 
235-239. 
286-288. 
336-338. 
339-343. 
448-462. 
713-72^. 

9 Mo. 

23- 28. 

58- 64, 
182-191. 
378-381. 



AM. DEO. 

..40,115 
..40,118 
..40,120 
..40, 123 
..40,125 
..40,131 
. .40, 135 
..40,140 
..40, 142 
..41,614 
..41, 630 
..41,661 

AM. DEC. 

..43,532 

..43,536 

.43, 540 

,43, 547 



473-492... 43, 550 
722-731.. .45, 336 



10 Mo. 

6- 19. 
103-106. 
117-123. 
338-340. 
352-354. 
368-373. 
538-542. 
559-568. 
634^636. 



AM. DEO. 

..45,342 
..45,353 
..45, 355 
..47,116 
..47,118 
..47,120 
..47, 125 
..47, 129 
..47,136 



1 1 Mo. AM. DEC. 



32- 34. 

59- 61. 
118-126. 
142-147. 
188-192. 
207-209. 
278-294. 
299-310. 
314-320. 
382-385. 
513-517. 
572-575. 
585-597. 

12 Mo. 

3- 8. 
103-105. 
137-142. 
169-174. 
268-272. 
27^278. 
361-364. 
365-367. 
381-385. 
453-455, 
531-533. 
549-564. 

13 Mo, 

16- 22, 

82- 86, 

91- 92, 

146-151', 



..47,139 
..47, 141 
. .47, 142 
..47, 145 
..47,148 
..47,151 
..49, 74 
..49, 81 
..49, 88 
..49, 92 
..49, 94 
.49, 98 



13 Mo.— Oont'cl. 
211-214... 53, 143 
234-236... 53, 145 
236-238.., 53, 147 
300-306... 53, 148 
437-440... 5 3, 151 
458-461... 53, 153 
467-469.. .53, 155 
497-507... 53, 157 
539-541... 53, 162 



14 Mo, 

20- 24. 
104^111. 
138-147. 
170-177. 
350-354. 
378-386. 
478-479. 
482-491. 
500-502. 
587-597. 
611-615. 

15 Mo, 

89- 94, 
137-143, 
160-168. 
204-207. 
296-303. 
309-312. 
337-344. 
387-393. 
416-421 . 
613-616 . 
640-651. 

16 Mo. 

48- 54. 
173-177. 
258-266. 
409-411. 
411-416 , 
410-419. 
508-514. 
543-550. 



AM. DEO. 

..55, 89 
..55. 91 
..85, 97 
..55, 105 
..55,108 
..55, 110 
..55, 112 
..55,113 
..55, 119 
..55, 120 
..55,129 

AM. DEC, 

..55,131 
..55,133 
..55, 137 
..55,142 
..55, 143 
.55, 145 
..55,147 
..57, 207 
..57,212 
..57,218 
..57,219 

AM. DEC. 

.57, 223 
.57, 229 
.57, 232 
.57, 235 
.57, 236 
. 57, 240 
.57, 242 
. 57, 247 



1 7 Mo. AM. DEC. 

13- 29... 67, 251 

71- 87.. .57, 257 

148-150... 57, 265 



!.49; 


100 


AM. DEO. 1 


..49, 


112 


..49, 


119 


..49, 


121 


..49, 


126 


..49, 


131 


..49, 


135 


..61, 


163 


..51, 


167 


..51 


168 


..51 


172 


..51 


174 


..51 


-175 


AM. 


DEO. 


..53 


128 


..53 


134 


..53 


137 


..63 


138 



234-237 
379-382. 



,.57,267 
,57, 269 



529-536... 59, 275 
544-549.., 59, 281 



18 Mo. 

71- 73. 

74- 82. 
147-153. 
191-192. 
262-269. 
277-279 . 
383-389. 
580-587. 

19 Mo. 

36- 39. 

78- 81. 

84^ 86. 
152-157. 
193-196, 
320-321, 



AM. DEO. 

..59, 285 
..69, 286 
..69, 293 
..59, 298 
..59, 299 
..59, 313 
..59, .314 
..59,320 

AM. DEO. 

..59,327 
..59, 329 
..59, 331 
.,59,333 
. , 59, 338 
..61,559 



19 Mo.— Cont'd, 
362-365...61, 560 
369-373... 6 1,563 
454-465... 6 1,566 
490-495... 61, 574 
531-556. ..61, 576 
613-619... 6 1,580 



20 Mo. 


AM. DEO. 


75- 79.. 


.61,584 


108-112.. 


.61,593 


143-146. 


.61, 598 


135-162. 


.61,599 


212-214. 


.61, 603 


222-229. 


.64,178 


244-249. 


.64, 183 


306-310. 


.64, 186 


323-323. 


.64, 189 


415-419. 


.64, 190 


447-450. 


.64,194 


457-459. 


.64, 196 


461-464. 


.64, 197 


523-525, 


,64,203 


546-553. 


.64,205 


577-583. 


.64, 209 


21 Mo. 


AM. DEO. 


25- 30. 


.64,214 


97-103. 


.64, 218 


127-133. 


.64, 222 


227-232. 


.64, 225 


257-261. 


.64,229 


303-306. 


..64,231 


313-325. 


.64, 234 


374-379. 


.64, 242 


510-512. 


..64,245 


531-535. 


.64, 247 


573-580. 


..64,250 


22 Mo. 


AM. DEO. 


85- 90. 


..64,254 


150-154. 


..64,259 


154-156. 


..64,260 


202-205. 


.-64,262 


291-309. 


..64,265 


373-378. 


..66, 623 


381-391. 


.,66.627 


518-525. 


..66.630 


525-528. 


..66,637 


550-559. 


..66,639 


566-575. 


..66, 642 


23 Mo. 


AM.DEO. 


40- 45. 


..66,651 


50- 57. 


..66,656 


72- 76. 


..66,658 


151-167. 


..66,661 


342-344. 


..66, 671 


353-371. 


. . 66, 673 


553-561. 


..66,687 


24 Mo, 


AM. DEO. 


31- 39. 


..66, 694 


69- 70. 


..66,698 


117-125. 


..66, 699 


167-169. 


..69,420 


170-176. 


.69,422 


199-204. 


..69.427 


219-221. 


..69,430 


371-373. 


..69, 432 


381-384. 


..69,433 


402-437 


..69,435 


541-545 


..69,441 


600-602 


..69,444 



4a 



AMERICAN DECISIONS AND REPOETS. 



MO. 



85 Mo. 

24- 27. 

47- 53, 

94- 98. 
165-167. 
197-205. 
291-295. 
315-318. 
318-323. 
605-515. 

26 Mo. 

108-112. 
116-121. 
178-180. 
190-193. 
226-233. 
233-235. 
243-250. 
311-314. 
371-385. 
423-425. 
441-453. 

27 Mo. 
17- 21. 
95-101. 

113-120. 
196-198. 
235-240. 
245-249. 
302-308. 
311-315. 
340-344. 
495-500. 
505-508. 
516-520. 

28 Mo. AM. DEO. 



..69,446 
..69,448 
..69,450 
..69,460 
..69,462 
..69, 467 
. . 69, 469 
..69,471 
..69,475 



..69,483 
..69,481 

,.72,202 
,.72,203 
..72,204 
..72,207 
..72,208 
,.72,212 
,.72,214 
..72,219 
,.72,220 

MM. DEO. 
..72,228 
..72,247 
..72,251 
..72,257 
..72,259 
..72,263 
..72,266 
..72,270 
..72,273 
..72, 276 
..72,281 
..72,283 



32- 35. 

65- 69. 

82- 87. 
162-166. 
168-172. 
193-197. 
243-247. 
286-293. 
383-387. 
415-419. 
625-528. 
556-560. 
667-570. 
574-576. 

89 Mo. 

61- 64. 

72-74. 
152-166. 
223-227. 
250-254. 
271-275. 
368-377. 
429-435. 
456-459. 
459-460. 
693-604. 



.75,107 
,.75,109 
,.75,112 
.75,115 
.75,118 
.75, 121 
.75, 123 
.75,126 
.75,129 
.75, 131 
.75, 133 
.75, 135 
.75,137 
.75,139 



.77,548 
.77,550 
.77,557 
.77, 565 
.77, 569 
.77, 572 
.77, 575 
.77,579 
.77, 583 
.77,585 
.77,586 

30 Mo. AH. DEO. 

28- 35. ..77, 593 
72- 91... 77, 598 
160-166. ..77, 608 
263-2G8...77, 611 
272-290... 77, 614 
420-423... 77, 623 
561-570... 7 7, 625 
678-535... 77, 627 



31 Mo. 
29- 30. 

75- 88. 
136-140. 
188-192. 
224-225. 
325-327. 
375-380. 

32 Mo. 

110-118. 
186-188. 
225-227. 
240-252. 
328-334. 
462-463. 
471-474. 
501-504. 
532-541. 

33 Mo. 

13- 24. 
126-127. 
138-142. 
211-212. 
212-216. 
337-340. 
347-348, 
391-392. 
412-416, 
461-468, 
497-521, 

34 Mo. 
13- 24. 
34- 39. 
41- 45. 
63- 67. 

101-103. 
188-190. 
285-303. 
303-309. 
344-346. 
364^367. 
390-395. 
420-422. 
482-483. 
496-501. 
531-536. 
542-546. 
573-574. 



..77, 631 
..77, 632 
..77, 638 
..77,640 
..77,044 
..80, 105 
..80,107 



.82, 124 
.82, 126 
.82,128 
.82, 129 
.82, 137 
.82,140 
. 82, 141 
.82,143 
.82,144 



..82,148 
..82, 155 
..82, 157 
..82, 159 
..82,160 
..84, 49 
..84, 51 
..84, 62 
..84, 54 
..84, 67 
..84, 61 



AM. DEO. 



■ 84, 
.84, 
.84, 
.84, 
.84, 
.84, 
.84, 
.84, 
.86, 109 
.86, 112 
.86,114 
.86,116 
.86, 117 
.86, 118 
.86, 121 
.86, 124 
.86, 126 



35 Mo. AM. DEO. 

13- 29... 86, 128 
29- 45... 86, 134 
193-198... 86, 146 
212-216... 86, 149 
487-494... 88, 122 
520-529. . .88, 126 



36 Mo. 

35- 47. 

85- 90. 
150-155. 
227-231. 
320-324. 
437-438. 
475-479. 
507-514. 
526-534 
575-592 
596-601 



AM. DEC. 

. .88, 129 
..88, 135 
..88, 138 
..88,141 
..88, 145 
..88,148 
..88, 150 
..88,152 
..88,156 
..88, 161 
..88,171 



37 Mo. 

50- 58. 
169-175. 
207-214. 
240-265. 
350-357. 
430-432. 
472-483. 
537-554. 

38 Mo, 

60- 67. 
154-159. 
170-187. 
258-268. 
483-485. 
545-547. 
561-587. 

39 Mo. 

122-125. 
152-155. 
184-191. 
229-252. 
277-282. 
346-354. 
369-374. 
433-444. 

40 Mo. 

13- 19, 
33- 39 
91- 97. 

449-463. 

473-475. 

482-486. 

491-506. 

657-561. 

41 Mo. 

63-184. 
184-209. 
400-405. 
425-431. 
484-490. 
603-608. 

42 Mo. 
38- 43. 
46- 60. 
74- 79. 
88- 96. 

126-131. 
166-159. 
397-406. 
439-450. 
460-455. 
474^482. 
545-550. 
594-604. 

43 Mo. 
32- 35. 
86- 93. 
99-104. 

105-111. 
119-122. 
148-153. 
206-209. 
216-219. 
322-?37. 
380-384. 
421-426. 
496-498. 
565-568. 
570-572. 



AM. DEO. 

..88, 174 
..90,375 
..90,378 
..90,382 
..90,390 
..90, 394 
..90, 395 
..90, 399 

AM. DEO. 
..90,407 
..90,412 
..90, 416 
..90,431 
. .90, 438 
..90,441 
..90,443 

AM. DEO. 

..90,455 
. .90, 457 
..90,458 
..90, 462 
..90,466 
..90,470 
..93, 281 
..93,285 

AM. DEO. 

..93,289 
..93, 293 
..93,299 
..93, 303 
..93, 309 
..93,311 
..93,315 
..93,321 

AM. DEO. 

. .97, 248 
. .97, 268 
..97,278 
..97, 281 
. .97, 283 
. .97, 288 

AM. DEO. 

..97, 291 
..97, 295 
..97, 316 
..97,320 
. .97, 325 
..97,329 
..97, 332 
..97,336 
. 97, 349 
..97,351 
..97, 355 
..97, 359 



.97, 367 
.97,369 
.97,375 
.97,378 
.97, S81 
.97, 383 
.97, 386 
.97, 389 
.97, 392 
.97, 402 
.97,406 
.97, 412 
.97, 414 
.97, 416 



44 Mo. AM. DEO. 



13- 19. 

25- 29. 

71- 85. 
132-136. 
151-159. 
169-178. 
263-268. 
^86-290. 
313-322. 
356-364. 
444^458. 
465-479. 
542-546. 
596-604. 



100, 247 
100, 252 
100, 255 
100, 260 
100, 265 
100, 275 
100, 282 
100, 287 
100, 290 
100, 298 
100, 304 
100, 314 
100, 324 
100, 328 



45 Mo. AM. DEO. 



33- 35. 

52- 58. 

70- 75. 

89- 93. 

94-100. 
142-145. 
145-150. 
171-174. 
212-221. 
234^236. 
365-368. 
404-409. 
444r448. 
513-517. 
645-554. 
593-595. 



100, 336 
100, 337 
100, 343 
100, 347 
100, 352 
100, 361 
100, 363 
100, 366 
100, 369 
100, 376 
100, 378 
100, 381 
100, 386 
100, 388 
100, 391 
100, 397 



46 Mo. AM. liEP. 



38- 44. 

57- 60. 
140-145. 
147-155. 
163-174. 
211-217. 
239-243. 
265-268. 
284-287. 
353-356. 
399-403. 
460-466. 
467-472. 
472-482. 
532-546. 
591-592. 

47 Mo. 

64- 64. 

99-102. 
130-133. 
232-237. 
385-388. 
419-425. 
425-435. 
435-444. 
504-513. 
567-681. 

48 Mo. 
32-34. 

167-189. 
201-207. 
325-331 . 
390-395. 
456-467. 

49 Mo. 

17- 28. 
167-171. 



.. 2,481 

. . 2, 485 

.. 2, 488 

.. 2,491 

.. 2,497 

. . 2, 604 

.. 2,509 

.. 2,515 

. . 2, 513 

.. 2,517 

. . 2, 520 

.. 2,525 

. . 2, 629 

. . 2, 533 

.. 2,541 

. . 2, 653 

AM. BEE. 

. . 4, 311 

.. 4,318 

.. 4, 320 

.. 4,322 

.. 4, 326 

. . 4, 328 

.. 4,332 

.. 4, 337 

. . 4, 345 

.. 4, 353 

AM. EEP. 

..8, 85 
..8, 87 

.. 8, 100 

.. 8, 104 

.. 8, 108 

.. 8, 112 

AM. KEP. 

.. 8, 119 

.. 8,126 



49 Mo.— 


Cont'd. 


231-235. 


.. 8,129 


329-333. 


.. 8, 132 


433-435. 


.. 8, 136 


474-477. 


.. 8, 138 


490-503. 


. . 8, 141 


578-581. 


.. 8,150 


50 Mo. 


AM. EEP. 


22- 24. 


..11,401 


34^ 37. 


..11,402 



104-112. 
155-158. 
272-274. 
317-331. 



11,405 

11,412 

.11,413 

.11,415 



461-470. ..11, 420 
496-504... 11, 426 



51 Mo. 

69- 80. 
122-126. 
190-193. 
245-252. 
303-308. 
350-394. 
510-520. 

52 Mo. 

75- 77. 

78- 81. 

81- 89. 
181-197. 
213-217. 
253-260. 
373-376. 
424r429. 
474-478. 
634-542. 

53 Mo. 

33- 38. 
159-161. 
290-304. 
317-321. 
366-371. 
616-524. 

54 Mo. 

17- 44. 
385-391. 
526-531. 
598-602. 

55 Mo. 

63- 67. 
119-128. 
315-325. 
456-460. 

56 Mo. 

94^103. 
151-167. 

37 Mo. 

172-176. 

58 Mo. 

32- 44 

59 Mo. 

27- 38. 
204r-213. 
495-509. 
598-602. 



AM. EEP. 

..11.432 
..11,440 
..11,443 
..11,445 
..11,450 
..11,454 
..11,463 

AM. BEP. 

..14,389 
..14, 391 
..14,394 
. . 14, 400 
..14,414 
..14,418 
. . 14, 424 
..14,427 
..14,430 
..14,435 

AM. BEP. 

. . 14, 440 
. . 14, 444 
..14,446 
. . 14, 457 
..14, 460 
..14,465 

AM. BEP. 

■. . 14, 471 
..14,476 
..14, 481 

..14,487 

AM. BEP, 

..17, 643 
..17, 645 
..17, 653 
..17, 660 

AM. EEP. 

..17, 663 
..17, 671 

AM. EEP. 

..17,676 

AM. KEP. 

..17,678 

AM. BEP. 

..21,371 
..21,379 
..21,385 
..21,393 



MO,-MONT.-KEB. 



NUMEEICAL TABLE OF CASES 



60 



60 Ho. AM. ItEF. 

249-252.. .21, 395 

61 KO. AM. HEP. 

24- 33... 21, 397 

403-409.. .21, 402 



62 Mo. 

17- 25. 
188-196. 
289-300. 
329-335. 

63 Mo. 

33- 42. 
131-136. 

212-228. 

64 Mo. 

89-105. 
167-1 G8. 
197-201. 
205-218. 
218-245. 
355-358. 
408-412. 
415-418. 
464-476. 



AM. KEF. 
.21,407 

.21, 411 
.21,417 
.21,425 

AM. KEP. 

,.21,430 
.21,436 

,.21,440 

AM. HEP. 

..27,206 
.27,214 
.27,215 

,.27,218 
.27,226 

,.27,244 

,.27,250 
.27,253 

,.27,255 



65 Mo. AM. BEP. 



105-115. 
138-148, 
218-223, 
241-244, 
250-205, 
335-343, 
374-376 
539-542 
607-611 
620-625 
670-682 
682-689 

66 Mo. 

51- 61. 

63- 76. 
181-192. 
266-275. 
286-298. 
313-316. 
346-356. 
391-424. 
554-560. 
675-683. 
684-688. 

67 Mo. 

123-125. 
163-169. 
380-3fl2. 
395-398. 
S37-542. 
715-726. 

68 Mo. 

18- 22. 

56- 65. 
115-119. 
150-153. 
202-206. 
208-214. 
234r-242. 
298-302. 



..27,261 
..27,265 
..27,271 
..27,273 
..27,276 
..27, 287 
..37,291 
..27,293 
..27, 295 
..27,299 
..27, 302 
..87, 310 



..27, 3!4 
..27,321 
..27, 329 
.'.27, 337 
. .27, 343 
..27, 351 
..27,354 
. .27, 359 
..27,378 
..27,382 
..27,387 

AM. EEP. 

. .29, 499 
..29,501 
..29,506 
..29,512 
..29, 515 
. .29, 518 

AM. KEP. 

..30,771 
..30, 773 
..30, 776 
..30,780 
..30, 782 
..30,785 
. .30, 788 
..30,795 



G^'ULo.—CmiVd. 
340-359... 30, 799 
482-503. . .30. 802 
601-601... SO, 807 



69 Mo. 

13- 22. 

32- 41. 
102-109. 
125-126. 
306-309, 
309-317. 
341-343. 
401-403. 
469-481. 
539-548. 

70 Mo. 

18- 26. 

27- 33. 
138-140. 
152-160. 
228-231. 
355-359. 
359-369. 
466-467. 
610-613. 
672-679. 

71 Mo. 

66- 83. 
149-152. 
164-169. 
173-183. 
183-198. 
237-259. 
387-388. 
508-509. 
545-551. 
628-G31. 

72 Mo. 
13- 23. 

62- 67. 

83- 97. 
179-189. 
214-215. 
451-456. 
535-547. 
574-577. 
597-603. 



..33,476 
..33, 484 
. .33, 491 
..33,496 
..33,498 
..33,499 
..33,504 
..33,506 
. .33, 508 
..33,517 

AM. BEP. 

..35,404 
..35,410 
..35,416 
..35,420 
..35,425 
..35,427 
..35,431 
..35,437 
..35,438 
..35,444 

AM. BEP. 

..36,454 
..36,456 
..36,459 
..36,462 
..36,468 
..36,480 
..36,493 
..36,494 
..36,496 
..36,499 

AM. BEP. 

..37,417 
..37,423 
..37,426 
..37, 433 
..37,438 
..37,440 
..37,446 
..37,447 
..37,449 



73 Mo. AM. EEP. 



74- 77, 
105-115 
145-150, 
172-181 
201-212 
219-235 
284-287 
364-371 
389-421 
516-524 
647-651 
655-658 
665-671 
677-684 



..39,481 
..39,484 
..39,489 
..39,492 
. . 39, 197 
..39,503 
..39,515 
..39,617 
..39,519 
..39,526 
..39,532 
..39,535 
..39,537 
..39,541 



74 Mo.- 

195-199. 
292-298. 
315-317. 
364^-374. 
385-387. 
413-418. 
480-495. 
528-.531. 
553-5G0. 

75 Mo. 

100-104. 
113-115. 
118-120. 
134^135. 
178-185. 
199-203. 
213-219. 
310-317. 
319-326. 
653-667. 



OimVd. 
..41,312 
..41,314 
..41, 316 
..41, 318 
..41, 321 
..41,322 
..41,325 
..41, 330 
..41,333 

AM. BEP, 

. .42, 385 
..42,388 
..43,393 
. .42, .395 
..42,397 
. .43, 402 
..42,406 
..42,409 
..42,413 
. .42, 418 



76 Mo. AM. BEP. 

23- 34... 43, 754 
72- 80. ..43, 756 
288-295... 43, 762 
446-453... 43, 765 
565-594. . .43, 768 
624-630... 43, 780 



74 Mo. AM. BEP. 

13- 21... 41, 298 

41- 44... 41, 303 

147-154... 4 1,305 

159-163... 41, 309 



77 Mo. 

38- 46. 

47- 51. 

91-100. 
166-175. 
634-639. 

78 Mo. 

77- 80. 
128-136. 
195-212. 
212-222. 
320-327. 
528-538. 
584-593. 
644-649. 

79 Mo. 

22- 29. 
113-138. 
250-258. 
421-426. 
433-441. 

80 Mo. 

175-179. 
289-296. 
310-318. 
504-516. 
558-564. 

81 Mo. 

80- 84. 
111-119. 
145-151 . 
151-163. 
185-214. 
325-331 . 
503-514. 
569-574. 
595-604. 



AM. BEP. 

1 

4 
6 



..46, 
..46, 
..46, 
..46, 9 
..46, 13 

AM. BEE. 

..47, 92 
..47, 95 
..47, 99 
..47, 107 
..47,112 
..47,118 
..47,126 
..47, 131 

AM. KEP. 

..49,212 
..49, 218 
. .49, 228 
..49, 235 
..49,239 

AM. BEP. 

..50, 499 
. . 50, 503 
..50, 505 
..50, 510 
..50, 512 

AM. BEP. 

..51, 222 
..51,229 
..51,225 
..51, 234 
..51, 236 
..51,239 
..51, 243 
..51,251 
..51, 254 



82 Mo. 

110-115. 
215-220. 
221-2.33. 
276-285. 
444-477. 
493-497. 
534-538. 
558-572, 

83 Mo. 

112-122. 
123-138. 
210-218. 
244-257. 
271-290. 
366-371. 
500-.566. 
693-698. 



AH. EEP. 

. . 52, 361 
..52, 365 
. . 52, 369 
. . 53, 376 
..52, 380 
..52,383 
. . 52, 385 
..52, 389 

AM. BEP. 

..53,558 
..53, 565 
..53, 571 
.53, 576 
.53, 581 
.53, 590 
. 53, 594 
.53, 598 

AM. BEP. 



84 Mo. 

106-112... 54, 84 
112-118... 54, 87 
168-177... 54, 91 
263-270... 54, 97 
304^310. ..54, 101 
679-687... 54, 105 

85 Mo. AM. BEP. 

173-178... 55, 355 
249-256... 55, 358 
263-283... 55, 361 
398-411... 55, 373 
418-438... 55, 380 
485-489... 55, 387 
629-635... 5 6, 390 
654-659... 55, 392 

86 Mo. AM. BEP. 

27- 32 



89-103. 
149-100. 



.56, 408 
. 56, 411 
.56,421 



200-209... 56, 425 
260-277... 5 6, 429 
416-421... 56, 437 

87 Mo. AM. EEP. 

49- 54... 56, 440 
103-110... 56, 443 
117-126... 56, 446 
268-276... 56, 449 
387-396... 56, 453 
422-430... 56, 460 
475-479... 56, 466 
617-626... 5 6, 469 



88 Mo. 

37- 44. 

88-105. 
239-248. 
258-279. 
285-293. 
325-337. 
418-430. 
498-511. 

89 Mo. 

44^ 49. 

81- 98. 
192-200. 
208-216. 
233-236. 
240-247. 
650-666. 



AM. BEP. 

. , 57, 359 
..57, 374 
..57, 382 
..57,398 
..57,413 
..57,416 
..57,424 
..57,433 

AM. BEP. 

..58, 82 
..58, 85 
..58, 97 
..58, 108 
..58,111 
..58, 117 
..58, 120 



90 Mo. 

13- 18. 

37- 48. 
177-184. 
251-258. 
284-296. 
377-383. 
608-629. 

91 Mo. 

45- 52. 
138-152. 
196-205. 
217-227. 
228-268. 
399-403. 
404-409. 
547-552. 
622-628. 
647-658. 



AM. BEP. 

..59, 
..59, 
.69, 
.69, 
,.59, 
.59, 
..59, 



1 
4 
9 

la 
16. 
2g 
31 



AM. KEP. 

. . 60, 226 
. . 60, 236 
..60, 239 
..60,245 
..60, 250 
..60, 258; 
..60,262 
..60, 265 
,.60,267 
, .60, 270 



MONTANA. 

1 Mont. AM. BEP. 

133-1,36... 25, 737 
359-363... 25, 740 

2 Mont. AM. BEP. 

239-242... 25, 742 
517-530... 25, 744 

3 Mont. AM. BEP. 

90-108.. .35, 450 
146-152... 35, 458 
231-247... 3 5, 462 

4 Mont. AM. EEP. 

149-173... 47, 341 



174-216. 
356-364. 



.47, 34S 
.47,355 



489-498... 47, 3,>8 

5 Mont. AM. EEP. 

26- 52.. .51, 37 

257-274... 51, 45 

325-336... 51, 51 

344-352... 51, 59 

438-458... 51, 6.3 

556-562... 51, 81 

577-579... 51, 86 

NEBRASKA. 

1 Nel). AM. DEC. 

11- 13... 93, 325 
50- 55... 93, 327 
108-112... 93, 331 
124-130... 93. 333 
134-145... 93, 337 
211-253... 93, 358 

3 Neb. AM. EEP. 
44- 54... 19, 631 

409-437... 19, 634 

4 Neb. AM. BEP. 
308-319... 19, 638 
537-542... 19, 641 
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AMERICAN DECISIONS AND EEPOBTS. 



HEB.-NEV.-H. H. 



Slfeb. 

13&-145. 
17i-177. 
178-180. 
223-227. 
242-247. 
261-2C5. 
295-301. 
368-376. 
494r-499. 

6 Neb, 
1- 12. 
37- 47. 
120-123. 
419-429. 
536-539. 

7NeT). 
4- 14. 

21- 25. 
134-136. 
201-209. 

8 Neb. 
10- 16. 
68- 75. 

124.-135. 
174-178. 
379-388. 

9 Neb. 
1- 6. 
6- 11. 

16- 26. 

96-104. 
304-316. 
316-324. 
390-395. 

10 Neb. 
115-118. 
172-176. 
228-235. 
293-297. 
323-325. 
338-.348. 
492-501. 
556-565. 
615-619. 

11 Neb. 
87- 94. 

147-154. 
1.57-163. 
209-213. 
276-280. 
448-452. 
45^-456. 
537-539. 

12 Neb. 

125-127. 
138-152. 
215-221. 
545-554. 
596-608. 
631-636. 



AM. KEP. 

..25,470 
..25,475 
.25,478 
..25,479 
..25,484 
..25,487 
..25,488 
..25,491 
..25,497 

AM. EEP. 

..29,353 
..29,356 
..29,363 
..29,365 
..29,369 

AM. BEP. 

..29,371 
..29,377 
..29,380 
..29,382 



..30,811 
..30, 814 
..30,819 
..30, 827 
..30,830 



..81, 394 
..31, 396 
..31, 399 
..31,406 
..31,409 
..31,412 
..31,415 

AM. BEP. 

..35,466 
..35,468 
..35, 471 
..35,477 
..35,479 
..35,480 
.35, 487 
..35,488 
..35,493 

AM. BEP. 

..38,356 
..38, 361 
..38, 364 
..38, 366 
..38, 366 
..38, 370 
..38,373 
,.38,475 

AM. KEP. 

..41,761 
..41,763 
..41,763 
..41,767 
..41,772 
..41,779 



13 Neb. AM. BEP. 
103-121... 42, 753 
195-197... 42, 765 
415-419... 42, 767 



14 Neb. 

84- 90. 
110-114. 
158-161. 
193-195. 
265-269. 
327-334. 
340-347. 
369-376. 
521-524. 

15 Neb. 
20- 24. 

250-262. 
279-283. 
330-333. 
459-465. 
476-484. 
509-512. 

16 Neb. 

99-107. 
139-143. 
254-264. 
483-486. 
578-591. 

17 Neb. 
90- 94. 

126-137. 
260-268. 
341-345. 
548-552 . 
647-660. 

18 Neb. 

57- 80. 
180-183. 
215-221. 
236-243. 
395-401 . 
593-597. 
664-672. 

19 Neb. 

50- 57. 
175-183. 
523-528. 
558-562. 

20 Neb. 
233-252. 
265-271. 
284-288. 
492-500. 
557-565. 
620-623. 

21 Neb. 
36- 41. 

413-434. 
452-458. 
559-572. 
621-646. 
647-651 . 
671-673. 



AM. BEP. 

..45, 98 
..45,100 
..45,103 
..45, 106 
..45,108 
..45, 111 
..45,117 
..45,121 
..45,126 

AM. BEP. 

..48, 334 
..48, 339 
..48,342 
..48, 344 
..48, 349 
..48, 354 
..48,361 

AM. BEP. 

..49,710 
. .49, 716 
..49,718 
..49, 721 
. .49, 724 

AM. EEP. 

..52,398 
..52,404 
..52,410 
..52,417 
..52,420 
..52,424 

AM. EEP. 

..53, 791 
..53,806 
..53, 809 
..53,814 
..53,820 
..53,824 
. . 53, 827 

AM. BEP. 

..56,741 
..56, 747 
..56, 750 
..56, 754 

AM. BEP. 

..57,825 
..57, 828 
..57,832 
..57,835 
. . 57, 843 
..57,848 

AM. EEP. 

..59, 835 
. . 59, 838 
..59, 844 
. . 59, 849 
. . 59, 852 
..59, 859 
..59,867 



NEVADA, 

1 NeV. AM. EEC. 

161-173... 90, 476 
188-207... 90, 484 
380-394... 90, 498 
497-502... 90, 503 
539-543. ..90, 510 



3 NeV. AM. DEO. 

52- 53. . .93, 373 



93-113. 
182-191. 



.93, 370 
,93, 397 



313-320. . .93, 403 
361-37C...93, 409 
531-538... 93, 419 



4Nev. 


AM. DEC. 


40- 44. 


..97,510 


95- 98. 


..97,513 


138-149. 


..97,516 


218-224 


..97,526 


254-264. 


..97,531 


361-368. 


..97,540 


455-461. 


. .97, 546 


534-550. 


..97,550 


6Nev. 


AM. EEP. 


27- 30. 


.. 3,237 


83- 90. 


.. 3,240 


224-241. 


. . 3, 245 


7Nev. 


AM. EEP. 


116-123. 


.. 8,705 


140-143. 


. . 8, 707 


143-148. 


.. 8,709 


342-362. 


. . 8, 713 


9Nev. 


AM. EEP. 


44-46. 


..16, 1 


48- 57. 


..16, 3 



10 Nev. 

176-200 
250-261 , 
388-400. 

11 Nov. 

255-259. 
350-376. 

12 Nev. 
195-218. 
263-276. 
401-403. 

13 Nev. 

157-184. 
359-376. 

14 Nev. 
17- 24. 

72- 77. 

79-115. 
175-190. 
202-209. 
439-451 . 

15 Nev. 

27- 33. 

64- 74. 

146-147. 

16 Nev. 

44^ 49. 

50- 61. 

98-101. 

317-324. 



AM. BEP. 
,.21, 721 
..21,738 
..21,745 

AM. EEP. 

..21, 754 
..21,757 

AM. BEP. 

..28,781 
..28,794 
..28,802 

AM. EEP. 

..29,293 
. .29, 308 

AM. BEP. 

..33,523 
..33, 526 
..33,530 
..33,548 
.33,559 
..33, 563 

AM. BEP. 

..37, 454 
..37, 458 
..37, 466 

AM. EEP. 

..40, 485 
..40,488 
..40,495 
. .40, 497 



1 7 Nev. AM. EEP. 

87- 96... 45, 433 
172-180... 45, 437 
209-217... 45, 442 

18 Nev. AM. EEP. 

49- 59... 51, 732 
155-166... 5 1,737 



NEW HAMP. 

1 N. H. AM. DEC. 

17- 19... 8, 27 

39- 42... 8, 29 

42- 43... 8, .31 

44- 48 . . . 8, 82 

65- 67... 8, 36 
73- 76... 8, 38 
88- 91 . . . 8, 41 

140-144... 8, 43 

157-161... 8, 47 

171-177... 8, 50 

199-217... 8, 52 

281-283... 8, 68 

289-295... 8, 71 

2 N. H. AM. DEC. 

13- 20. 
42- 48. 
56- 61. 

66- 70. 
7.5- 79. 

175-179. 
202-208. 
255-263. 
268-281 . 
298-300. 
319-322. 
340-341. 
349-351. 
352-358. 
369-373. 
380-385. 
412-413. 
413-415. 



.. 9, 25 
..9, 30 



9, 

9, 

.. 9. 

9, 



..9, 50 
.. 9, 55 
.. 9, 61 
.. 9, 73 
..9, 75 
..9, 77 
..9, 79 
..9, 82 
..9, 88 
..9, 92 
. . 9, 104 
.. 9,108 



3 N. H. AM. DEC. 



9- 10. 

23- 29. 

76- 78. 

88- 92. 

96-103. 
190-193. 
204-210. 
210-230. 
304-307. 
333-335. 
382-386. 
415-431. 
473-483. 
503-507. 

4N. H. 

16- 20. 
107-109. 
116-118. 
166-168. 
171-172. 
182-190. 
191-195. 
198-200. 
221-224. 
229-233. 



..14, 324 
..14,325 
..14, 331 
..14,333 
. . 14, 342 
..14, 346 
..14, 348 
..14,352 
..14,369 
..14, 371 
..14, 373 
..14, 375 
..14, 384 
..14, 393 

AM. DEC. 

..17,400 
..17,403 
..17, 404 
..17,406 
..17,407 
..17,408 
..17,410 
..17,412 
..17,414 
..17,419 



4 N. JI.— Cont'd. 
259-262... 17, 421 
285- 291... 17, 423 
380-384... 17, 428 
397-405... 17, 431 
415-41 6... 17, 437 
431-43S...17, 438 
469-478... 17, 439 
512-516... 17, 444 
533-536... 17, 446 

5 N, H. AM. DEC. 



33- 38. 

38- 41 . 

71- 82. 

99-108. 
181-190. 
203-204. 
216-220. 
259-263. 
280-285. 
364-366 . 
393-394. 
415-416. 
440-443. 
520-526. 
533-536. 
553-555. 
570-573. 



.20,554 
.20, 557 
.20,562 
.20, 566 
.20, 570 
.20, 573 
.20, 575 
.20,578 
.20, 580 
. 22, 466 
.22, 463 
.22, 468 
.22,469 
.22,472 
.22, 476 
.22, 478 
.22.480 



6 N. H. AM. DEC. 



9- 12. 

14- 15. 

15- 17. 
17- 18. 
30- 33. 
63- 66. 
99-103. 

104-105. 
107-108. 
147-150. 
159-160. 
164^165. 
210-212. 
213-214. 
247-249. 
289-292. 
364^367. 
370-374. 
399-400. 
413-416. 
4.30-432. 
432-433. 
454-456. 
4G9-476. 
477-480. 
481-496. 



.23, 701 
.23, 703 
.23,704 
.23, 705 
.23,706 
.23, 708 
.25, 445 
.25, 461 
.25, 452 
.25,453 
.25, 454 
.25, 455 
.25, 457 
.25, 458 
.25, 459 
.25,461 
.25,462 
.25,464 
.25,407 
.25, 468 
.25,470 
.25,472 
.25,473 
.26, 704 
.26,711 
.26,713 



7 N. H. AM. DEO. 



9- 16. 
157-165. 
196-198. 
202-203. 
215-219. 
230-233. 
237-240. 
,345-351. 
368-374. 
397-398. 
436-445. 
452-454. 
457-4*9. 
485-496. 
619-570. 



. 26, 723 
.26. 726 
.26, 730 
.26, 732 
.26,7.35 
.26,737 
.26, 739 
.26, 741 
.26, 746 
.28, 353 
.28, 354 
.28, 359 
.28, 360 
.28, 863 
.28, 372 
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8 N, H, AM. DEO, 



31- 35. 
114-121. 
146-149. 
174-178. 
203-206. 
220-223. 
233-237. 
238-255. 
^ 307-320. 
408-413. 
441-443. 
465-471. 
500-503. 
512-515. 
523-532. 



..88,381 
..28,383 
..28,389 
..28, 391 
..29,646 
..29,648 
..29,650 
..29,653 
, .29, 664 
. .29, 679 
..31,198 
..31,200 
..31,202 
..31,207 
..31, 209 



9 N. H. AIT. DEO. 



15- 19. 

31- 34. 
I 34- 46. 
126-132. 
137-146. 
178-181. 
197-200. 
219-224. 
259-262. 
298-,304. 
309-316. 
436-440. 
45^461. 
502-515. 
536-541. 



.31,213 
.31, 215 
.31, 217 
.31,224 
.32, 341 
.32, 346 
.32, 348 
.32, 350 
.32, 357 
.32, 359 
.32, 362 
.32, 380 
.38, 382 
.32, 387 
.32, 392 



10 N. H, AM. DEO. 



61- 63. 

92- 96. 
108-111. 
123-126. 
184-186. 
220-223. 
247-251. 
266-269. 
338-343. 
347-352. 
380-391. 
436-440. 
470-472. 
489-493. 

UN. H. 

19- 27. 

88-102. 
201-207. 
256-259. 
271-274. 
368-375. 
885-389. 
418-420. 
657-567 



..32,395 
..34,140 
..34,142 
..34,145 
. .34, 146 
..34,148 
-.34,150 
..34,152 
..34,155 
..34,162 
..34, 165 
..34, 174 
..34, 176 
..34,178 



..35,466 

..35,472 

..35,490 

..35,493 

..35,495 

.35, 497 

.35. 501 

.35, 503 

..35,505 



12 IT. H. AK. DEC. 
9- 19... 37, 190 
,145-148... 3 7. 194 
194-200... 37, 197 
205-238... 37, 203 
362-371... 37, 219 
454-459. ..37, 225 
549-558... 37, 227 

ISR.H. AH. DEC. 

32- 37... 38, 471 
72- 79... 38, 475 



IS N. H.- 
99-104. 
226-229. 
286-298. 
343-351. 
385-389. 
420-429. 
459-462. 
494r-502. 
532-535. 
321-343. 
360-381. 
462-467. 
475-478. 

14N.H, 
19- 22. 
33- 35. 

122-126 

133-141. 

157-160. 

272-287. 

341-342. 

343-351. 

441-451. 

540-543. 



-Oont'd. 

..38,478 

..38,483 

..38,485 

..38,493 

..38,499 

..38,501 

..38,506 

..38,508 

..38,512 

..40,146 

..40,156 

. .40, 166 

. .40, 169 

AM. DEO. 
..40,171 

..40, 173 
. .40, 175 
. .40, 179 
. .40, 184 
. .40, 186 
..40,193 
. .40, 194 
..40, 198 
. .40, 204 



1 5 N. H. AM. DEO. 

9- 19... 41, 675 
115-118. . .41, 684 
119-126. ..41, 685 
162-169... 41, 690 
298-316. ..41, 694 
381-396. . .41, 706 

ION. H. AM. DEC. 



20- 22., 
61- 63., 
77- 82., 
129-134., 
194-202., 
254-258. 
322-324., 
,325-332., 
344-346., 
410-417. 
450-454. 
462-463. 
469-477. 
516-537. 



.41, 714 
.41, 716 
.41,717 
.41, 720 
.41, 722 
.41,726 
.41,728 
.41, 729 
.41, 732 
.41,733 
.41, 736 
.43, 562 
.43, 565 
.43, 573 



17N,H. 

9- 18. 

34- 39. 

75- 82. 
235-245. 
298-306. 
413-416.. 
458-460. . 
503-508.. 
573-577., 

isir.H. 

102-105. 
115-119. 
151-153. 
159-166. 
340-359. 
391-395. 
460-464. 
647-551. 



..43,584 
..43,590 
..43,593 
..43,597 
..43, 603 
..43, 606 
..43,609 
..43,611 
..43,614 



..45,361 
..45,363 
..45,365 
..45,367 
..45,371 
..45,382 
..45,385 
..47,163 



19K. H 

9- 92. 
118-121. 
122-128. 
196-198. 
290-295. 
301-307. 
337-343. 
403-418. 
427-444. 
534-543. 

20 N. H. 

140-149. 
246-249. 
299-302. 
323-335. 
404-405. 
411-415. 
427-431 . 
533-538. 
547-550. 
561-566. 

21N.H. 

52- 56. 

60- 61. 
116-121. 
166-174. 
224-227. 
262-282. 
282-290. 
312-319. 
359-363. 
440-448. 
528-537. 

22N. H, 

10- 15. 

71- 77. 
109-113. 
118-129. 
172-183. 
252-256. 
275-277. 
283-296. 
364-367. 
387-411. 
457-468. 



, AM. DEO. 

..49,139 
..49, 147 
..49, 149 
..49, 152 
..49, 154 
..49,156 
..51, 184 
..51,188 
..51, 192 
..51,206 



AM. DEO, 
..51, 210 

..51,217 
..51,219 
..51,222 
..51, 231 
..51,235 
..51,238 
..51, 240 
..51,242 
..51, 244 



AM. DEO. 

..53,164 
..53, 168 
..53,169 
..53, 179 
..53,185 
..53,188 
..53,202 
..53,208 
..S3, 212 
..53,216 
..53,223 

AM. DEO. 

..53,228 
..53, 231 
..53,234 
..53, 236 
..53, 241 
..53,248 
..55,151 
..55, 153 
..55,160 
..55,163 
..55,172 



23 N. H, AM. DEO. 
83-105... 55, 177 



348-354. 
360-376. 
444-447., 
555-573., 



.55, 191 
.55,195 
.55,205 
.55,207 



24 N. H. AM. DEC. 
71- 91... 55, 222 

248-258. ..55, 234 
297-801... 55, 241 
364-384... 57, 287 
440-454... 57, 294 
550-5 63... 57, 300 

25 IT. H. AM. DEO. 
41- 49... 57, 307 
67- 78... 57, 310 

229-241... 5 7, 320 
343-360... 5 7, 330 
514-521... 57, 349 



26 N. H. AM. DEO. 
76- 85... 57, 355 

142-151. ..57, 359 
249-256... 59, 341 
280-297... 59, 345 
422-427... 59, 353 
448-456... 59, 354 

27 N. H. AH. DEO. 
37- 69... 59, 359 
86-100... 59, 364 

223-230... 59, 373 
289-295... 59, 376 
412-430... 59, 380 
448-454... 59, 387 
460-476... 59, 388 

28 H. H. AM. DEC. 

48- 58... 59, 398 
128-137... 59, 401 
138-151... 61, 605 
176-183... 61, 611 
324-330... 61, 614 
379-385... 6 1,617 
473-488... 61, 622 
543-546... 61, 629 

29 IT. H, AM. DEO. 

9- 44... 61, 631 
108-120... 61, 642 
385-392... 6 1,648 
453-460... 61, 652 

30 H. H. AM. DEC. 

9- 16... 64, 275 
78-104... 64, 281 
256-268... 64, 290 
318-324... 64, 297 
390-408... 64, 300 
631-539... 64, 309 

31 IT. H, AM. DEC. 

70- 91... 64, 316 
119-138... 64, 323 
226-237... 64, 329 
352-380... 6 4, 333 
442-450... 64, 342 
501-511... 64, 347 



32II.H. 

87- 90. 

90- 96. 
133-140. 
147-167. 
295-301. 
313-316. 
452-458. 
523-543. 

33 IT. H. 

18- 26. 

96-103. 
171-177. 
239-246. 
329-336. 
345-350. 
361-379. 
507-510. 
520-523. 
530-532. 
553-563. 



AM. DEO. 

..64,352 
..64, 355 
..64,358 
..64, 362 
..64, 370 
..64, 375 
..64,378 
..64,381 

, AM. DEO. 

..66,705 
..66, 711 
..66, 715 
..66,720 
..66, 723 
.66,726 
..66, 729 
..66, 739 
..66, 742 
..66,743 
..66,745 



34 K. H. AM. DEO. 
29- 39... 66, 752 
179-193... 66, 759 
230-245... 66, 765 
351-375... 69, 489 
454-457... 69, 505 
523-528... 69, 516 

35IT. H. AM. DEO. 
52- 73... 69, 520 
257-271. .69, 536 
271-279... 69, 546 
421-430... 69, 551 
569-574... 69, 560 

36 IT. H. AM. DEO. 

9- 20... 72, 287 
141-155... 72, 295 
284-301... 72, 302 
381-387.. 72,314 
455-457... 72, 317 



37N.H. 

9- 23. 
35- 49. 
331-339 
410-423 
428-434 
512-514. 
519-524 
536-539 
539-544 



AM. DEO. 

..72, 319 
. . 72, 324 
..72,332 
..72,336 
..75,141 
..75, 144 
..75,151 
..75,154 
..75,156 



38IT. H.AM. DEC. 

14- 20... 75, 158 
127-140... 7 5, 163 
208-212... 75, 173 
287-310... 75, 182 
429-434... 75, 195 
451-454... 75, 200 



39IT.H. 

13- 20. 

53- 61 . 
110-123. 
223-237. 
410-417. 
557-564. 
564-572. 
592-597. 

40 IT. H. 

9- 14. 
34- 45. 
197-203. 
222-228. 
249-253. 
282-290. 
333-341. 
453-459. 
548-584. 



AM. DEC. 

..75,203 
..75,207 
..75,213 
..75,219 
..75, 229 
..75,233 
..75, 237 
..75,241 

AM. DEC. 

..77, 698 
..77,700 
..77,706 
..77,708 
..77,712 
..77, 715 
..77, 721 
..77, 728 
..77,732 



41 IT. H. AM. DEO. 

9- 11... 77, 752 
24- 32... 77, 753 



121-130. 
381-387. 
465-479. 
503-521. 



.77, 764 
.77,769 
.77,773 
.77.780 



42 N. H, AM. DEO. 
78- 96... 77, 789 
326-338... 80, 111 
478-482... 80, 120 
547-553... 80, 123 



53 



AMERICAN DECISIONS AND REPOKTS. 



N. H.-N. J. 



43 N. H. AH. DEO, 



30- 33. 

35- 36. 

89- 91. 
161-16i. 
171-175. 
220-224. 
224^231. 
282-289. 
363-373. 
475-479. 
508-515. 
661-569. 
621-625. 
647-649. 
41.'i-421. 
475-479. 
508-515. 
557-560. 
569-579. 



..80, 127 
..80, 130 
..80,132 
..80,136 
..80, 144 
. . 80, 149 
..80,154 
..80,163 
..80,172 
..80, 184 
..80,189 
..80,192 
..80, 197 
..80, 202 
..82, 163 
..82, 168 
..82,172 
..82,175 
..82,179 



44 N. H. iM. DEO. 



36- 38. 
115-118. 
122-125. 
143-160. 
255-264. 
321-325. 
419-423. 
448-452. 
474-475. 
512-518. 
531-539. 
680-587. 



..82,189 
..82,191 
. .82, 194 
..82,201 
..82,213 
..82, 223 
..82, 228 
..84, 85 
..84, 90 
..84, 92 
..84, 97 
..84,105 



45 IT. H. AM. DEC. 
.37- 39... 84, 111 
52- 61... 84, 114 

188-193... 86, 153 
243-268... 86, 159 
313-323... 86, 173 
533-539... 8 6, 183 

46 K. H. AM. DEC. 



16- 17. 

23- 27. 

49- 51. 

69- 61. 

78- 79 
130-134. 
213-230. 
261-266. 
266-272. 
435-440. 
490-492. 
497-505. 



..88,179 
..88, 185 
..88,189 
..88, 192 
..88, 194 
..88, 195 
..88, 199 
..88, 208 
..88, 212 
..88,219 
..88, 223 
,.88, 224 



47 H. H. AM. DEC. 



11- 24. 
113-119. 
219-223. 
226-227 . 
235-262. 
267-272. 
281-289. 
347-353. 
375-379. 
387-391 . 
396-402. 
479-482. 
482-488. 
507-512. 
554-560. 



..90,555 
..90,565 
..90, 569 
..90, 573 
..90, 575 
..93,425 
..93, 433 
..93,438 
..93, 444 
..93,444 
..93, 451 
..93, 453 
. 93, 459 
..93, 467 
..93,474 



48 N. H. AM. DEO. 



9- 13. 

23- 25. 

41- 45. 

57- 65. 
100-105. 
133-138. 
157-161. 
203-207. 
211-219. 
294-304. 
428-433. 
475-485. 



..97,561 
..97, 569 
..97, 572 
..97,575 
..97,586 
..97,592 
..97,597 
..97,601 
..97, 605 
..97, 615 
..97, 626 
..97, 633 



48 N. H. AM. EEP. 



9- 13... 

41- 45... 

50- 52... 

57- 65... 

83- 86... 
111-121... 
133-138... 
176-180... 
183-190... 
294-304. . . 
304-321... 
339-363... 
455-473... 



2,165 
2,168 
2, 172 
2, 174 
2, 185 
2, 189 
2, 202 
2,207 
2, 210 
2, 218 
2, 229 
2, 242 
2, 267 



49 N. H. AM. EEP. 



9- 35. . 
36- 39.. 

4ir- 57.. 

114-118.. 
145-150.. 
155-160. . 
176-187.. 
187-191.. 
199-204.. 
240-257.. 
310-312.. 
387-394. . 
399-444. . 
483-489.. 



. 6, 434 

. 6, 456 

. 6, 460 

. 6, 469 

. 6, 474 

. 6, 480 

. 6, 486 

. 6, 499 

. 6, 508 

. 6, 513 

. 6, 524 

. 6, 526 

. 6, 533 

. 6, 588 



50 N. H. AM. EEP. 



82- 85... 
144-150... 
224-235... 
235-242... 
245-252... 
2.53-293... 
297-303... 
369-400... 
420-433... 
439-448... 
474-475... 
501-510... 



9, 175 
9, 179 
9, 185 
9, 189 
9, 196 
9, 205 
9, 235 
9,242 
9, 267 
9, 276 
9, 286 
9, 288 



51 N. H. AM. EEP. 



9- 40,, 

40- 50. . 

56- 60., 

63- 70., 

94r-104. 

116-127. 

167-171 . , 

217-242., 

247-253., 

287-301., 

361-367 . 

38S-400. 

430-438., 



.12, 1 
.12, 41 
.12, 45 
.12, 48 
.12, 55 
.12, 67 
.12, 76 
.12, 80 
.12,106 
.12,111 
.12,127 
.12,134 
.12, 140 



61 N. E.— Cont'd. 
496-500... 12, 143 
504-535... 12, 147 
577-581... 12, 182 

52 K. H. AM. BEP. 
120-126... 13, 12 
.13, 



205-209. 
267-284. 
355-365. 
401-415. 
430-459. 
459-466. 
507-511... 13 
596-605... 13, 



.13, 

..13, 

..13, 

..13, 

13, 



53 IT. H. AM. SEP. 



9-276.. 
276-342.. 
342-3U7.. 
398-423.. 
442-451 . . 
50d-511., 
573-575. . 

54 N. H. 

84- 87. 
109-116. 
123-128. 
167-174. 
327-333. 
398-405. 
475-487. 
490-4il5 
504-506 
539-543. 

55N. H. 

55- 61. 

65- 69. 
130-139. 
141-147. 
175-178. 
179-215. 
287-294. 
375-379. 
413-419. 
546-551 . 

56 1I.H. 
25- 33. 

38- 49. 
155-160. 
184-187. 
227-253. 
291-299. 
456-466. 
466-478. 
508-510. 



.16, 82 
.16,192 
..16, 270 
.16,339 
.16, 372 
. . 16, 388 
,.16, 392 

AM. EEP. 

..20, 115 

..20, 119 

.20, 128 

.20, 131 

.20, 134 

.20, 138 

..20, 143 

..20, 151 

..20,157 

..20,160 

AM. SEP. 

..20,164 
..20,171 
..20, 175 
..20, 185 
..20,191 
..20, 194 
..20, 208 
..20,215 
..20,220 
..20, 227 

AM. EEP. 

..22,408 
..22,416 
. . 22, 432 
..22,437 
. . 22, 441 
..22,464 
..22,475 
..22,491 
..22,504 



57 N. H. AM. SEP. 
132-140... 24, 59 
146-149... 24, 66 
245-305... 24, 69 

58 N. H. AM. EEP. 

5- 7. ..42, 555 

7- 11... 42, 565 

30- 37. . .42. 568 

52- 59. ..42, 572 

83- 87... 42, 580 

104-108. . .42, 584 

257-259... 42, 586 

306-308... 42, 539 



68 N. n.-Oont'd. 
430-438... 42, 592 
462-465... 42, 602 
473-474. . .42, 604 
569-572... 42, 605 

59 N. H. AM. EEP. 



1- 6. 

7- 10. 
120-122. 
122-124. 
128-129. 
154-157. 
158-159. 
201-203. 
218-219. 
242-244. 
256-258. 
288-290. 
298-310. 
354-359. 
378-382. 
417-438. 
541-547. 
551-560. 
564^569. 
578-579. 



..47, 171 
. .47, 176 
..47,179 
. .47, 181 
..47,183 
..47, 184 
. .47, 188 
..47,192 
..47,194 
..47, 196 
..47, 199 
..47,202 
. .47, 203 
..47, 209 
..47,215 
..47, 217 
. .47, 220 
..47, 224 
..47,227 
. .47, 231 



60 H. H. AM. EEP. 



20- 27. 

30- 32. 

59- 61. 
100-110. 
201-202. 
294^330. 
377-384. 
422-425. 
434-436. 
439-442. 
479-480. 
493-496. 
,528-536. 

61 N. H 

9- 14. 
40- 47. 
131-134. 
345-348. 
423-429. 
511-516. 
589-594. 
624-632. 



. .49, 302 
. .49, 304 
..49,305 
. .49, 307 
..49,311 
..49,313 
..49, 321 
. .49, 324 
. .49, 326 
..49, 328 
..49, 331 
..49, 333 
..49,334 

. AM. EEP. 

. .60, 315 
..60,317 
. .60, 320 
. .60, 322 
..60, 325 
..60,332 
..60, 334 
..60,337 



63 N. H, AM. EEP. 



5- 8. 
9- 10. 

17- 21. 

37- 39. 

57- 60. 

92- 95. 

99-107. 
147-149. 
152-164. 
233-243. 
289-296. 
321-328. 
341-352. 
406-412. 
415-416. 
475-500. 
507-513. 
552-556. 
599-605. 
605-607. 



.56, 476 
.56,478 
.56,481 
.56,486 
.56,489 
.56, 492 
.56,496 
.56, 499 
.56, 501 
.56, 506 
.56,512 
.56,614 
.56, 521 
.56, 529 
.56, 529 
.56,530 
.56,538 
.56, 543 
.56, 547 
.56,554 



HEW JERSEY. 

Coxe^ AM. DEO. 
1 N. J. L. 
56- 70... 

77- 78... 

78- 79... 
144^151... 
235-241... 
261-263... 
318-328... 



1,188 
1,192 
1,193 
1,195 
1,202 
1,206 

1,207 

418-423... 1,208 



424-494.. 
439-444. . 



1,211 
1,216 



1 Pen. AM. DEO. 

2 N. J. L. 

20- 35... 

169-186... 

407-412... 



2, 333 
2,343 
2,354 



2 Fen. am. dec. 

3 N. J. L. 
419-422. 



438-443.. 
567-567.. 
578-582.. 
583-597.. 
672-674. . 
697-701.. 
702-705. . 
728-734. . 



4,382 
4,384 
4, 387 
4, 389 
4,392 
4,407 
4,408 
4,409 
4, 411 



754-764... 4,414 

1 South. AM. DEO. 
4 N. J. L. 
61- 65. 



74- 76. 
156-159. 
165-170.. 



570 
574 
576 
579 



192-203... 7, .582 
231-247... 7,592 
330-338... 7, 603 



2 South, 


AM. DEO, 


5 N. J. L. 


455-459. 


. 8,610 


400-466. 


. 8, 615 


491-493. 


. 8,618 


570-573. 


. 8, 620 


584-586. 


. 8, 622 


738-744. 


. 8,623 


815-817. 


. 8,626 


1 Hftlst. 


AM. DEO. 


6 N. J. L. 


1- 94. 


.10,356 


111-115. 


.10,390 


133-140. 


.10,392 


195-211. 


..10,396 


2 HalBt. 


AM. DEO. 


7 N. J. L. 


6- 24. 


..11,508 


85-88. 


..11,520 


113-119. 


..11,529 


130-133. 


..11,535 


142-152. 


..11,541 


175-179. 


..11,546 


193-197. 


..11,549 


352-356. 


..11,551 



H. J. 



NaMEEICAL TABLE OF OASES 



SI 



3 Halst. AU. DEO. 

8 N. J. L. 

54- 55... 14, 399 
140-160... 14, 400 
172-174... 14, 417 
175-176... 14, 418 
262-265... 14, 419 
336-339... 14, 427 

4 Halst. AM. DEC. 

9 N. T. I.. 

26- 32... 17, 449 
110-114. ..17, 455 
1)5-118.., 17, 462 
144r-148...17, 464 
189-192... 17, 468 
322-344... 17, 472 
3.52-356... 17, 479 
357-374... 17, 483 

5 Halst. AM. DEC. 

10 N. J. L. 

42- 49... 18, 371 
87-102... 18, 389 

163-190... 18, 404 
217-221... 18, 417 

6 Halst. AM, DEO. 
ll.N. J. 1. 

43- 43... 19, 368 

44- 62... 19, 369 
105-109... 19, 386 
174-178... 19, 388 
197-203... 20, 583 
327-336... 20, 589 
370-385... 20, 593 

7 Halst. AM. DEO. 

12 N. J. L. 

79- 82... 21, 52 

114-118... 21, 62 

175-177... 22, 483 

182-186... 22. 485 

1 Green, am. dec. 
1.3 N. J. L. 

13- 22... 22, 489 
23- 34... 22, 496 
68- 75.. .23, 711 
233-239. . .23, 717 
263-264... 23, 720 
326-340... 25, 476 
361-376... 25, 490 

2 Green, am. dec. 

14 N. J. L. 

36- 38... 25, 497 
90-102... 25, 499 
178-183... 25, 509 
186-189... 25, 513 
222-253... 27, 33 
355-360... 27, 63 

3 Green, am. dec. 

15 N. J. L. 

45- 51... 28, 394 
155-165... 28, 400 
244-248. . .29, 684 
814^319... 29, 687 
337-338... 29, 691 
871-372... 29, 692 



1 Har. AM. DEC. 

16N. J. L. 
85- 86... 31, 228 
119-123. ..31, 229 
202-215... 31, 232 
380-391... 32, 397 
464-472... 32, 404 

2 Har. AM. DEO. 

17 N. I. L. 

78- 80... 34, 182 
129-153. . .34, 184 
473-478... 3 5, 521 



3 Har. 

18 N. J. 
3- 4. 

14- 15. 

46- 49. 
105-108. 
108-122. 
200-205. 
377-382. 
480-489. 



AM. DEC. 

L. 

..35,523 

..35,525 

..35, 526 

..35,528 

..35,530 

..37,233 

..38,521 

..38,525 



4 Har. am. dec. 

19 N. J. L. 

36- 41... 38, 531 

61- 66... 38, 536 

160-166... 38, 540 

Spencer, am. dec. 

20 N. J. L. 

66- 60. ..38, 547 
86-109... 40, 213 
129-133... 40, 217 
214-218... 40, 220 
340-343... 43, 633 
435-457. . .43, 636 
556-563... 45, 388 
648-653... 45, 394 

1 Zab. AM. DEO. 

21N. J.L. 

133-156... 47, 156 
292-a01...47, 162 
391-395... 47, 169 
632-636... 47, 172 
665-673... 47, 175 
683-694. . .47, 182 
714-751... 47, 190 

2 Zab. AM. DEC. 

22 N. J. L. 

52- 58... 51, 248 
117-160. ..51, 253 
185-190... 5 1,262 
311-332. ..53, 252 
383-387... 53, 254 
424-427... 53, 258 
680-699... 53, 263 

3 Zab. AM. DEC. 

23 N. J. L. 

49- 61... 63, 270 
150-154... 55, 260 
311-321... 57, 382 
402-415... 57, 400 
510-517... 57, 409 
566-579... 57, 416 
590-616... 67, 420 



4 Zab. AM. DEC. 

21 N. J.L. 

71- 80... 59, 408 
366-370... 61, 668 
435-443. ..61, 67] 
524-529. ..61, §78 
697-717... 64, 394 

1 Dutch. AM. DEC. 

25 N. J. L. 

67- 72... 64, 412 
25i)-268...64, 415 
356-374. ..67, 49 

2 Dutch, AM. DEC. 

26 N. J. L. 
148-175... 69, 565 
368-376... 69, 580 
594-601... 69, 584 



3 Dutch. 

27 N. J. 

86- 99. 
117-123. 
124-131. 
245-250. 
290-296. 
352-357. 
513-522. 
645-647. 



AM. DEC. 
L. 

..72,341 
..72,347 
..72, 352 
..72, .WO 
..72,364 
..72,369 
. .72, 373 
..72,379 



4 Dutch, AM. DEO. 

28 N. 3. L. 

13- 21... 75, 243 

28- 31... 75, 250 

208-219... 78, 49 

224-237... 78, 54 

511-516. ..78, 65 

5 Dutch. AM. DEC, 

29 N. J. L. 
195-206... 80, 207 
393-397... 80, 215 
468-475. ..80, 220 
514r-516...80, 226 

1 Vroom, AM. DEO. 

30 N. J. L. 
220-224... 82, 233 
50,3-51 5... 82, 237 
368-374. ..86. 188 

2 Troom, am. dec, 
31 N. J. L. 

52- 58... 86, 193 
72- 77... 86, 199 
170-174... 86, 206 
317-321... 86, 210 
321-325... 86, 213 
351-355... 86, 216 
461-476... 86, 219 
531-646... 86, 226 
575-582... 88, 240 

3 Troom, am. dec. 

32 N. I. L. 

13- 15... 90, 647 
151-158... 90, 649 
249-264... 90, 656 
328-334... 90, 659 
334-337... 90, 665 
398-402... 90, 668 
403-407... 90, 671 
407-413... 90, 075 



4 Troom, am. dec. 

33 N. J. L. 

13- 26.. .97, 696 
102-1 07... 97, 707 
223-228... 97, 718 
434^441... 97, 722 
463-473... 97, 728 
513-523... 97, 737 

5 Troom, am. eep. 

34 N. J. L. 
496-508... 3, 256 
513-517... 3, 265 
532-578... 3, 269 



6 Troom, 

35 N. J. 

17- 34. 

86- 40. 
157-167 . 
227-235. 
285-290. 
338-316. 
400-404. 
409-414. 
617-528. 



am. bep. 

L. 

..10, 205 
..10, 219 
..10,223 
..10, 232 
..10, 239 
. . 10, 243 
..10, 249 
..10,253 
..10,256 



7 Troom, am. eep. 

36 N. J. L. 

29- 43... 13, 405 
44- 50... 13, 417 
72- 79... 13, 422 
129-133... 13, 429 
138-141... 13, 432 
226-229.. .13, 435 
262-273... 13, 438 
315-323... 13, 448 
389-392... 13, 464 
407-414... 13, 457 
449-468... 13, 463 
478-481... 13, 464 

8 Troom, AM. KEP. 

37 N. J. L. 
108-120.. .18, 716 
372-380... 18, 723 
415-426... 18, 729 
426-432... 18, 736 
444r492...18, 741 
531-537... 18, 764 

9 Troom, am. eep. 

38 N. J. L. 

5- 13... 20, 356 
32- 38... 20, 362 
176-182... 20, 367 
140-145... 20, 372 
146-151... 20, 376 
190-198... 20, 380 
225-228... 20, 386 
228-229... 20, 388 
247-252... 20, 389 
339-346... 20, 394 
383-388... 20, 399 
430-436... 20, 404 
441-456... 20, 409 
457-462... 20, 421 
496-502... 20, 425 

10Troom,AM.BEF. 

89 N. J. L. 
89- 98... 23, 198 
122-132... 23, 203 



10 VrooTn—CwU^d, 
133-134... 23, 213 
299-316... 23, 214 
469-474... 23, 229 
476-482... 23, 234 
697-707... 23, 239 

llTroom,AM.itEF. 

40 N. J. L. 
23- 25... 29, 208 
123-1 28... 29, 210 
1^8-138... 29, 214 
195-207... 29, 219 
207-215... 29, 224 
216-218... 29, 230 
252-256... 29, 233 
288-296... 29, 237 
383-394... 29, 242 
402-417... 29, 261 
435-440... 29, 262 
550-556... 29, 266 
568-581... 29, 271 
581-595... 29, 282 



12Troom, 

41 N. J. I 
15- 22.. 
48- 56... 

193-202.. 

203-208... 

208-211 . . . 

281-292.. 

322-332.. 

332-339.. 

40.<i-418.., 

448-454 . . . 

45t-462... 

552-598... 



am. BEP. 

32, 174 
32, 180 
32, 186 
32, 193 
32, 198 
32, 201 
32, 210 
32, 219 
32, 226 
32, 237 
32, 243 
32, 247 



13Troom,AM.EEp. 

42 N. J. L. 

25- 28... 36, 501 
28- 31... 36, 605 
189-192... 36, 508 
308-316... 36, 511 
364-370... 36, 518 
421-427... 36, 523 
451-461... 3 6, 527 
467-475... 36, 635 
579-608... 3 6, 542 

14Troom,AM.KEP. 

43 N. J. L. 
113-117... 39, 547 
128-134.. 39, 561 
203-256... 39, 558 
257-259... 39, 578 
279-288. ..39, 580 
288-292... 39, 581 
300-311... 39, 584 
311-321... 39, 592 
359-362... 39, 600 
459-464... 39, 603 
488-495... 39, 606 
555-562... 39, 610 
640-652... 39, 610 

15Troom,AM.EBP. 

* 44 N. J. L. 

74- 78... 43, 341 

83- 88... 43, 343 

106-113... 43, 347 

181-206... 43, 353 



So 



AMEKICAN DECISIONS AND EEPOBTS. 



H. J.-W. T. 



16 Vroom- 
220-225.. 
269-273.. 
3S1-315.. 
331-346.. 
430-433.. 
441-415.. 
485-495.. 
605-612.. 
«38-647.. 
«54^662.. 



-Cont'd. 
.43, 365 
.43, 869 
.43, 373 
.43, 380 
.43, 392 
.43, 394 
.43, 397 
.43, 402 
43, 406 
43, 412 



16Vroom,AM.KEp. 

45 N. J. L. 
18- 26... 46, 750 
119-122... 46, 754 
219-224... 46, 757 
310-314... 46, 772 
326-328... 46, 77« 
347-360... 46, 778 
368-377... 46, 781 
379-390... 46, 782 
531-543... 46, 789 
543-555. ..46, 792 



46N.J.L. 

16- 19. . 

37- 40. . 
231-237.. 
244-255.. 
255-259.. 
276-280.. 
3>8-;t37.. 
380-393.. 
448-453. . 
611-6J3.. 



.50, 397 
.50, 400 
.50,403 
, 50, 407 
.50,417 
.50, 421 
.50,424 
.50, 432 
.50, 442 
.50, 445 



47N.J.L. AM.KEP. 



18- 23.. 

36- 42. . 

59- 64. . 

64- 69.. 
113-117.. 
137-140. . 
157-160.. 
161-172.. 
189-191.. 
192-199. . 
265-268.. 
290-310.. 
334^337.. 
349-356.. 
397-400.. 
457-460. . 
479-489.. 
493-518. 
518-548, 



.54, 109 
.54, 114 
.54,114 
..54, 117 
..54, 121 
..54, 123 
..54,123 
..54, 126 
..54, 146 
..54, H8 
..54, 157 
..54,159 
..54,162 
..54,170 
..54, 175 
..54, 178 
..54, 182 
..54, 190 
..64, 197 



48N.J.L, 

1- 22. . 

22- 25. . 

44- 50. . 

55- 63.. 

90- 95. . 
129-140. . 
390-395. . 
410-419. . 
495-512.. 



AM. I!EP. 

.57, 516 
.57, 534 
.57, 538 
.57,543 
.57, 548 
.57, 562 
.57,561 
.67, 566 
.57,586 



49II.J.L.AM. EEP. 

68- 79. ..60, 584 

94-104. . .60, 592 

115-144... 60, 596 

163-1CU,..60, 602 



49N. J. L. 
256-265.. 
266-274.. 
292-300.. 
303-308.. 
417-444. . 
508-515.. 
540-516.. 
548-552.. 
571-577. . 
587-592.. 
636-638.. 
685-692. . 



—ConVd. 
.60, 606 
.60, 611 
.60, 615 
.60, 619 
.60, 622 
.60, 642 
.60, 648 
.60, G52 
.60, 656 
.60, 661 
.60, 666 
.60, 668 



Sazt. Ch, AM. DEC. 

1 N. J. Eq. 

43- 55... 21, 33 
157-193...21, 41 
259-274... 22, 608 
346-358... 22, 519 
309-285... 22, 526 
534-540... 23, 722 
541-561... 23, 728 
685-694. . .23, 748 
694^730... 23, 756 

lOreeuCIi. A.DEO. 

2 N. J. Eq. 

57- 66... 32, 412 
139-144... 32, 417 
145-153... 34, 195 
214-219... 34, 200 
277-286... 34, 204 
384^86... 36, 512 
480-491... 35, 513 
520-527... 35, 516 

2 Green Ch. A.DEC. 

3 N. J. Eq. 

84- 95... 29, 694 
131-136... 29, 703 
220-231... &9, 707 
350-356... 29, 716 
435-437... 29, 721 
474-481... 29, 723 
504^512... 29, 730 



3 Green 

4 N.J. 
16- 28 
42- 45 
212-219 
261-265 
310-315 
436-437 
438-444 
489^92 



Ch.A.DEC. 
Eq. 

...31, 238 

...31, 248 

...38,514 

..38, 519 

...40, 207 

41, 739 

41, 740 

43, 618 



1 Halst.Ch.A.DEC. 

5 N. J. Eq. 

26- 32... 43, 621 
99-105... 43, 630 
186-192... 43, 624 
224-229... 43, 626 
454-455... 45, 399 
633-639... 45, 401 
642-648... 45, 406 

2 Halst.Ch.A.DEO. 

6 N. J. Bq. 
548-558... 47, 211 
613-617... 47, 213 



3HalBt,Cli.A.3EC. 

7 N. J. Bq. 

88- 89. ..51, 265 
629-637... 5 1,267 
651-654... 5 1,272 

4 Halst.Ch.A.DEC. 

8 N. J. Eq. 
559-559... 55, 216 
729-732... 55, 247 
795-805... 56, 250 

IStOCkt.CIl.A.DEC. 

il N. J. Eq. 

36- 43... 67, 365 

82- 94... 67, 371 

286-288.. 59,416 

507-525... 59, 418 

572-591... 59, 423 

667-701... 64, 423 

aStockt.Ch.A.DEO. 

10 N. J. Eq. 

115-118... 64, 445 
128-138... 64, 448 
401-418... 64, 456 
437-469... 64, 460 
469-479... 64, 464 
480-489... 6 4, 467 
635-543... 64, 469 
332-344... 66, 773 

SStockt, Ch.A.DEC. 

U N. J. Eq. 

16- 25... 64, 472 

39- 45... 64, 478 

204-215... 66, 790 

302-306... 69, 591 

403-406... 69, 595 

423-431... 69, 598 

1 Beasl. AM. DEC. 

12 N. J. Bq. 

51- 55... 72, 381 
66- 69... 72, 385 
214-219... 72, 388 
260-252... 72, 393 
280-288... 72, 395 
350-355... 72, 403 

2 Beasl. am. dec. 

13 N. J. Eq. 

62- 66... 78, 69 
101-105... 78, 90 
121-123.. .78, 94 
220-227... 78, 95 
397-400... 78, 102 
400-403... 78, 105 
439-454... 78, 108 

1 MoCart.AM.DEO. 

14 N. J. Eq. 
106-113... 80, 229 
213-219... 82, 244 
291-293... 82, 249 
315-319... 82, 251 
376-379... 82, 254 
430-435... 82, 258 
436-444... 82, 262 



2McCart.AM.DE0. 

15 N.J. Eq. 
103-108... 82, 269 
112-110... 82, 273 
162-165... 82, 276 
478-481... 82, 279 

I Gr.C. E.AM. DEC. 

16N. J. Bq. 
13- 23... 84, 134 
97-107... 84, 142 
213-218... 84, 147 
221-229... 84, 151 
265-274... 84, 155 
391-398... 84, 164 
411-419... 84. 169 

2Gr,C E.AM. DEC. 

17 N. J. Bq. 
51- 68... 86, 247 
75- 83... 86, 252 
216-219... 88, 231 
259-263.. 88, 233 
367-384... 90, 594 
497-504... 90, 601 

SGr.C.E. AM.DEO. 

1.8 N. J. Eq. 

33- 36... 90, 607 
124-128... 90, 613 
178-194... 90, 617 
459-461... 90, 631 
518-531... 90, 634 



-^Gr.C.E, 

19 N. J. 
123-130. 
176-180. 
294-307. 
316-319. 
420-423. 
462-4.71. 
537-549. 
563-673. 



, AM. DEC. 
Eq. 

. .97, 644 
..97,650 
.97, 654 
..97,666 
..97, 668 
..97, 671 
..97, 679 
..97, 687 



41N.J.Eq. A.KEP. 
316-331... 56, 1 
606-610... 56, 16 

42N.J.EC[,A. BEF. 

388-392. ..59, 43 
403-410... 69, 49 
651-057... 59, 52 

NEW YOKK. 
1 John.Cas.A.DEC. 

22- 23... 

51- 65... 

99-101... 
114-116... 
116-120... 
127-129... 
129-130... 
145-146... 
276-278... 
231-284... 
314-318... 
436-524. . 



33V.J.Eq.A.EEP. 
267- 285... 36, .642 
287-303... 36, 556 

34 H. J.Eq. A.KEP. 
255-262... 38, 378 
570-577... 38, 385 

35N.J.Eq. A.REP. 
291-302... 40, 625 

37 N.J.Eq. A.KEP. 
560-563... 45, 667 
600-602... *6, 670 

38 N.J. Eq. A itEP. 
219-234... 48, r08 
250-259... 48, 319 
604-612... 48, 327 

39 N. J.Eq. A.BEP. 
279-294. ..61, 17 
527-545... 51, 29 

40 N. J.Eq. A.BEP. 
189-204... 5 3, 775 
663-668... 53, 783 



1, 92 
1, 93 
1, 97 
1, 100 
1, 102 



105 
107 
108 
110 
113 
117 



2 John.Cas, 
1- 3... 
3- 16... 

29- 35... 

97-101... 
200-203... 
231-232... 
250-253... 
301-312... 
438-441... 
450-467... 



1, 121 

A.DEO. 
1,141 

1, 142 
1, 154 
1, 158 
1, 162 
1, 164 
1, 166 
1, 168 
1, 177 
1, 180 



3 John. Cas. A.DEC. 

5- 10... 2, 126 

10- 15... 2, 130 

29- 33... 2, 134 

39- 47... 2,139 

70- 71 . . . 2, 144 

198-205... 2, 145 

206-213... 2, 149 

259-265... a, 156 

297-299... 2, 160 

ICainesC.AM.DEc. 
1- 21... 2,281 

2CaineeC.AM.DE0. 

1- 66... 2, 291 

66- 86... 2, 316 

87-110... 2,323 

183-195... 2,330 

1 Caines, am. dec 
43- 45... 2,162 
92-104... 2, 164 

196-217... 2,173 

217-248... 2, 180 

292-304... 2, 187 

347-349... 2,191 

358-363... 2, 193 

402-416... 2, 197 

573-581... 2, 201 

2 Caines, am. dec. 
1- 25... 2, 209 

25- 28... 2, 213 

48- 56... 2,215 

121-129... 2, 222 

188-198... 2, 228 



If. T. 
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2 C&lnea— Cont'd. 
244-245... 3, 235' 
263-274.., 2,236 
S04-309... 2,239 

3 Caines, am. deo. 



16- 22... 

43- 48... 

48- 49... 

73- 80... 
111-118... 
154^155... 
155-160... 
175-182... 
182-186... 
307-321... 



2, 241 
2, 247 
2, 250 
2, 251 
2,254 
2, 259 
2, 260 
2,264 
2, 268 
2,270 



1 JoIinS, AM. DEO. 



1- 20. 

34- 37.. 

78- 90. 
139-140.. 
181-192.. 
215-229.. 
249-266.. 
267-272.. 
274-275.. 
290-293.. 
307-309.. 
385-396.. 
413-418.. 
440-452.. 
471-486.. 
529-580.. 



. 3, 277 

. 3, 293 

. 3, 296 

. 3, 304 

. 3, 307 

. 3, 310 

. 3, 319 

. 3, 326 

. 3, 329 

. 3, 330 

. 3, 333 
. ■ 3, 336 

. 3, 339 

. 3, 340 

. 3, 345 

. 3,353 



2 Johns. AM. DEO. 



1- 8.. 

10- 13.. 

24- 31.. 
,31- 37. . 

52- 57. . 
109-115.. 
115-119.. 
124-187. . 
235-243. . 
248-2IJ4. . 
300-307. . 
313-323.. 
336-341.. 
342-346. . 
346-356. . 
357-363. . 
418-423. . 
448-450. . 
455-462.. 
550-573.. 



. 3, 379 
. 3, 383 
. 3, 386 
. 3, 390 
. 3, 399 
. 3, 401 
. 3, 404 
. 3, 406 
. 3, 410 
. 3, 415 
. 3, 422 
. 3, 427 
. 3, 431 
. 3, 433 
. 3, 437 
. 3, 439 
. 3,442 
3, 444 
3,446 
3,450 



3 Johns. AM. DEO. 



44- 49.. 

56- 68. . 

68- 71.. 
157-161.. 
180-183. . 
210-216.. 
216-223. . 
263-268.. 
292-300. . 
321-330.. 
352-362. . 
375-388.. 
388-398.. 
399-422. . 
481-488. . 
484^95. . 
606-511. . 



. 3, 457 

. 3, 459 

. 3,467 

. 3, 469 

. 3, 473 

. 3, 475 

. 3, 478 

. 3, 482 

. 3,485 

. 3, 490 

. 3, 495 

, 3, 500 

. 3, 504 

. 3, 509 

. 3, 515 

. 3, 517 

. 3,526 



4 Johns. 

1- 23. 
52- 54. 
54- 60. 
61- 71. 
72- 74. 

81- 83. 
150-160, 
202-213. 
230-234. 
240-250. 
251-280. 
377-389. 
426-442. 
450-460. 
536-606. 

5 Johns, 

37- 41. 

49- 57. 

68- 73. 

85- 88. 
144-160. 
188-192. 
211-230. 
258-262. 
272-278. 
310-327. 
335-345. 
348-350. 
375-385. 
395-411. 

6 Johns, 
39- 42. 
46- 49. 
54- 59. 

68- 69. 

69- 73. 

82- 83. 
110-111. 
121-124. 
144-148. 
160-168. 
168-170. 
170-180. 
181-184. 
185-194. 
197-219. 
226-256. 
290-296. 
296-318. 



AM. DEO. 


.. 4,229 


. . 4, 244 


. . 4, 246 


. . 4, 249 


.. 4,253 


.. 4,2.55 


.. 4,258 


. . 4, 263 


. . 4, 267 


.. 4,270 


.. 4,273 


. . 4, 289 


.. 4,292 


.. 4,31)0 


.. 4,305 


AM. DEO. 


.. 4,321 


.. 4,323 


. . 4, 326 


.. 4,329 


. . 4, 330 


.. 4,337 


.. 4,339 


.. 4,354 


.. 4,356 


.. 4,359 


. . 4, 364 


.. 4, 368 


.. 4,372 


. . 4, 374 


AM. DEO. 


. . 5, 184 


.. 5,186 


.. 6,188 


. . 5, 191 


.. 5,192 


. . 5, 194 


. . 5, 195 


.. 5.196 


.. 5,197 


. . 6, 200 


. . 5, 204 


.. 5,206 


.. 6,210 


... 5,213 


.. 5,218 


. . 5, 222 



8 Johns, AM. DEO. 



5,229 
5,237 



7 Johns. AM. DEO. 



70- 71.. 
99-106.. 
117-118. . 
140-144. . 
161-164. . 
189-193.. 
201-205.. 
227-237.. 
254-238.. 
258-260. . 
260-264.. 
264-273.. 
278-283. . 
332-341.. 
358-359.. 
385-390.. 
412-426. . 
426-430.. 
473-475. . 
477-513. . 



. 5, 245 
. 5, 246 
. 5, 249 
. 5, 250 
. 5, 252 
. 5. 254 
. 5, 256 
. 5, 258 
. 5, 264 
. 6, 266 
. 6, 267 
. 5, 269 
. 5, 273 
. 5, 275 
. 6, 281 
. 6, 282 
. 5, 283 
. 5, 287 
. 5, 289 
. 5, 291 



23- 26.. 

29- 40.. 

72- 73.. 

86- 91.. 
137-141.. 
163-167.. 
190-194. . 
290-298. . 
307-321.. 
347-3.51.. 
432-436.. 
446-453.. 



. 5, 316 

. 5, 317 

. 5, 326 

. 6, 327 

. 5, 328 

. 5, 381 

. 6, 332 

. 5, 335 

. 5,339 

. 5, 344 

. 5, 346 

. 6, 348 



9 Johns. AM. DEO. 



45- 54. 

55- 60. 

71- 72. 

96-100. 
121-122. 
163-169. 
201-210. 
217-218. 
253-254. 
270-276. 
295-297. 
310-311. 
334-335. 
337-344. 
387-391. 
395-442. 



. 6, 253 

. 6,259 

. 6, 263 

. 6, 264 

. 6, 267 

. 6, 267 

. 6, 271 

. 6, 273 

. 6, 275 

. 6, 27(i 

. 6, 277 

. 6, 279 

, . 6, 280 

. 6, 281 

. 6,288 

, . 6, 290 



10 Johns. AM. DEC 



1- 11.. 

23- 26.. 

30- 32.. 
102-103.. 
115-117.. 
133-138.. 
148-153.. 
154-156. . 
156-160. . 
185-197.. 
203-206.. 
220-222. 
242-243. . 
244^245., 
263-266., 
336-338. 
377-381., 
447-452. 
457-463. 



. 6, 306 

. 6, 311 

. 6, 314 

. 6, 316 

. 6, 318 

. 6, 319 

. 6, 321 

. 6, 324 

. 6, 326 

. 6, 328 

. 6, 332 

. 6, 335 

. 6,337 

. 6, 338 

. 6, 339 

. 6, 341 

. 6, 343 

. 6, 346 

. 6, 349 



1 1 Johns. AM.DEO. 



40- 46. . . 

91- 98... 
114-121... 
146-148... 
201-220... 
221-224. . . 
281-282... 
315-322... 
337-352... 
409-415... 
461-471... 
525-528... 
534-538. . . 



6,353 
6, 355 
6, 359 
6,361 
6,363 
6, 371 
6,373 
6, 374 
6,876 
6,383 
6, 386 
6,392 
6,393 



12 Johns. AM.DEO. 
77- 87... 7,280 
102-107... 
107-113.. 



12 Jobns.- 

178-181.. 
190-192.. 
209-213.. 
223-227.. 
232-234.. 
242-246.. 
274-276.. 
276-285.. 
306-311.. 
408-409.. 
409-411.. 
436-444.. 
444-451.. 
468-468.. 
513-520.. 
536-560.. 

13 Johns. 

82- 84 . 

94- 97.. 
174r-175.. 
224-226.. 
275-276. . 
285-286.. 
286-287.. 
297-.301.. 
307-311.. 
325-328.. 
,359-365.. 
390-392.. 
395-404. . 
434-436.. 
480-480.. 
489-492.. 
513-516.. 
518-525.. 
536-560.. 



- ConVd. 

. 7, 303 

. 7, 305 

. 7, 306 

. 7, 309 

. 7, 311 

, 7,315 

. 7, 317 

. 7,319 

. 7, 324 

. 7, 327 

. 7, 328 

. 7, 330 

. 7, 334 

. 7, 339 

. 7, 340 

. 7, 348 

AM.DEC. 

. 7, 364 

. 7, 367 

. 7, 369 

. 7, 372 

. 7, 374 

. 7, 375 

. 7, 376 

. 7,377 

. 7, 381 

. 7, 383 

. 7, 384 

. 7, 388 

. 7, 390 

. 7, 392 

. 7, 395 

. 7, 396 

. 7, 398 

. 7, 399 

. 7,403 



14 Johns. AM.DEO. 



7, 416 
7,427 
7,442 
7,445 
7,447 
7,448 
7,458 
7, 459 



7, 286 
7, 290 



146-151... 7, 294 
165-168... 7,299 



1- 15.., 
15- 45... 
114-118.., 
134-138... 
170-172.., 
175-177.., 
178-181.. 
238-246.. 
294-301.. 
318-322.. 
338-340. . 
426-428.. 

1 6 Johns. 

23- 38.. 

39- 43.. 

44^ 57.. 
121-146.. 
159-161.. 
213-220.. 
309-317.. 
332-337.. 
349-352.. 
358-395.. 
433-435.. 
447-455.. 
458-467.. 
483-492.. 
5,54-571.. 



16 Johns. AM. DEO. 
14- 28... 8, 287 
34^ 40... 8, 293 

136-141... 8,299 



16 Jolms. 
152-154.. 
197-201.. 
210-215.. 
218-221 . . 
233-254. . 
286-289.. 
367-381.. 
382-438.. 
515-537.. 



-ConVd. ■ 
8, 302 

, 8, 300 

. 8, 309 
8, 311 
8, 313 

, 8, 321 
8, 323 
8,830 
8, 357 



17 Johns. AM.DEO. 



25- 28. 

92-101. 
116-122. 
142-144. 
167-168. 
169-176. 
195-216. 
217-221. 
234-238. 
248-260. 
306-325. 
351-356. 
384.404. 
449-461. 
511-524. 
549-598. 



.. 8, 367 

,. 8,369 

.. 8, 373 

. . 8, 376 . 

.. 8,378 

. . 8, 380 

,. 8,382 

. . 8, 390 

.. 8,393 

.. 8,396 

.. 8,404 

.. 8,411 

.. 8,415 

. . 8, 428 

.. 8,442' 

.. 8,447 



18 Johns. AM.DEC. 



48- 52.. 

58- 59.. 
145-149.. 
157-164.. 
174-187., 
187-207.. 
257-294. , 
363-368. , 
403-405., 
441-443., 
459-484. 
513-543. 
544-576. 



. 9, 184 

. 9, 187 

. 9, 191 

. 9, 193 

. 9, 195 

. 9, 203 

. 9, 210 

. 9,221 

. 9, 224 

. 9, 225 

. 9, 227 

. 9, 235 

. 9, 246 



19 Johns. AM.DEO. 



. 7, 
. 7, 


462 
466 


. 7, 


467 


. 7, 


469 


AM.DEC. 1 


. 8, 


205 


. 8, 


211 


. 8, 


219 


. 8, 


225 


. 8, 


231 


■ 8, 


233 


. 8, 


236 


- 8, 


239 


. 8 


241 


. 8 


243 


. 8 


261 


. 8 


263 


. 8 


266 


. 8 


272 


. 8 


282 



39- 43., 
60- 66., 
69- 72., 

134-136. 

137-144. 

147-152. 

154-159. 

160-161. 

162-165. 

181-188. 

223-229. 

259-264. 

290-29] . 

294-297. 

319-322. 

345-348. 

381-383. 

386-389. 

391-425. 

456-486. 

513-573. 



.10,189 
.10, 193 
.10, 196 
.10,198 
.10, 200 
. 10, 204 
.10,208 
.10,211 
.10,213 
.10,215 
.10, 219 
..10,223 
..10, 227 
.10, 228 
..10,230 
..10, 232 
..10, 234 
..10,237 
..10, 239 
..10, 273 
..10,286 



20 Johns. AM.DEO. 

28- 29.. .11, 237 

29- 33.. .11, 238 
64^ 74.. .11, 244 
76- 79. ..11, 247 
90-1 02... 11,249 

130-136... 11, 253 
140-152... 11, 259 
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AMEBICAN DECISIONS AND EEP0IIT8. 



U.K. 



20 Johns. 
1U8-176. . 
196-201.. 
229-269.. 
290-29i.. 
338-349.. 
365-366.. 
430-441.. 
442-451.. 
465-471.. 
503-536.. 
576-610.. 
637-658.. 
693-734.. 

1 Cowen, 
75- 76.. 
78- 80.. 

122-127 . 
156-159.. 
243-244. . 
249-251.. 
260-261.. 
276-2H0.. 
290-3U9.. 
322-335.. 
437-442.. 
513-643. . 
543-550 . 
711-756.. 

2 Cowen, 

139-194.. 
195-242.. 
246-323.. 
408-410. . 
618-521.. 
522-525.. 
60.)-015.. 
638-652.. 
770-780. . 

3 Cowen, 

39- 57.. 

75- 81.. 
120-128.. 
166-203.. 
20G-209.. 
303-313.. 
339-339.. 
445-537.. 
612-623.. 
623-650. . 
686-709.. 

4 Cowen, 
17- 19.. 
26- 39.. 
82- 85.. 

158-163.. 

168-172.. 

207-221.. 

282-291.. 

292-297.. 

345-384.. 

351-353.. 

355-357.. 

417-418 

432-439 

452-454.. 

483-492.. 

603-504. . 

559-564.. 

599-607. 

682-711. 



— Cont'd. 
.11,202 
.11, 266 
.11, 269 
.11,284 
.11,286 
.11, 288 
.11, 289 
.11, 297 
.11,302 
.11, 307 
.11,333 
.11, 342 
..11,351 



AM. DEC. 

.13, 612 
.13,513 
.13,614 
.13, 517 
.13, 519 
.13, 520 
.13,522 
.13,525 
.13, 533 
.13,539 
.13, 546 
.13,550 
.13, 564 
.13,568 

AM. DEC. 

.14,431 
.14, 458 



.14, 
.14, 



475 
516 



.14, 519 
.14,520 
.14,521 
. 14, 522 
.14, 526 

AM. DEO. 

.15, 238 
.15, 242 
.15,256 
.15, 259 
.15,264 
.15, 266 
.15,269 
.15, 270 
.15,304 
•15, 308 
.15, 322 

AM. DEO. 

.15,331 
.15,332 
.15, 340 
.15,341 
.15, 347 
.15,354 
.15,369 
.15, 374 
.15,379 
. 15, 383 
.15,384 
.15, 386 
.15,387 
.15,394 
15, 395 
.15, 401 
.15,402 
.15,405 
.15, 412 



5 Cowen, 

03- 67.. 

74^106.. 
123-137.. 
165-1 G8.. 
188-194.. 
237-243.. 
269-270.. 
380-382.. 
475-476.. 
547-587.. 

6 Cowen, 

13- 22.. 

23- 27.. 
108-109.. 
110-116.. 
173-178... 
475-477.. 
504-511.. 
518-534. . 
632-634. . 
665-6C8.. 
673-677.. 
701-706.. 
757-759. . 

7 Cowen, 

22- 24.. 

53- 57.. 

88- 92.. 
287-290.. 
323-327.. 
360-362.. 
366-366.. 
402-412.. 
453-456.. 
662-670.. 
705-715.. 
739-746.. 

8 Cowen, 

27- 31.. 

71- 76.. 
178-188.. 
195-198.. 
220-223.. 
277-286.. 
297-299.. 
387-397.. 
589-622. . 



.15,431 
.15,433 
.15,451 
.15,462 
.15,464 
.15,468 
.15, 473 
.15, 474 
.15,475 
.15,477 

AM. DEC. 

.16,423 
.16,429 
.16,432 
.16, 433 
. 16, 437 
.16, 410 
.16, 443 
.16,447 
.16,454 
.16,456 
.16,460 
.16,471 
.16,475 



.17,496 
.17,498 
.17,502 
.17,514 
.17, 517 
.17. 521 
.17, 525 
.17,525 
.17, 529 
.17,532 
.17, 538 
.17,549 

AM. DEC. 

.18,423 
.18,427 
.18, 432 
.18,441 
.18,443 
.18,445 
.18,451 
.18,454 
.18,463 



9 Cowen, am. dec. 
158-167... 18, 491 
169-181... 18, 497 
230-232... 18, 501 
266-270... 18, 503 
420-437. ..18, 508 
437-525... 18, 516 
687-692... 18, 543 



1 Wend.— ConCd. 
424r-432. ..19, 529 
466-469... 19, 635 
583-625... 19, 537 

2 Wend, am. dec. 



1 Wend. 

52- 53. , 

53- 55. 
109-115., 
164^172., 
185-191.. 
198-202.. 
210-216.. 
237--262.. 
318-326.. 
355-365.. 
388-398. 
406-417. . 



AM. DEO. 

.19,461 
. 19, 462 
.19,463 
.19, 469 
.19,473 
.19,477 
.19,480 
.19,493 
.19,602 
.19, 508 
.19,515 
.19,522 



64- 77. 
137-148. 
153-157. 
166-205. 
319-326. 
34.5-351. 
352-356. 
375-377. 
385-390. 
399-407. 
419-422. 
446-452. 
459-464. 
497-600. 
515-517. 
555-559. 
687-591. 
596-601. 



..19,549 
..19,561 
..19, 568 
..19,671 
..20,607 
..20, 612 
..20,616 
..20, 621 
..20, 623 
..20, 627 
..20, 632 
..20, 635 
..20,639 
..20, 644 
..20, 647 
..20,649 
..20,652 
..20, 655 



3 Wend. am. dec. 



91- 99. 
lOt-108. 
112-120. 
135-141 . 
142-149. 
180-183. 
202-205. 
219-222. 
233-235. 
236-239. 
280-281. 
337-339. 
360-356. 
395-397. 
446-451 . 
459-467. 
503-632. 
538-573. 
668-667. 

4 Wend. 
9- 33. 
113-167. 
188-193. 
229-266. 
394-398. 
403-406. 
525-530. 
613-616. 
667-672. 



..20, 664 
..20, 667 
. . 20, 670 
..20, 673 
..20, 678 
..20, 683 
..20, 686 
..20, 688 
..20, 690 
..20,692 
..20, 695 
..20, 699 
..20,702 
..20, 706 
..20,707 
..20,711 
..20, 716 
..20, 738 
..20,763 

AM. DEO. 

..21, 89 
..21, 102 
..21,115 
..21, 122 
..21, 156 
..21,158 
..21,161 
..21,166 
..21,168 



5 Wend. AM. dec. 
148-161... 21, 172 
170-181... 21, 181 
187-191... 21, 209 
231-235... 21, 213 
281-286. ..21, 217 
393-404... 21, 223 
404-414... 21, 232 
658-562... 21, 241 

6 Wend. am. dec. 

9- 22... 21, 245 
77- 85.. .81, 256 
103-158... 21, 262 
213-228. . .21, 306 
228-236... 2 1,316 
284-290... 21, 323 



6 Wend.—Conl'd. 
291-296... 2 1,328 
390-392... 22, 537 
488-496. ..22, 539 
622-624. ..22, 645 
597-603... 22, 546 
603-609. ..22, 551 
649-651... 22, 556 
666-672... 22, 557 



7 Wend. 

47- 52. 

72- 82. 
152-158. 
193-194. 
354^359. 
380-388. 
446-448. 
449-450. 
560-569. 



AM, DEO. 

..22, 563 
..22,567 
..22,574 
..22,578 
..22,582 
..22,586 
..22, 590 
. .22, 592 
. .22, 695 



8 Wend. am. dec. 



9- 47. 
85-109. 
183-194. 
396-399. 
442-444. 
445-447. 
462-459. 
462-469. 
480-488. 
492-494. 
494-499. 
505-509. 
547-548. 
562-568. 
573-583. 
584-587. 
610-615. 

9 Wend. 

17- 20. 

35- 36. 

36- 43. 
68- 79. 
85-119. 

129-135. 
268-271. 
315-317. 
338-340. 
671-611. 



..22,603 
..22,622 
..22,636 
..24, 33 
..24, 34 
..24, 37 
..24, 39 
..24, 46 
..24, 61 
..24, 60 
..24, 62 
..24, 66 
..24, 88 
..24, 90 
..24, 96 
..24,103 
..24,108 

AM. DEC. 

..24, 113 
..24, 116 
..24,117 
..24, 121 
..24,129 
..24, 137 
..24,143 
..24,160 
..24, 162 
..24,166 



lOWend.AM.DEo. 



9- 24. . 

76- 79. . 

80- 85.. 
102-104. . 
110-113., 
128-139.. 
166-166.. 
180-186.. 
260-265. . 
271-278.. 
298-300. . 
300-309.. 
349-359.. 
367-369.. 
370-372. . 
473-480. . 
563-565.. 
589-591.. 
639-653.. 
675-682.. 



.24, 198 
.25, 536 
.25, 539 
.25, 545 
.25, 546 
.25, 548 
.25, 551 
.25, 552 
.25, 555 
.25, 658 
.25, 563 
.25, 664 
.25, 566 
.25, 568 
.25, 569 
.25, 674 
.25, 578 
.25, 580 
.25, 582 
.25, 590 



II Wend.AM.DEo. 



18- 22.. 


.25, 594 


25- 27.. 


.25, 696 


31- 33. . 


.25, 59S 


44^45.. 


.25, 601 


65- 67.. 


.25, 602 


80- 82.. 


.25, 604 


85- 87.. 


.25, 617 


149-153.. 


.25, 618 


187-226.. 


.25, 624 


442-466.. 


.25,656 


639-544. . 


.27, 95 


648-563.. 


.27, 100 


604^611.. 


.27, 104 


12 Wend 


AM .DEO. 


41- 47.. 


.27, 110 


57- 60. . 


.27, 117 


127-130.. 


.27, 120 


142-144.. 


.27, 122 


145-147.. 


.27,124 


173-176. . 


.27, 126 


356-359.. 


.27, 130 


413-420.. 


.27, 132 


439-445.. 


.27, 137 


473-475.. 


.27,142 


504-507. . 


.27, 150 


626-629. 


.27,152 


545-548.. 


.27, 156 


666-675. . 


.27, 158 


13 Wend 


.AM.DEO. 


9- 26. 


.27, 167 


95- 99.. 


.27,174 


101-114. . 


.27, 179 


133-138.. 


.27, 192 


159-178.. 


.27,197 


240-244. 


.27, 204 


261-265. 


.28,461 


267-271. 


.28.464 


460-466. 


.28, 468 


465-472. 


.28,471 


518-524. 


.28, 476 


570-575. 


.28, 482 


611-629. 


.28,488 


644^647. 


.28,492 


649-655. 


.28,495 


14 Wend 


•AM.DEO. 


9- 20. 


.28, 501 


20- 25. 


.28, 613 


123-126. 


.28, 516 


146-158. 


.28, 518 


215-218. 


.28, 521 


225-226. 


.28, 523 


250-256. 


.28,525 


257-260. 


.28, 527 


546-575. 


.28, 530 


619-636. 


.28, 650 


15 Wend 


.AM.DEO. 


113-136. 


.30, 33 


193-197. 


.30, 53 


248-255. 


..30, 55 


380-395. 


.30, 60 


522-526. 


..30, 72 


545-547. 


..30, 75 


631-637. 


..30, 77 


656-665. 


..30, 82 


16 Wend.AM.DEo. 


385-404. 


..30, 90 


460-470. 


..30,103 



K. Y. 
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16 ■Wend.— Cont'd. 
481-493... SO, 118 
514-520... 30, 121 
586-601... 30, 130 

17 'Wend.AM.DEO. 
25- 32. ..31, 280 
71- 75.. .31, 283 

119-136.. .31, 285 
179-180... 31, 296 
305-316... 31, 297 
351-354... 31, 303 
496-501... 3 1,306 
562-504... 3 1,310 

18 Wend.AM.DEO. 
9- 78... 31, 313 

175-187... 3 1,376 
407-425... 31, 382 

19 'Wend.AM.DEc. 



11- 15. 

37- 45. 
159-161. 
175-181 . 
188-192. 
■207-215. 
234-250. 
251-282. 
343-348. 
386-388. 
425-430. 
500-503. 



..32,423 
..32,429 

.32, 437 
,.32,439 

.32,445 

.32, 448 
..32,455 
,.32,470 
..32, 507 
,.32, 512 

.32, .514 
..32. 518 



20 Wend.AM:.D£o. 



72- 77., 
184-186.. 
192-196.. 
205-207. , 
223-224., 
227-230.. 
241-251., 
267-286., 
321-338., 
365-389., 
555-564., 
570-575., 
609-610. 
618-621., 



.32, 521 
.32,525 
.32, 527 
.32, 530 
.32, 532 
. 32, 533 
.32, 534 
.32, 541 
.32,555 
.32,570 
.32, 590 
.32, 598 
.32, 603 
.32. 608 



21 Wend.AM.DEO. 



32- 33. 

36- 39. 

83- 85. 

90- 93. 
108-109. 
119-120. 
139-142. 
178-186. 
211-221. 
281-282. 
319-338. 
342-351. 
367-372. 
457-462. 
502-508. 
615-624. 
643-647. 



.34, 209 
..34, 211 
..34, 213 
..34, 216 
..34, 219 
..34, 220 
. . 34, 220 
..34, 223 
..34, 228 
..34, 236 
..34, 238 
..34, 250 
..34, 2uS 
..34,262 
..34,267 
..34, 273 
.34,281 



22Wend.AM:.DE0. 
121-125... 34. 285 
215-244... 34, 289 
348-369... 34, 317 
410-424... 34, 330 
626-510... 34, 340 



23 Wend, 
43- 46.. 
71- 78.. 

193-222.. 
306-311 . . 
311-314.. 
342-345.. 
350-354.. 
446-452.. 
606-611. . 
628-634.. 

24 Wend, 

70- 73. . 

74- 76.. 

76- 82.. 
102-104.. 
169-181.. 
258-259.. 
260-263. . 
276-279.. 
337-339.. 
358-360.. 
369-374.. 
429-431.. 
431-434.. 
451-455.. 
641-668.. 



.AM.DEO. 

.35, 543 
.35. 546 
.35, 551 
.35, 562 
.35, 566 
.35, 569 
.35, 572 
.35, 575 
.35, 582 
.35, 587 

.AM.DEO. 

.35, 595 
.35,598 
.35, 600 
.35, 605 
.35, 607 
.35, 617 
.35, 618 
.35, 622 
.35, 624 
.35, 627 
.35,628 
.35, 633 
.35, 634 
.35, 637 
.35, 641 



25 Wend. AM.DEO. 
64-106... 35, 653 

252-259. ..35, 669 
370-371... 37, 239 
399-402... 3 7, 240 
434-437... 3 7, 243 

26 Wend, am.deo. 
43- 55... 37, 246 



325-340.. 
425-451.. 
485-501 . . 
563-590.. 

1 Hill, 

21- 22. 

33- 44. 

94- 96. 
130-143. 
234-248. 
311-316. 
377-437. 
532-540. 

2 Hill, 

47- 49. 

59- 63. 
181-188. 
225-226. 
260-265. 
288-294. 
367-369. 
478-482. 
506-569. 
582-583. 
587-595. 

3 Hill, 

26- 28. 

72- 74. 
128-132. 
147-148. 
178-179. 
188-192. 
I 215-227. 



37, 251 

37, 260 

..37,271 

..37, 278 

am. dec. 
..37, 286 
..37, 287 
..37, 297 
..37, 299 
..37,309 
..37,323 
..37, 328 
..37,366 

AM. DEC. 

..37, 372 
..37, 374 
..38, 578 
..38,584 
..38,584 
..38,688 
..38,593 
..38, 694 
..38,698 
..38, 600 
..38,602 

AM. DEC. 

..38, 616 
..38, 618 
..38, 620 
..38,623 
..38, 624 
..38, 625 
..38. 628 



SHill— C«i(U 
228-233... 38, 633 
330-333... 38, 637 
333-344... 38, 639 
399-426... 38, 644 
485-493... 38, 663 
631-544... 38, 669 



4 Hill, 
9- 12. 

92-103. 
119-125. 
129-133. 
140-153. 
345-350. 
420-423. 
437-442. 
559-563. 
625-630. 
630-635. 

5 Hill, 

37- 46. 
63- 71. 

121-131. 
188-193. 
232-236. 
383-388. 
395-401. 
483-488. 
493-495. 
583-599. 

6 Hill, 
33- 38. 

38- 42. 
47- 49. 
93-114. 

292-297. 
311-314. 
373-374. 
405-406. 
425-429. 
443-444. 
461-462. 
466-469. 
476-479. 
518-522. 
522-524. 
686-590. 
592-595. 

7 Hill, 
30- 33.. 
47- 49.. 
61- 77.. 
95-100. . 

126-128.. 
177-179. . 
250-253.. 
361-385.. 
416-426. . 
497-502.. 

1 Denio, 

33- 36., 
41- 44. . 
45- 48. , 
69- 75. 

120-124. 

165-170. 

188-190. 

212-214. 

250-254. , 



AM. DEC. 

..40, 258 
..40, 259 
. .40, 267 
..40,271 
..40, 274 
. .40. 283 
..40, 288 
. .40, 292 
. .40, 296 
..40, 299 
..40,305 

AM. DEO. 

. .40, 310 
. .40, 314 
. .40, 337 
. .40, 345 
..40, 351 
. .40, 354 
..40, 360 
..40,364 
. .40, 368 
..40, 369 

AM. DEO. 

. .40, 378 
..40,382 
. .40, 387 
..40, 389 
..41,744 
..41,748 
..41, 750 
. 41. 752 
..41. 753 
..41, 755 
..41, 756 
..41, 757 
..41, 759 
..41, 762 
..41, 765 
..41, 767 
..41, 771 

AM. DEO. 

..42, 33 

..42, 36 

..42, 38 

.42, 51 

..42, 59 

..42, 61 

..42, 64 

..42, 68 

..42, 82 

..42, 87 

AM. DEO. 

.43,644 
.43, 646 
.43, 649 
.43, 651 
..43, 655 
,.43, 669 
,.43, 663 
.43. 665 
.43,667 



1 Denio— 
317-319. 
343-347. 
378-388. 
402-406. 
414-428. 
457-460. 
616-520. 
624-537. 
695-601. 



■ CanVd. 
..43, 670 
..43.672 
..43. 676 
..43.681 
. .43, 685 
..43, 704 
..43, 706 
..43,709 
..43,719 



2 Denio, am. dec. 
45- 61... 43, 726 
272-293... 43, 740 



321-322. 
368-375., 
430-433. 
609-617. 
643-645. 

3 Denio, 

33- 36 . 

72- 73. 
101-103. 
136-146. 
14.5-157. 
190-211. 
306-313. 
406-410. 
612-526. 

4 Denio, 
9- 41. 

56- 59. 
118-121. 
133-137. 
159-160. 
227-232. 
295-296. 
311-318. 
349-354. 
414^18. 
446-448. 
448-462. 
464-468. 
518-520. 



,.43,749 
.43, 751 
.43, 754 
,.43, 758 
,.43, 763 

AM. DEO. 

..45, 444 
..45,448 
. .45, 449 
..45,451 
..45,457 
..45. 468 
. 45, 474 
..45,481 
..45.484 

AM. DEC. 

..47, 216 
. .47, 239 
..47,242 
..47,244 
..47, 247 
..47,248 
..47, 252 
..47,254 
..47,258 
..47, 260 
..47,264 
..47. 266 
..47, 268 
..47, 272 



5 Denio, am. dec. 
9- 20... 47, 273 
154r-158...49. 234 
255-269... 49, 239 
364^366... 49, 273 
370-378... 49, 275 
434-444... 49, 282 



IJolin.Ch.AM.DEC. 

13- 18... 7, 471 
27- 44... 
119-131 



370-382. 
409-416. 
425-431. 
508-512. 
620-629. 



7,475 
7,478 
7,484 
7,494 
7,499 
7, 504 
7.507 



2Tohn.Un, AM.DEO. 



1- 29... 
161-168... 
418-424. . . 
448-460... 
463-474... 
519-525... 
685-C03... 



7,513 
7, 526 
7,535 
7,539 
7, 548 
7,554 
7,559 



SJohn.Ch.AM.DEo. 
53- 56... 8,465 



129-147.. 


. 8,467 


190-224. . 


. 8,478 


229-274.. 


. 8,492 


282-289. . 


. 8, 511 


351-362.. 


. 8, 513 


481-507.. 


. 8. 520 



4ToIin.Ch, 
65- 79.. 
106-114. . 
123-135.. 
136-139.. 
287-293.. 
303-309.. 
334-342.. 
388-404. . 
415-433.. 
460-490.. 
490-497.. 

SJohn.Ch. 

1-i 20.. 

29- 34. . 

54- 59.. 
101-117.. 
122-147.. 
169-173.. 
283-300.. 
334^350. . 
441-452.. 
482-496.. 

eJohn.Ch, 

33- 36. . 

38- 45.. 
166-177.. 
258-205.. 
313-316. . 
347-352.. 
353-359. . 
398-410.. 
497-501.. 

7John.Ch, 
1- 6.. 

17- 24. . 

45- 51.. 

57- 64.. 

65- 68.. 

69- 90. . 

90-136.. 
160-162.. 
194-206. . 
258-274.. 
292-295.. 
297-314. . 
315-346.. 

Hopk. Ch. 

59- 85.. 
213-224. . 
283-283.. 
337-341 . . 
347-353.. 
366-368. . 
436-450. . 
478-496.. 
496-501.. 
657-568. . 



AM.DEO. 

. 8, 538 

. 8, 648 

. 8, 564 

. 8, 561 

. 8, 662 

. 8, 567 

. 8, 570 

. 8, 575 

. 8, 598 

. 8. 581 

. 8, 606 



AM.DEO. 

. 9, 266 

. 9,265 

. 9,268 

, 9, 274 

. 9, 283 

. 9, 295 

. 9. 298 

. 9, 306 

. 9,313 

. 9, 318 

AM.DEO. 

.10, 310 
10, 312 
.10,316 
.10,328 
.10, 333 
. 10, 335 
.10,340 
.10, 343 
.10.353 

.AM.DEO. 

.11,380 
.11. 383 
.11,389 
.11. 396 
.11,401 
.11,403 
.11.417 
.11. 441 
.11,449 
.11,456 
.11,471 
.11.472 
.11,484 



AM.DEO. 

.14,531 
.14, 543 
. 14. 545 
.14, 546 
". 14, 547 
.14, 550 
. 14, 552 
.14,554 
. 14, 657 
.14,513, 



AMEEICAN DECISIONS AND EEP0RT3. 



N. Y. 



1 Paige, 
32- 35. 

12t-130. 
168-170. 
171-178. 
178-181. 
181-183. 
219-255. 
278-280. 
291-292. 
298-299. 
305-310. 
450-452 . 
473-476. 
492-494. 
494^497. 
544-547. 
585-586. 
637-643. 
646-647. 

2 Faige, 
35-43.. 

79- 84. . 
122-134.. 
147-149.. 
191-193.. 
287-289.. 
383-387.. 
387-389. . 
396-400. . 
419-422. . 
422-428.. 
567-569.. 
586-593.. 
«06-621.. 

3 Faige, 

45- 76.. 
117-124.. 
139-142. 
167-177.. 
207-209.. 
222-233.. 
254-259.. 
296-305.. 
421-439.. 
517-528.. 
545-555. . 

4 Faige, 
64^77. 

169-173. 
215-223. 
264-271. 
355-360. 
399-402. 
432-438. 
510-515. 
516-519. 
637-541. 
628-639. 

5 Faige, 
54- 56. 

114-119. 
137-161. 
235-242. 
268-283. 
493-504. 
509-509. 
554-559. 
696-606. 



..19,392 
..19, 395 
..19,399 
..19,402 
..19,409 
..19,411 
..19,413 
..19,431 
..19,433 
..19,434 
..19,436 
..19, 440 
..19,442 
..19,444 
..19,446 
..19,449 
..19, 452 
..19, 454 
..19, 459 

AM. DEO. 



.21, 
.21, 
.21, 
.21, 
.21, 
.21, 
.22, 644 
.22, 646 
.22, 648 
. 22, 652 
.22, 655 
.22, 659 
.22, 661 
.22, 669 

AM. DEO. 

.22, 679 
.23, 773 
.23, 778 
.23, 781 
.23, 790 
.24, 212 
.24,218 
.24, 223 
.24,230 
.24, 23U 
.24, 246 



..25,516 
..25, 524 
..25,528 
..25,5.32 
..27, 68 
..27, 72 
..27, 75 
..27, 80 
..27, 84 
..27, 88 
..27, 91 

AM. DEC. 
..28,411 

..28,413 
..28,417 
..28, 425 
..28,430 
..28,437 
..28,442 
..28,443 
..28,451 



6 Faige, am. dec. 
19- 22.. 129, 738 
35- 44... 29, 741 



88- 95. . 
133-135.. 
355-365.. 
366-371.. 
521-526.. 
627-635. . 

7 Faige, 
18- 21 . . 
22- 25.. 
60- 62.. 
77- 85. . 

179-182.. 
213-221.. 
239-245. . 
259-260.. 
316-325.. 
328-343. . 
465-471.. 
509-512.. 
544-549. , 
663-665., 

8 Faige, 

24- 29., 
75- 77., 
152-lGl . 
197-198.. 
277-285. 
285-294., 
322-324., 
339-349., 
351-361., 
388-392., 
417^19.. 
503-506., 
559-565. , 

9 Faige, 

132-137., 
137-149., 
168-170.. 
200-202., 
255-258. , 
310-315.. 
332-333., 
372-383.. 
443-445.. 
496-503.. 
575-577.. 
598-604. . 
641-645.. 



.29, 748 
.29, 755 
.31,252 
.31,257 
.31, 261 
.31,264 

AM. DEO. 

.31,271 
.31, 274 
..32,611 
..32, 613 
..32, 620 
..32, 623 
..32,627 
..32,633 
..32,635 
..32, 641 
..34, 355 
..34,360 
..34, 363 
..34,366 

AM. DEO. 

.34, 308 
.34, 371 
.35, 676 
.35, 682 
.35, 683 
.35, 635 
.35, 688 
.35, 690 
.35, 713 
.35, 717 
.35, 720 
.35, 722 
.35, 725 

AM. DEO. 

.37,379 
.37,381 
.37, 388 
.37, 390 
.37, 393 
.37,396 
.37,400 
.38, 551 
.38,559 
.38,561 
.38, 567 
.38, 569 
.38, 574 



10 Paige, AM.DEo 
85- 93... 40, 225 
170-183... 40, 232 
205-210... 40, 241 
290-295... 40, 244 
326-333... 40, 250 
549-559... 42, 94 



1 1 Paige, 

107-109.. 
118-129.. 
185-188.. 
240-243.. 
292-298.. 
377-380. . 
436-438.. 
529-535.. 



AM.DEO. 
.42,101 

42, 103 
.42, 109 
.42, 112 
.42, 114 
.42, 117 
.43, 766 
.43, 768 



IBarb.Ch.AM.DEc. 

59- 65... 43, 773 
241-246... 43, 778 
480-485... 45, 412 
598-603... 45, 416 
630-639... 45, 420 

2Barb.Ch.AM.DE0. 



40- 70 
101-105 



.45, 424 
.47, 281 
119-136... 47, 299 
165-207... 47, 305 
221-232... 47, 320 



3Barb.Ch.AM.DEC, 
46- 51... 49, 160 
52- 62... 49, 164 
158-160.. .49, 170 
293-304... 49, 175 
320-325... 49, 178 
375-381... 49, 184 
528-607... 49, 189 



IN. T. 

47- 76. 
113-119. 
261-273. 
379-386. 
515-519. 
519-522. 
537-548. 
550-564. 



AM. DEO. 

..49, 287 
..49,310 
..49,316 
..49,340 
..49,346 
..49,350 
..49,352 
..49,359 



2 N. T. AM. DEC. 



9- 19. 
86- 97. 
135-153. 
159-163. 
163-165. 
193-204. 
269-277. 
352-354. 
394-397. 
443-450. 
479-484. 
512-514 . 
523-533. 

3N. T. 

19- 40. 

78- 87. 

93-121. 
203-216. 
216-230. 
312-321. 
379-395. 
463-469. 
494-498. 
511-525. 

41T. Y. 

38- 51. 

71- 76. 
195-208. 
249-253. 
270-276. 
338-344. 
349-360. 
419-442. 
497-508. 
579-581. 



.49, 364 
.49, 369 
.51, 275 
.51, 279 
.51, 284 
.51,286 
.51,294 
.51, 299 
.51, 303 
.51, 307 
.81,315 
.51,319 
.51,322 



AM. DEC. 

.51, 333 
..51,345 
..51,352 
..53,280 
..53,290 
..63,301 
..53, 307 
..53, 316 
..53,322 
..53, 325 



.53, 338 
.53, 350 
.53, 357 
.53,370 
. 53, 374 
.53,379 
.53,384 
.55,266 
.55, 290 
.56,301 



5N. Y. 

48- 05. 

95-106. 
229-247. 
301-309. 
369-375. 
422-429. 
463-403. 
469-481 . 
537-546. 

6N. Y. 

9- 19. 
92- 96. 
124-135. 
179-190. 
236-257. 
342-344. 
397-411. 
412-419. 
449-453. 
467-509. 
510-521. 



AM. DEC. 

..65,304 
..58, 321 
..55, 330 
..55, 345 
..5S, 347 
..55, 350 
..55, 356 
..56, 3i;0 
..55,370 

AM. DEC. 

..56,376 
..66,385 
..65,387 
..57,435 
..57, 442 
..57,453 
..57, 455 
..57,464 
..57,467 
..57,470 
..57, 499 



7 N. Y. AM. DEC. 



141-146. 
171-176. 
186-190. 
210-219. 
274-281 . 
288-295. 
349-352. 
352-357 . 
433-438. 
438-444. 
472-475. 
476-480. 
493-499. 
555-563. 

8H. Y. 

9- 28. 

37- 44. 

67-106. 
110-115. 
175-181. 
271-276. 
299-311. 
340-345. 
388-397. 
402-408. 
483-497. 

9N. Y. 

28- 35. 

73- 8.3. 
142-1.52. 
163-170. 
205-208. 
213-219. 
263-279. 
435-443. 
456-462. 
502-520. 
551-558. 



..57,506 
..57,509 
..67,512 
.57,515 
..57,520 
..57, 522 
..57, 524 
..57,527 
..67, 530 
..67,534 
..57,538 
..67,542 
..67,550 
..59,431 

AM. DEC. 

..59, 438 
. . 59, 447 
..59, 451 
..59,473 
..69,476 
..69, 478 
..69,482 
.69,497 
..59,499 
..69, 602 
..59, 5C6 

AM. DEC. 

..69,515 
..59,516 
..59,519 
..59, 526 
..59,530 
..59,532 
..59, 536 
..61, 683 
..61, 700 
. 61, 706 
..61, 716 



10 N. Y. AM.DEO. 

13- 51.. .61, 721 



68- 83. 
108-113.. 
232-235., 
241-245. 
273-276. 



.61,731 
61, 739 
61, 743 
61, 746 
61, 749 



10 N. Y.— Cont'd. 
402-409.,.61, 751 
489-500... 61, 756 
570-579...61, 762 



11 N, Y. 

25- 34. 

35- 51. 
123-127. 
157-169. 
170-176. 
176-196. 
281-293. 
368-375. 
392-396. 
485-493. 

12 N. Y, 

40- 52. 

74- 80. 

99-118. 
156-169. 
202-213. 
215-223. 
236-245. 
266-268. 
381-394. 
575-579. 
622-628. 



AM. DEO. 

..62, 49 

55 
68 
71 
81 
95 



.62, 



.62, 
..62, 
..62, 103 
..62, 113 
..62, 120 
..62, 125 

. AM. DEC. 

..62, 130 
..62,137 
..62, 142 
..62, 152 
..62, 160 
..64,496 
..64,502 
..64, 506 
..64,508 
..64,512 
..64,515 



13 N. Y. AM. DEC. 



9- 31., 
31- 41. 
93- 98. 

108-114. 

151-161. 

232-238., 

290-292. 

322-339. 

509-526. 

569-577., 

577-586. 

587-596. 

14 N. Y. 

9- 16. 

41- 52. 
143-162. 
162-218. 
218-225. 
380-413. 
506-533. 
570-575. 

15N. Y. 

337-341 . 
345-353. 
405-409. 
444^450. 
524-528. 
601-617. 

16 N. Y. 

58- 71. 

97-112. 
112-125. 
125-158. 
255-257. 
297-309. 
334-359. 
469-476. 
489^97. 



.64, 517 
.64, 529 
.64,532 
.64, 535 
. 64, 538 
.64,545 
.64, 550 
.64, 551 
.67, 62 
.67, 75 
.67, 83 
.67, 89 

AM. DEO. 

.67, 106 
.67, 113 
.67, 120 
.67, 132 
.67, 155 
.67, 160 
.67, 186 
.67, 205 

AM. DEC. 

.69, 606 
.69, 609 
.69, 619 
.69, 623 
.69, 629 
.69, 632 

AM. DEO. 

.69, 642 
.69, 651 
.69, 665 
.69, 678 
.69, 694 
. 69, 696 
.69, 707 
.69, 713 
, . 69, 718 



H. Y. 



NUMERICAL TABLE OF CASES 



60 



17N.T. 

9- 22. 

46- 51. 

5i- 64. 
104-110. 
173-190. 
210-218. 
230-235. 
300-305. 
306-316. 
362-370. 
580-584. 

18N.Y. 

9- 27. 

45- 47. 

84- 86. 
109-115. 
265-285. 
315-326. 
392-393. 
408-411. 
468-4S0. 
534-545. 
588-591. 

19N.T. 

20- 25. 

68- 99. 
127-134. 
170-173. 
227-231. 
272-278. 
330-341. 
341-344. 
369-384. 
518-520. 



AM. DEO. 

..72,406 
..73,416 
..72,420 
..72,437 
. . 72, 442 
..72,455 
..72,461 
..72,465 
..72,469 
. .72, 474 
..72,480 

> AM. DEC. 

..72,484 
..72,493 
. . 72, 495 
..72,498 
..72,503 
..72,515 
..72, 526 
..72,529 
..75, 254 
..75,258 
..75,269 



..75,272 
..75, 278 
..75, 305 
..75,311 
..75,326 
..75,331 
..75,334 
..75, 344 
. . 75, 347 
..75,361 



20 S. Y. AM. DEO. 



15- 32., 

39- 40. 

48- 52., 

65- 76. , 

191-197., 

197-204., 

210-226., 

259-268. , 

287-593., 

331-343., 

407-412., 

492-494., 

495-519.. 



.75, 363 
.75,371 
.75,372 
.75, 375 
.75, 384 
.75,388 
.75, 393 
.75,398 
.75,404 
.75,408 
.75,414 
.75,418 
.75,420 



21M'. Y. AM. DEO. 

23- 23... 78, 122 
150-157... 78, 126 
200 -206... 7 8, 131 



219-233. 
343-378. 



.78, 
• 78, 



481-484... 78, 160 
652-566... 78, 163 

32 N. Y. AM. DEO. 
188-191... 78, 176 



209-217. 
249-253. 



.78, 178 
.78, 186 



309-311... 78, 191 
327-351... 78, 192 
438-440... 78, 213 
450-461... 78, 216 

23 N. Y. AM. DEO. 

9- 17... 80, 235 

28- 42... 80, 243 



33 13. Y.— Cont'd. 
85- 90... 80, 255 
264-275... 80, 259 
298-318... 80, 269 
343-347... 80, 286 
366-394... 80, 290 
502-507... 80, 316 



24 H. Y. 

28- 34. . 
178-180.. 
196-222.. 
261-269. . 
333-359.. 
367-371. . 
394-398. . 
410-417. . 
538-546. . 

25 N. Y. 

123-126. 
143-153. 
170-178. 
239-244. 
272-278. 
306-312. 
364^371. 
390-399. 
442-461. 
595-613. 

26 N. Y. 

9- 18. , 
102-105. 
146-154. 
190-193. 
203-213. 
217-223. 
279-287. 
356-378. 
460-467. 



AM. DEO. 

.80, 320 
.80, 327 
.82, 282 
.82,295 
.82. 302 
.82, 308 
.82, 311 
.82, 315 
.82, 321 

AM. DEO. 

..82, 326 
..82, 331 
..82, 337 
..82,346 
..82, 349 
..82,355 
..82,360 
..82,364 
..82, 369 
..82,380 

AM. DEO. 

..82,395 
..82,401 
..82,404 
..84,175 
..84,177 
..84,183 
..84,189 
..84, 193 
..84,213 



27 N. Y. AM. DEO. 
9- 39... 84, 220 
45- 86... 84, 242 
244-256. ..84, 275 
282-297... 84, 280 
393-400. ..84, 292 
546-567... 84, 298 
611-629... 84, 314 



28 N. Y. 

45- 54. 
• 72- 78. 
217-225. 
226-236. 
261-271. 
344-345. 
360-365. 
396-396. 
508-545. 
574-584. 
641-658. 



AM. DEO. 

..84, 324 
..84,330 
..84,333 
..84, 338 
..84, 343 
..84,346 
..84,348 
..84,351 
..86, 260 
..86, 268 
..86,273 



29 N. Y. AM. DEO. 
106-114... 86, 283 
115-123... 86, 292 
252-290... 86, 297 
358-374... 86, 305 
400-411... 86, 314 
523-533... 86, 319 
554-570... 8 6, 332 
591-597... 86, 341 



30 N. Y. 

9- 19. 

83- 87. 

88-103. 
136-163. 
259-265. 
266-284. 
330-343. 
453-469. . 
519-545.. 
564-580. . 
630-646.. 



AM. DEO. 
..86,348 
..86, 351 
-.86,355 
..86,362 
..86, 372 
..86, 375 
..86, 385 
..86, 394 
..86,406 
..86,415 

.86, 426 



31K.Y. 
9- 31. 
103-113. 
164-209. 
314-320. 
366-371. 
405-410. 
441-445. 
507-313. 



AM. DEO. 

..88,236 
..88,242 
..88,248 
..88, 271 
..88,275 
..88,282 
..88, 287 
..88, 291 



32 N. Y. AM. DEO. 

21- 52... 88, 298 
127-140... 88, 311 
197-208... 88, 324 
333-338... 88, 332 
403-416... 88, 337 
571-578... 88, 349 
597-604. ..88, 353 



33 N. Y. 

43-45., 
55- 60. . 

139-159.. 

269-289., 

297-308. . 

369-370.. 

409-419.. 

429-447.. 

571-576.. 

577-580.. 

603-609.. 

610-613. . 

34 N. Y. 
9- 19. . 

118-127. 
190-200. 
247-252. 
307-319. 
363-366. 
389-403. 
508-510. 
548-554. 
622-633. 
634-642. 



AM. DEO. 

.88, 361 
.88, 368 
.88, 372 
.88, 377 
.88, 386 
.88, 892 
.88, 393 
.88, 396 
.88, 403 
.88, 409 
.88,412 
.88,416 



AM. DEO. 

..88,418 
..88,427 
..90,681 
..90, 691 
..90, 696 
..90, 710 
..90,713 
..90, 733 
..90,736 
..90, 741 
. .90, 753 



35H.Y. 

9- 48. 
131-135. 
210-217. 
274-278. 
434-461. 
482-484. 
485-486. 
487-493. 
520-532. 
647-052. 
053-650. 



AM. DEO. 

..90,761 
.,90,787 
..91, 49 
..91, 56 
..91, 68 
..91, 64 
..91, 66 
..91, 67 
..91, 72 
..91, 83 
..91, 83 



36 N. Y. AM. DEO. 



26- 37.. 

39- 43. . 
135-138.. 
167-171.. 
235-243.. 
307-311.. 
341-347.. 
459-472.. 
499-512.. 
581-586. . 
648-650.. 
673-676.. 



.93, 479 
.93, 490 
.93, 495 
.93, 498 
.93, 502 
.93, 511 
.93, 517 
.93, 520 
.93, 528 
.93, 540 
.93, 544 
.93, 546 



37 N. Y. 

106-111. 
117-134. 
174-191. 
320-324. 
350-352. 
434r439. 
533-561. 
591-599. 
637-639. 
657-660. 



..93,549 
..93,551 
..93, 560 
..93,573 
..93,578 
..97,747 
..97, 752 
. .97, 755 
..97,761 
..97, 764 



38 N. Y. AM. DEO. 



42- 46. 

63- 66. 

80- 82. 

83- 88. 

96-102. 
131-136. 
163-171. 
248-252. 
364-370. 
371-377. 
433-43i<. 
440-444. 
445-450. 
455-462. 
463-468. 

39 H. Y. 

45- 48., 
:53- 55., 

61- 69., 
129-146. , 
220-226. , 
325-332., 
338-368., 
381-385.. 
441-448., 
463-467., 

40 N. Y. 

59- 75.. 
181-191. 
248-259. 
283-287. 
287-299. 
328-339. 
391-403. 
436-462. 
491-496. 
504-512. 
543-547. 



..97, 768 
..97, 770 
..97,773 
..97, 774 
..97, 777 
..97, 780 
..97, 785 
..97, 791 
..97,793 
..98, 49 
..98, 54 
..98, 58 
..98, 61 
..98 
..98 



73 



100, 400 
100, 403 
100, 405 
100, 415 
100, 430 
100, 435 
100, 440 
100, 448 
100, 452 
100, 458 



, AM. DEO. 

.100, 463 
.100, 469 
.100, 476 
.100, 482 
.100, 483 
.100, 493 
.100, 516 
.100, 523 
.100, 527 
.100,528 
.100, 535 



42 H. Y. AM. KEP. 



41 N, Y.AM. KEP. 

544-580 . . 1, 446 
581-604... 1, 461 



1- 11. 


.. 1,480 


22- 26. 


. . 1, 487 


54- 66. 


.. 1,490 


118-126. 


.. 1,498 


161-167. 


.. 1, 303 


167-177. 


.. 1,506 


212-215. 


.. 1,512 


243-246. 


.. 1,614 


246-231. 


.. 1,516 


316-322. 


. . 1, 521 


322-326. 


.. 1,624 


326-334. 


.. 1,527 


334-350. 


.. 1,632 


351-361. 


.. 1,543 


443-458. 


.. 1,548 


474-483. 


.. 1,561 


484-490. 


.. 1,569 


490-493. 


. 1,573 


493-527. 


. 1,576 


613-649. 


. 1, 601 


43 N. Y. 


AM. KEP. 


23- 28. 


. 3, 654 


34- 39. 


. 3, 657 


52- 61. 


. 3, 660 


76- 84. 


. 3. 663 


93- 99. 


. 3, 669 


123-129. 


. 3, 673 


147-151. 


. 3,678 


159-163. 


. 3,680 


164-171. 


. 3, 084 : 


171-177. 


. 3, 690 


254-263. 


. 3, 694 


264-270. 


. 3, 701 


273-279. 


. 3, 706 


3d9-398. 


. 3, 711 


452-457. 


. 3, 718 


502-508. 


. 3, 721 


516-520. 


. 3,724 


537-539. 


. 3,727 


539-642. 


. 3, 728 


554-363. 


. 3,731 


566-571. 


. 3,740 


44 N. Y. 


AM. KEP. 


27- 42. 


. 4,631 


42- 50. 


. 4,641 


94^103. 


. 4, 645 


146-155. 


. 4, 650 ■ 


166-171.. 


. 4. 652 


172-192. 


. 4, 655 


204-223. 


. 4, 664 


26S-266. 


. 4,673 


276-289. 


. 4, 675 , 


305-314.. 


. 4, 681 


367-371. 


. 4, 688 


382-395.. 


. 4, 690 


395-398.. 


. 4,698 


437-445.. 


. 4,700 


478-489.. 


. 4,705 


503-513. . 


. 4, 709 


538-343.. 


. 4,715 


597-601.. 


. 4,718 


661-666.. 


. 4, 721 


45 N. Y. 


AM. BEP. 


13- 19.. 


. 6, 23 


34- 38. 


. 6, 28 


45- 50. 


. 6, 31 


58- 60. 


. 6, 33 


86- 97. 


. 6, 35 


113-119. 


. 6, 43 


119-125. 


. 6, 47 



61 



AMEKICAN DECISIONS AND REPORTS. 



H.T. 



45 N. T.- 
129-138. 
162-166. 
i8i-190. 
191-196. 
234-249. 
265-268. 
291-302. 
306-310. 
327-332. 
S44r-349. 
362-364. 
387-893. 
398-406. 
406-410. 
422-438. 
514-524. 
535-544. 
549-557. 
606-614. 
622-627. 
671-676. 
735-743. 
744-753. 
792-797, 
797-801, 



Cont'd. 

. 6, 52 
58 
61 
66 
70 
80 
82 
90 
93 
96 
100 



.. 6, 

.. 6, 

.. 6, 

.. 6, 

.. 6, 

.. 6, 

.. 6, 

.. 6, 
6 



6,101 
6, 105 
6,112 
6, 115 
6,124 
6,132 
6, 140 
6, 146 
6,152 
6, 157 
6,160 
6, 165 
6,173 
6, 177 



46 K. T. AM. EEP. 



1- 8. 

23- 30. 

30-34. 

57- 69. 

77- 82. 

82- 93. 
188-193. 
271-290. 
291-297. 
310-318. 
325-340. 
349-353. 
384-393. 
427-439. 
356-462. 
511-521. 
526-533. 
546-555. 
578-588. 
637-644. 



7, 287 
7,293 
7, 299 
7,302 
7, 310 
7,314 
7,322 
7, 327 
7,333 
7,335 
. 7,341 



. 7, 
. 7, 
. 7, 
. 7, 
. 7, 
. 7, 
. 7, 
. 7, 
. 7, 



47 H. T. AM. EEP. 



36- 40. 


. 7,402 


29- 36. 


.. 7,405 


52-57. 


.. 7,410 


62-67. 


. . 7, 415 


122-129. 


.. 7,418 


14^150. 


.. 7,423 


167-175. 


.. 7,428 


176-186. 


.. 7,435 


233-243. 


.. 7,440 


274-278. 


.. 7,448 


317-324. 


. 7,450 


439-443. 


. 7,455 


443-449. 


. 7,457 


449-457. 


. 7, 461 


467-469. 


. 7,466 


475-487. 


. 7,469 


519-521. 


. 7,478 


632-544. 


. 7, 480 


570-577. 


. 7,489 


48N.T. 


AM. EEP. 


6- 17. 


. 8, 511 


17- 26. 


. 8, 517 


3i- 40. 


. 8, 513 


125-131.. 


. 8,522 



48 N. T.- 

132-142. 

154-163. 

20W204. 

204-2P3. 

209-211. 

212-217. 

225-232. 

247-253.. 

374-379.. 

379-384. . 

430-432.. 

462-471 . . 

492-498.. 

520-523.. 

571-585.. 

614^624. . 

624^631.. 

49N.Y. 

17- 23.. 

24r- 35.. 

47- 56.. 
111-122.. 
188-192.. 
192-204., 
204-210 . . 
255-258., 
263-266., 
385-390.. 
396-407.. 
420-432., 
436-441., 
442-447.. 
464r477.. 
521-539., 
561-564., 



-ConVd. 
.. 8,526 
.. 8, 5.32 
. . 8, 537 
. . 8, 539 
. . 8, 541 
.. 8,543 
.. 8, 546 
. . 8, 549 
. . 8, 553 
. . 8, 5.56 

8, 559 

8,561 

8 

8 



62 N. Y, AM. HEP. 



564 
568 
8,571 
8, 575 
578 



8 



.10,313 
.10, 318 
.10,327 
.10,335 
, 10, 342 
.10,346 
.10, 355 
. 10, 361 
.10, 364 
. 10, 379 
382 
389 
398 



.10, 
.10, 
.10, 

.10,402 
. 10, 407 
.10,417 
.10,431 



50 N. T. AM. EEP. 



69- 75.. 

95-107,, 
145-154., 
154^158,, 
184-203., 
213-222.. 
321-337., 
388-392., 
402-410., 
410-416., 
451-468., 
518-524., 
610-626.. 
626-639., 
639-645.. 

51 H. T. 

27- 37.. 

61- 65. . 
108-116.. 
117-124.. 
140-144.. 
166-174.. 
180-188.. 
189-198.. 
198-207. . 
224-230. . 
309-317.. 
416^24.. 
476-493.. 
494-497.. 
562-567.. 
573-582.. 
604-609.. 
300-309.. 



.10,433 
.10, 438 
.10,449 
.10,457 
.10,460 
.10,475 
.10,483 
.10,492 
.10,- 495 
.10, 502 
.10,508 
.10, 517 
. 10, 522 
. 10, 535 
.10, 545 

AM. EEP. 
.10, 551 

.10, 559 
.10,562 
.10, 566 
.10, 572 
.10,575 
.10, 581 
. 10, 588 
. 10, 595 
. 10, 603 
.10, 609 
.10, 616 
.10, 623 
.10, 638 
.10, 641 
.10, 646 
.10, 654 
.10, 659 



32- 39., 
40- 53., 
96-118., 

146-173.. 

191-202., 

304-305., 

350-354. 

368-374. 

399-404. 

416-422. 

437-444. 

467-471. 

478-489. 

502-509. 

521-525. 

530-537. 



.11, 650 
.11, 657 
.11, 667 
.11, 683 
.11, 697 
.11, 700 
.11, 708 
.11, 711 
.11,715 
.11,719 
.11, 724 
.11, 731 
.11, 734 
.11, 741 
.11,747 
.11,751 



53 N. Y. AM. EEP. 



11- 14.. 

44- 49., 
111-114., 
123-127., 
128-144., 
164-184. 
211-225. 
225-229. 
298-307. 
339-348. 
377-385. 
521-524. 
549-556. 



.13,467 
.13,470 
.13, 474 
.13,476 
.13,480 
.13,492 
.13, 507 
.13, 519 
.13,523 
.13,529 
.13, 537 
.13, 543 
. 13, 545 



54 N. Y. AM. EEP. 



1- 13. 
35- 43, 
43- 52, 
214-217, 
230-234, 
234-241, 
245-249, 
276-279, 
288-314, 
314-334. 
416-432, 
444-450, 
472-479, 
512-516, 
569-576, 
599-629, 



..13, 550 
..13,556 
..13, 562 
..13,568 
..13,570 
..13,573 
..13, 578 
..13, 581 
..13, 583 
..13,595 
..13, 607 
..13, 611 
..13, 615 
..13, 617 
..13, 620 
..13, 623 



55 N. Y. AM. EEP. 



24- 31.. 

41- 50. . 

68- 74.. 

93- 97.. 
108-119.. 
124-129.. 
150-169,. 
169-180. . 
200-210.. 
211-217.. 
222-234.. 
240-247.. 
265-270.. 
325-342.. 
343-361.. 
421-425.. 
456-465.. 
495-505.. 
505-512. . 
515-518.. 
525-537. . 
538-565.. 
565-578. . 
621-624. . 



.14, 168 
.14, 173 
.14, 181 
.14,186 
.14,190 
.14, 198 
.14, 202 
.14, 215 
.14, 224 
.14,232 
.14, 239 
. 14, 249 
.14,254 
.14, 259 
.14, 271 
.14, 285 
. 14, 289 
, 14, 296 
.14,304 
.14,309 
.14,312 
. 14, 322 
.14,342 
.14,352 



56N.Y. 

34- 38. 
44- 49., 
83- 87. 

124-129. 

129-137. 

137-144. 

157-107. 

257-260. 

295-302. 

354-3,58. 

363-365. 

366-373. 

394-397. 

398-402. 

435-448. 

553-559. 



AM. EEP. 

.15, 372 
.15, 375 
.15, 379 
.15, 387 
.15, 391 
.15,401 
.15,407 
.1."), 415 
.15, 419 
,15,424 
.15,427 
,.16,430 
,,15,435 
.15,438 
.15,441 
,.15, 449 



57 N. Y. AM. EEP. 



1- 7.. 
68- 81 . . 
119-126.. 
209-228., 
236-253.. 
253-273.. 
351-360.. 
375-381., 
382-398., 
479-489., 
567-572., 
573-582., 



.15, 453 

.15,464 
.15, 470 
.15,475 
.15,488 
.15,496 
.15,501 
.15,508 
.15,513 
. 1 5, 522 
.15, 530 
.15,534 



58 N. Y. AM. EEP. 



1- 55., 

61- 67. 

67- 69., 

73- 79. 

106-116. 

126-143. , 

223-237., 

272-282., 

282-288. 

292-295. 

416-424. 

430-437. 

437-442. 

442-451 . , 

541-555. 



.17,178 
.17,21)1 
.17, 206 
.17, 208 
.17, 213 
.17, 221 
.17, 233 
.17, 244 
.17, 250 
.17, 255 
.17, 258 
.17, 265 



.17 
.17 



270 
273 



17, 281 



59 N. Y. AM. EEP. 



21- 27. 

28- 39. 

67- 79. 

80- 83. 
110-116. 
171-174. 
176-192. 
336-367., 
331-336. 
374-386., 
468-473., 
517-521. 
557-573., 
574^586. 
611-619. 



.17, 291 
.17, 295 
.17,305 
.17, 315 
.17, 317 
.17, 322 
.17,337 
.17, 325 
.17, 333 
.17, 349 
.17, 359 
.17, .369 
.17, 372 
.17, 384 
.17, 394 



60 N. Y. AM. EEP. 
10- 15... 19, 140 
121-125... 19, 144 
109-1 74... 19, 151 
198-200... 19, 154 
221-229... 19, 158 
229-233... 19, 164 
233-238... 19, 168 



60 N. T.- 
238-242. 
262-265. 
265-272 
278-298. 
337-339. 
346-361. 
469-475. 
482-487. 
518-628. 
559-605. 

61 H. Y. 

34- 39. 
39- 47. 

123-144. 
178-204. 
214-222 
226-237. 
362-378. 
497-506. 
542-555. 
594r-608. 

68 N. Y. 

5- 12. 

35- 46. 
47- 60. 

117-133. 
160-170. 
171-179. 
180-186. 
229-237. 
427-434. 
462-472. 
560-567. 



-Cont'd. 
..19,171 
..19, 174 
..19,176 
..19, 181 
..19, 193 
..19, 194 
..19, 202 
..19, 204 
..19, 207 
..19,211 

AM. EEP. 

..19, 244 
..19, 247 
..19, 2.'>2 
..19,267 
..19,272 
..19, 278 
..19, 285 
..19, 293 
..19, 300 
..19,305 

AM. BEP. 

..20,438 
..20,442 
..20,451 
..20,464 
..20, 468 
..20,475 
..20, 480 
..20,483 
..20,489 
..20,495 
..20, 502 



63 N. Y. AM. EEP. 



62- 73.. 
104^108,. 
114-131.. 
181-185.. 
186-194. . 
245-252., 
281-291., 
311-315., 
361-365., 
399-404., 
449-454. . 
460-476. , 
568-587. , 



.20, 504 
.20, 510 
.20, 513 
.20, 519 
.20, 522 
, 20, 528 
.20, 533 
.20,541 
.20, 544 
.20, 547 
.20, 552 
.20, 555 
.20, 567 



64 N. Y. AM. EEP. 



5- 13., 
41- 46. 
91-106. , 

129-138., 

209-212. 

231-236. 

294^299. 

316-325. 

357-365. 

3H5-390. 

397-404., 

432-440. 



.21,573 
.21, 582 
.21, 586 
.21, 597 
.21, 604 
.21, 606 
.31, 609 
.21, 612 
.21, 617 
.21,021 
.21, 625 
.21, 629 



65 N.Y.AM. EEP. 

54- 56... 22, 600 
111-124... 22, 603 
314-322... 22, 612 
352-374. . .22, 619 
385-410... 22, 633 
459-470... 22, 644 
199-516... 28, 656 



H. T. 



NUMEEICAL TABLE OF CASE3 



G3 



66 H. T. AM. HEP. 



11- 14. 

14- 23. 

60- 5±. 

69- 76. 

82- 8S. 
124-127. 
181-189. 
200-214. 
271-274. 
295-297. 
313-321., 
352-3,58., 
441-445., 
454r-458. , 
459-463. 
464-468. 
518-524. 
569-574. , 

67 H. T. 

95-lCO.. 
109-120. 
162-181. 
260-264. 
301-303. 
301-310. 
322-330. 
458-463. 
500-506. 
544-550. 



.23, 1 

.33, 9 

.23, 18 

.23, 22 

.23, 30 

,23, 35 

.83, 37 

.23, 43 

.23, 48 

.23, 53 

.33, 55 

.23, 60 

.23, 65 

.23, 69 

.33, 73 

.23, 76 

.23, 80 

.23, 86 



AM. KEP. 

..23, 90 
..23, 94 
..23, 99 
..23, 111 
.23,115 
..23,117 
.33,123 
..33,129 
..33, 134 
..S3, 138 



68 N. Y. AM. HEP. 
23- 29... 23, 144 
62- 71... 23, 149 

130-144... 23, 157 



274-283. 
283-294. 
522-528. 
558-569. 



.23, 168 
.23,175 
,.23, 184 
,.23, 190 



69 N. T. AM. KEP. 



16- 24. 

24- 36. 

61- 69. 

87- 91. 
101-109. 
107-113. 
133-142. 
148-154. 
158-161. 
166-170. 
191-194. 
195-198. 
212-215. 
230-238. 
248-250. 
256-264. 
271-275. 
280-286. 
343-348. 
348-352. 
370-372. 
382-389. 
396-403. 
440-443. 
470-485. 
502-505. 
553-557. 
557-566. 
571-577. 
594-597. 
697-000. 



. .25, 125 
..25,128 
..25,136 
..35,141 
..25, 143 
..25, 148 
..35, 152 
..25, 158 
..35, 162 
..25, 165 
..25,168 
..25,171 
..25,173 
..25,175 
..25,181 
..25,182 
..25, 188 
..25,195 
..25, 199 
..25, 203 
..25, 206 
..25, 208 
..25,212 
..25,218 
..35,221 
..25,231 
..25, 233 
..25,235 
..25,246 
..25,250 
..25,253 



70 S. T. 

19- 28. 
119-125. 
126-136. 
180-191. 
202-208. 
212-219. 
239-248. 
253-269. 
280-287. 
295-299. 
410-419. 
419-423. 
440-453. 
497-503. 
553-561. 



14- 21. 

26- 29. 

40- 44. 

81- 85. 
118-137. 
154-160. 
180-189. 
194-199. 
199-204. 
291-297. 
309-315. 
348-353. 
325-333. 
396-405. 
405-413. 
435-443. 
443-453. 
498-501. 
508-513. 
561-574. 

73 N. T, 

1- 17.. 
39- 49. , 
50- 63., 
90- 94., 
117-122., 
141-149., 
196-201., 
217-245. , 
279-286. 
312-317. 
472-482. 
499-506., 
506-518., 
523-527. 
571-575. 
590-595. 
595-599. 

73 N. T. 

1%- 37. 

38- 41. 

73- 78. 
127-133. 
161-167. 
167-172. 
195-205. 
211-218. 
238-252. 
269-282. 
310-315. 
329-335. 
335-343. 
851-355. 
305-309. 



AM. KEP. 


..36, 


544 


..26, 


550 


..26, 


555 


..26. 


567 


..26, 


573 


..36, 


577 


..26, 


583 


..26, 


589 


..26, 


602 


..26, 


605 


..26, 


608 


..36, 


612 


..36, 


615 


..36, 


624 


..36, 


627 


AM. KEP. 


..37, 


1 


..27, 


5 


..27, 


7 


..37, 


10 


..37, 


13 


..37, 


22 


..27, 


28 


..27, 


35 


..27, 


38 


..37, 


42 


..37, 


47 


..37, 


51 


..37, 


55 


..37, 


60 


..37, 


66 


..37, 


70 


..37, 


75 


..27, 


80 


..27, 


86 


..27, 


87 


AM. KEP. 



.28, 88 
.28, 93 
.38,104 
.38.113 
.38, 116 
.38. 120 
.28,125 
.38, 129 
.28,150 
.38,155 
.28, 159 
.38, 166 
.28, 171 
.28, 180 
.28, 183 
.28, 186 
.28, 190 



AM. BEP. 


.39, 


80 


.39, 


97 


.39, 


105 


.29, 


111 


.29, 


115 


.29, 


119 


.29, 


123 


.29, 


130 


.29, 


134 


.29. 


]42 


.29, 


149 


.29, 


153 


.29, 


157 


.29, 


163 


.89. 


169 



73 N. T.—Omt'd. 
399-405... 29, 171 
424-430... 29, 175 
447-4,51... 29, 180 
452-468... 29, 184 
498-505... 29, 197 
516-529... 29, 200 

74 N. T. AM. KEP. 



53- 58. 
63- 68., 
88- 95. , 
116-125. , 
125-133., 
145-154. , 
183-195. , 
196-201., 
329-333., 
356-360., 
387-390. . 
409-414. . 
428^34. , 
467-476. , 
509-526.. 
526-530. , 



.30, 260 
.30, 264 
.30, 268 
.30,271 
.30, 277 
.30, 283 
.30,289 
.30, 298 
.30, 302 
.30,304 
.30, 307 
.30, 311 
.30,315 
.30. 319 
.30, 323 
.30, 337 



75 N. T. AM. HEP. 



45- 54., 
78- 91., 
91-102.. 
103-115., 
134-144. , 
150-156. 
192-196. . 
244^249., 
260-267., 
288-298. , 
446-453., 
484-487., 
516-524. , 
535-541., 
574^578. 
579-584. , 



.31,418 
.31, 424 
.31,428 
.31.437 
.31.446 
.31, 455 
.31, 459 
.31, 463 
.31,467 
.31,470 
.31,476 
.31, 482 
.31.484 
.31,488 
.31,491 
.31,494 



76 N. T. AM. KEP. 



23- 27. . 

50- 54.. 

55- 60. . 

60- 64. , 

78- 89.. 

92- 96. , 
108-114 . 
216-220., 
220-241.. 
288-293., 
301-305.. 
316-324. , 
365-373. , 
376-381., 
402-410. , 
415-422., 
426-431., 
558-564. , 



.32, 259 
.32, 262 
.32, 267 
.33. 271 
.32, 274 
.32. 282 
.32, 286 
.32, 290 
.32, 293 
.S3, 302 
.83, 306 
.33, 309 
.33, 315 
.33, 321 
.32,325 
.33, 330 
.33, 335 
.82, 337 



77 N. T. AM. KEP. 

51- 58... 33, 566 
76- 82... 33, 570 
83- 91... 33, 574 
101-113... 33, 579 
114^130.. .33, 589 
138-144... 33. 601 
226-232... 33, 613 
235-244... 33, 607 



77 N. T.- 
320-331 . 
391-399. 
400-410. 
427-432. 
472-476. 
483-4,S9. 
498-502. 
503-512. 
546-556. 
573-587. , 

78 N. Y. 

33- 42. 
68- 74., 
74- 83. 
104^109., 
114-130., 
269-274. , 
310-318., 
371-377. 
393-400. 
462-470. 
492-503. 
568-580. 
588-598. 

79 N. Y. 

1- 15. 
154-166. 
183-188. 
203-266. 
302-327. 
424-436. 
437-449. 
454^464. 
470-478. 
490-495. 
602-616. 



-Cmit'd. ' 
..33,618 
..33, 626 
..33.632 
..33. 641 
..33. 648 
..33. 651 
..33,655 
..33. 659 
..33, 664 
..33, 671 

AM. KEP. 

.34, 500 
.34,507 
.34, 512 
.34, 518 
.34, 522 
.34, 532 
.34, 536 
.34, 539 
.34, 544 
.34, 550 
.34, 555 
.34. 561 
..34.567 

, AM. KEP. 

..35,496 
..35, 505 
..35, 511 
..35,515 
..35. 517 
..35.524 
..35,531 
.35,536 
..35, 540 
..35,543 
..35,550 



80 N. Y. AM. BEP. 



21- 23. 

27- 32. 

46- 53. 

71- 82. 

82- 99. 
162-171. 
185-198. 
212-219. 
239-243. 
209-272. 
281-301. 
390-393. 
394-402. 
422-440. 
441^57. 
579-585. 



..36, 570 
..36,572 
..36,575 
. . 36, 579 
..36,582 
..36,595 
..36, 600 
..36, 608 
..36,612 
..36. 615 
..36, 617 
..36, 624 
..36.627 
..36,634 
..36, 643 
..36, 654 



81 H. Y. AM. KEP. 



21- 25.. 

38- 43. . 

57- 62.. 

86- 91.. 
101-109.. 
184-190. . 
206-210. . 
218-228.. 
273-276.. 
341-348. . 
385-394.. 
454-462.. 
516-531 . . 
550-557.. 
506-572.. 



.37, 468 
.37,471 
.37, 475 
.37,479 
.37,481 
.37,488 
.37, 491 
.37,494 
.37,501 
.37, 503 
.37, 508 
.37, .515 
.37,521 
.37,527 
.37,533 



82 H. Y. AM. KEP. 



27- 32. 

41- 60. 

6.5- 80. 
103-108. 
161-172. 
318-323. 
324-327. 
400-404. 
405-408. 
413-424. 
443-449. 
486-491. 
519-526. 
543-555. 



..37,536 
..37, 538 
..37,546 
..37, 555 
..37, 558 
..37,564 
..37,568 
..37, 569 
..37, 572 
..37,574 
..37,583 
..37,587 
..37,589 
..37, 594 



SSN. Y. AM. HEP. 



31- 40., 
40- 45., 
74- 78., 
92-100., 
100-107.. 
178-192., 
192-200.. 
265-270., 
318-338., 
338-348., 
378-391., 
400-408., 
408-418., 
418-430. , 
462-464., 
464-479.. 
595-600. , 



.38, S'-g 

.38, 392 

.38, 396 

.38,398 

.38, 402 

.38,407 

.38. 415 

.38.418 

.38,421- 

.38, 4:f4 

.38,441 

.38,452 

.38,456 

.38,460 

.38.462 

.38, 464 

.38,474 



84 N. Y. AM. KEP. 



28- 31 . 

31- 47. 

48- 56. 

72- 77. 

83- 88. 
209-215. 
21.5-222. 
247-257. 
363-367. 
367-386. 
393-402. 
455-461. 
522-531. 
549-556. 



..38,478 
..38, 479 
..38,491 
..38,495 
..38,498 
..38,501 
..38,505 
..38,510 
..38,515 
..38,518 
..38.523 
..38,533 
..38,537 
..38,544 



85 N. Y. AM. BEP. 



30- 43. 

43- 53. 

61- 75. 

75- 91. 
162-172. 
185-189. 
207-214. 
278-284. 
317-323. 
345-353. 
894-402. 
413-420. 
516-523. 



..39,617 
.39,621 
.39,627 
..39,636- 
..39,644 
..39,649 
..39, 652 
..39,657 
..39, 660 
..39, 663. 
..39, 669 
..39,674 
..39.674 



86 N. Y. AM. BEP. 
11- 18... 40, 503 



18- 38. 
140-148. 
154-162. 
246-256. 
306-310. 
324-332. 



.40.505 
.40,619 
..40,525 
..40,531 
..40,540 
..40,543. 



63 



AMEKICAN DECISIONS AND REPORTS. 



H . T.-K. C. 



BeN.T.-Cmt'd. 
360-!i64...4O, 548 
375-380... 40, 551 
4U-417...40, 554 
654-563... 40, 556 

87 H. Y. AM. KEP. 



25- 33. 
33- 31), 
63- (i'\ 
69- 79. 
84^ 88. 
88- 92. 

110-114. 

122-128. 

287-294. 

311-321 . 

327-337. 

377-382. 

422-430. 

471-476. 

493-501. 

535-542. 

561-567. 

590-598. 

88 N. T. 

142-145. 
146-153. 
162-173. 
251-258. 
339-345. 
377-383. 
613-520. 
546-560. 
585-591. 

89 N. T. 

24- 33. 

36- 52. 
18-2-186. 
219-225. 
281-285. 
292-299. 
315-327. 
328-334. 
418-435. 
470-479. 
527-530. 



..41, 337 
..41,343 
..41,345 
..41,349 
..41,352 
. .41, 355 
..41,357 
..41,358 
..41,361 
..41, 365 
..41,371 
..41, 379 
..41,381 
..41, 384 



.41, 
..41, 
..41, 
..41, 



386 
3f)2 
397 
402 



AM. KEP. 

..42, 238 
..42, 240 
. .42, 244 
. .42, 248 
. .42, 250 
. .42, 254 
. .42, 259 
. .42, 263 
..42,269 

AM. HEP. 

.42,271 
..42, 277 
..42, 285 
..42,286 
..42,290 
..42,294 
. .42, 297 
. .42, 301 
. .42, 303 
..42, 311 
..42,319 



90 N. Y. AM. EEP. 



4- 12. 

12- 16. 

16- 21. 

77- 87. 
116-122. 
122-198. 
227-230. 
257-267. 
272-280. 
293-297. 
326-333. 
333-336. 
430-435. 
43.5-442. 
588-594. 
602-607. 



..43, 131 
..43, 135 
..43, 138 
. .43, 141 
..43,146 
..43, 146 
..43, 161 
..43,163 
..43, 166 
..43, 170 
..43, 173 
..43, 176 
..43, 179 
..43, 182 
..43, 185 
..43,189 



91 S. Y. AM. BEP. 

32- 43... 43, 634 
43- 57... 43, 640 
57- 66... 43, 648 
67- 73... 43, 655 
74- 83... 43, 655 



91 N. T.- 

137-145. 

148-153. 

203-210., 

303-308. , 

315-324. 

3S1-385. 

4.51-464., 

478-483. 

539-552. 

92N.Y. 

10- 20. 
146-151. 
152-166. 
219-227. 
274-289. 
289-295. 
311-328. 
463-487. 
490-498. 
521-529. 



-Cwit^d. 
..43,057 
..43,661 
..43, 663 
..43,668 
..43, 669 
..43, 675 
..43, 677 
..43, 686 
..43, 689 

AM. KEP. 
44, 349 



,357 
361 
370 
372 



.44, 377 
.44, 380 
.44, 393 
.44, 406 
.44, 408 



93 N. Y. AM. EEP. 



1- 7. 

17- 32. 

69- 69. 

75- 79. 
118-128. 
201-225. 
259-269. 
273-291 . 
313-330. 
331-337. 
438-466. 
488-495. 
524-531. 
532-539. 



..45,156 
..45, 160 
..45,169 
..45, 176 
..45,178 
..45,190 
..45,198 
..45, 204 
..45,217 
..45, 229 
..45,232 
..45,260 
..45, 263 
..45, 268 



94 N. Y. AM. BEP. 



1- 12. 

27- 31 . 

86- 90. 

90- 97. 
137-145. 
145-153. 
221-229. 
268-272. 
278-287. 
374-381. 
381-386. 
535-541. 



..46,112 
..46, 322 
..46, 124 
..46, 126 
..46,128 
..46,131 
..46,137 
..46,141 
,.46, 142 
..46,148 
..46,153 
..46, 156 



95 N. Y. AM. KEP. 



17- 30. 

76- 83. 
115-124. 
181-195. 
196-206. 
267-274. 
274^289. 
403-422. 
428-443. 
662-576. 
675-582. 
632-632. 



.47, 
.47, 



..47, 14 



.47, 
.47, 
.47, 



.47, 41 

.47, 53 

.47, 64 

.47, 75 

.47, 85 

.47, 89 



96 TX. Y. AM. BEP. 

1- 10... 48, 601 

71- 76... 48, 607 

93- 99... 48, 609 

175-180... 48, 612 

248-260... 48, 616 

26i-283...48, 622 



96 N. T— Cont'd. 
362-368... 48, 628 
372-377... 48, 632 
408^14... 48, 635 
414-427... 48, 640 
499-512... 48, 640 
604-614... 48, 652 
614-623... 48, 658 

97 N. Y. AM. REP. 



1- 12. 

44- 62. 
102-105. 
149-159. 
181-188. 
303-313. 
384-390. 
472-478. 
486-492. 
494-601. 
607-619. 
630-537. 
666-572. 



..49, 508 
. .49, 513 
..49,515 
..49,517 
. .49, 522 
..49,525 
. .49, 531 
..49, 533 
..49, 538 
..49,540 
..49,544 
. .49, ,556 
..49,561 



98 ». Y. AM. BEP. 



25- 32.. 

98-115.. 
198-205.. 
217-222.. 
245-267.. 
300-310.. 
377-379. . 
379-387.. 
412-422. . 
425-434. . 
467-475.. 
585-599.. 



.50, 6,32 
. 50, 636 
.50, 649 
.50, 657 
. 50, 659 
.50,677 
.50, 683 
.50, 685 
.50, 689 
.50, 693 
.50, 699 
.50, 70.3 



99 N. Y. AM. BEP. 



56- 60. 


.53, 


1 


65- 74. 


.52, 


6 


131-136. 


.52, 


9 


158-167. 


.52, 


12 


204-210. 


.52, 


19 


237-244. 


.52, 


22 


268-270. 


.52, 


25 


377-387. 


.52, 


34 


451-463. 


.52, 


41 


463^87. 


.52, 


49 


517-532. 


.52, 


63 



lOON.Y.AM.BEP. 



31- 35. 

60- 58., 
102-109., 
236-243., 
287-327., 
328-343. 
395-403., 
411-417. 
417-424. 
426-439. 
446-455. 
471-482. 
539-546., 
590-597. 



.53, 150 
.53, 152 
.53,157 
.53, 161 
.53,166 
.53, 184 
.53,194 
.53, 197 
.53,202 
.53, 206 
.53. 221 
.53,224 
.53, 231 
.53, 236 



101 N. Y.AM. EEP. 

58- 63... 54, 653 

63- 71... 54, (.>7 

98-126... 54, 661 

126-132... 54, 661 

136-146... 64, 664 

146-152... 54, 672 



101 N. Y. 
205-218. 
234-240. 
245-254. 
254-257. 
367-372. 
377-387. 
387-390. 
391-396. 
620-526. 
626-539. 
554-563. 
563-575. 



— Cont'd. 
. . 54, 676 
..54, 686 
..54, 691 
..54, 698 
..54, 699 
. . 54, 703 
..54, 709 
..64, 718 
. . 54, 722 
..64,730 
..64,737 
. . 64, 743 



102N. Y.AM.EEP. 



114^119.. 
128-132.. 
135-143. . 
143-157.. 
167-171.. 
176-190.. 
219-224.. 
266-280.. 
372-377.. 
400-405.. 
406-409.. 
464^464.. 
510-513.. 
520-523.. 
536-539.. 
563-572.. 
572-582.. 
601-630. . 



.55,769 
.55,771 
.55, 782 
.55,787 
.65,793 
.55, 796 
.55, 804 
.56, 807 
.55, 815 
.55,818 
.65,821 
.56,824 
.55, 830 
.55, 832 
.5.5, 835 
.55, 837 
.55,839 
.65,844 



10311. Y.AM.EEP. 



10- 25. 

47- 58. 
] 16-125. 
143-150. 
211-222. 
284-292. 
312-328. 
341-360. 
388-402. 
406-414. 
437-444. 
453-463. 
487-502. 
533-5.16. 
673-580. 
681-587. 
621-626. 



..67, 701 
..57,701 
..57, 701 
..57, 706 
..57,709 
..67, 717 
..67,723 
..67, 729 
..57, 741 
..57, 756 
..67,760 
..67, 760 
..67,766 
..57, 768 
..57,770 
..67,773 
..57,775 



104 N.Y. 

58- 68.. 
108-125.. 
125-132.. 
229-234.. 
306-325.. 
,144-352.. 
362-369 . . 
394-404.. 
434-441.. 
481-491.. 
491-607.. 



.68,484 

.58,490 

.58,494 

.58,498 

.68, 502 

58, 508 

68, ,512 

58, 615 

58, .522 

58, 530 

. 58, 537 



10511. Y.AM.EEP. 

12- 22... 59, 472 
89- 97... 59, 478 
123-134. ..59, 483 
146-153... 69, 483 
171-180... 69, 488 
203-210... 69, 492 



105 N. -Y.-Ccmt'd. 
2.34-243... 59, 496 
283-289... 59, 602 



294-299. 
404-415. 
525-529. 
601-616. 



.59,506 
. 59, 609 
.69,516 
.69,519 



106 N.Y 


AM.EEP. 


74- 82. 


.60,423 


97-103. 


.60,429 


136-142.. 


.60, 433 


157-165. 


.60, 437 


195-202. 


.60, 44.0 


221-230. 


.60, 443 


283-287. 


.60, 449 


293-297. 


.60, 452 


423-488. 


.60, 456 


473^87. 


.60,464 


635-542. 


. 60, 473 


V. CAROLINA. 


1 Hayw. 


AM. DEO. 


22- 24. 


. 1,546 


100-102. 


. 1, 548 


114-116. 


. 1,551 


116-122. 


. 1,552 


173-174. 


. 1,555 


174-175. 


. 1,566 


218-220. 


. 1,557 


336-338. 


. 1, 559 


362-364. 


. 1, 560 


414-416. 


. 1, 563 


429-460. 


. 1, 564 


2 Hayw. 


AM. DEO. 


6- 8. 


. 2, 612 


30- 31. 


. 2, 614 


31- 32. 


. 2, 616 


45- 49. 


. 2, 617 


49- 49. 


. 2, 620 


55- 55. 


. 2, 621 


151-152. 


. 2, 622 


162-162. 


. 2, 623 


232-233. 


.. 2,624 


283-284. 


.. 2,625 


328-328. 


.. 2,626 


352-352. 


.. 2,626 



1 Mart. AM. DEO. 
75- 76... 1, 545 

Tayl. AM. DEO. 
1- 3.. 



37- 34 

80- 81 . . . 
124-125... 
149-149... 
162-155... 
158-161... 
305-307... 
309-315... 



1, 574 
1, 676 
1,581 



582 
583 
583 
689 
690 
591 



Conf. AM. DEO 

17- 19. 

38- 54. 
115-146. 
146-157. 
357-360. 



2, 627 
2,629 
2,634 
2, 638 
2, 642 . 



N. 0. 



NUMERICAL TABLE OF OASES 



M 



1 Murph. 


AM.DEO. 


58- 92.. 


. 3, 672 


97- 97.. 


. 3, 678 


116-118.. 


. 3, 678 


138-139.. 


. 3, 680 


141-142.. 


. 3,681 


156-157.. 


. 3, 682 


162-168.. 


. 3, 683 


219-223.. 


. 3, 687 


275-279.. 


. 3, 691 


287-289.. 


. 3, 693 


•291-293.. 


. 3,694 


323-335. . 


. 3, 695 


313-348.. 


. 4,555 


1389-391.. 


. 4, 559 


417-420.. 


. 4, 562 


426-435. 


. 4, 564 


452-464. . 


. 4,571 


488-491.. 


. 4.576 



2 Murpil. AM.DEO. 

26- 27... 5,517 



41- 45.. 

84- 85.. 
111-114. . 
119-122.. 
133-134.. 
178-180.. 
228-230. . 



5,518 
5,521 
5,522 
5,523 
5, 525 
5,526 
5,527 



:3 Murph. am.deo. 
98-102... 9, 599 



241-244.. 
273-278. . 
318-321.. 
3-27-331.. 
463-468.. 
470-472.. 



9, 602 
9, 604 
9, 605 
9, 608 
9, 611 
9, 615 



ICar.L.B. AM.DEO. 
-385-456... 6,531 



475-480.. 
482-483.. 
484-490.. 
519-521.. 
^22-523.. 
527-529:. 
534-535.. 



6, 542 
6, 546 
6,547 
6, 553 
6,554 
6, 555 
6,557 



eCar.L.B.AM.DEC. 

90- 95... 6,558 

266-268... 6, 561 

271-273... 6,562 

274-275... 6, 564 

415-416... 6,566 

617-617... 6, 567 



Term, 


AM. DEO. 


41- 43. 


. 7, 690 


70- 71. 


. 7, 692 


72- 78. 


. 7, 693 


,82- 87. 


. 7, 698 


112-113. 


. 7, 700 


123-124. 


. 7, 702 


155-157. 


. 7, 703 


177-180. 


. 7, 704 


187-188. 


. 7, 705 


197-199. 


. 7, 706 


212-2-29. 


. 7, 708 


249-253. 


. 7, 715 


279-304. 


. 7, 718 


1 Hawks 


AM. DEO. 


6- 10 : 


. 9, 616 


.96-136. 


. . 9, 619 



1 Ha-arks- 


-Cont'd. 


194-197. 


. 9, 630 


248-269. 


. 9, 632 


274-282. 


. 9, 636 


320-325. 


. 9, 640 


349-332. 


. 9, 643 


394-407. 


. 9, 646 


420-422. 


. 9, 653 


442-446. 


. 9, 655 


457-400. 


. 9, 658 


497-505. 


. 9, 660 



SHawks, 

33- 40.. 

98-100.. 
110-113. . 
145-1.54.. 
155-163.. 
179-182.. 
183-185. . 
209-210.. 
246-248. . 
309-321.. 
377-384. . 
411-422.. 
441-443.. 
576-580.. 
590-605.. 
603-613. . 
623-644.. 

3 Hawks, 

44- 50. . 

66- 70. . 

74r- 74.. 
119-122. . 
184-187.. 
232-234.. 
328-338. . 
378-380. . 
453-456.. 
545-548.. 
548-555.. 



.11,738 
.11,741 
.11,742 
.11, 744 
.11, 750 
.11, 753 
.11, 756 
.11, 760 
.11,762 
.11, 763 
.11, 773 
.11,774 
.11, 779 
.11, 786 
.11,787 
.11,793 
.11,795 

AM.DEO. 

.14,569 
.14,572 
.14, 575 
.14, 578 
.14, .584 
.14, .585 
.14, 588 
.14,594 
. 14, 595 
. 14, .597 
. 14, 603 



4 Hawks 


, AM.DEO. 


64- 73. 


.15, 507 


73- 83. 


.15, 510 


116-133. 


.15,512 


279-283. 


.15,519 


358-362. 


.15,523 


384^392. 


.15,526 


IDev. 


AM. DEO. 


25- 29. 


.17,555 


137-138. 


.17,562 


139-141. 


.17,563 


208-210. 


.17,565 


223-228. 


.17,567 


815-317. 


.17, 569 


357-359. 


.17,571 


519-523. 


.17,573 


3Dev. 


AM. DEO. 


2- 6. 


.18,561 


126-130. 


.18, 564 


180-135. 


.18,567 


247-231. 


..18,570 


291-296. 


..81,331 


341-342. 


..21,335 


343-348. 


..31,336 


354-359. 


..21,340 


372-374. 


. .21, 344 


473-475. 


..21,346 


517-519. 


..21,347 



3 Dev. 
3- 5. 

108-111. 
149-153. 
221-222. 
241-244. 
279-284. 
308-317. 
380-382. 
398-399. 
428-430. 
473-478. 

4 Dev. 
1- 31. 

220-223. 
22,3-225. 
261-262. 
290-292. 
360-364. 
430-449. 



AM. DEO. 

..22,708 
..22,711 
..22,714 
..22,717 
..22,719 
..22,722 
.24,256 
..24, 264 
..24,266 
..24, 266 
.,24, 268 

AM. DEC. 

,.25,677 
..25, 706 
..25, 708 
..25,710 
..25, 711 
..25, 714 
..27, 208 



IDev.&B. 

76- 80.. 

94-102.. 
241-243.. 
320-325.. 
35-2-355. . 
377-384.. 
425-433.. 
546-561.. 



AM.DEO. 

.27, 226 
.27, 230 
.28, 565 
.28, 567 
.28, 569 
.28, 572 
.28, 579 
.30, 143 



2 Dev.&B. AM.DEO. 
138-156... 30, 155 
231-2.35... 3 1,412 
365-368... 3 1,416 
381-384... 3 1,420 
492-498... 31, 422 
527-529... 3 1,426 

SDeV.&B.AM.DEO. 

9- 14... 32, 651 
110-115... 33, 656 
130-132... 32, 661 

4DeT.&B, AM.DEO. 



2 Ired. 

20- 23. 
32- 35. 



.37, 402 
37, 404 



62- 64.. 
110-112.. 
113-116.. 
146-150.. 
169-173.. 
173-176.. 
189-192.. 
199-200.. 
274-275.. 
323-326.. 
3,39-361.. 
365-370.. 
384^385. . 
431^33.. 
433-435.. 
454r-456 
487-488 
491-498 



.32, 671 
.32, 673 
.32, 675 
.32, 677 
.32, 680 
. 32, 683 
..34, 374 
..34,376 
..34,378 
..34,379 
..34, 382 
..34, 883 
..34,387 
..34,388 
..34, 390 
..34,392 
. . 34, 395 
..34, 396 



42- 43.., 37, 406 
220-222... 38, 691 
263-265... 3 8, 692 
290-296.;. 38, 694 
326-330... 3 8, 697 
346-360... 3 8, 699 

3 Ired. am. dec. 



1 Ired. AM. DEO. 

16- 21... 35, 729 

30- 31... 35, 732 

34- 35... 35, 734 

125-128... 35, 735 

263-270... 35, 738 

354-357. ..35, 742 

484-489... 35, 757 

635-540... 35, 700 



27- 28. 
102-104. 
105-108. 
152-155. 
185-194. 
200-203. 
277-286. 
300-302. 
303-306. 
376-378. 
385-388. 
418-423, 
485-487. 
538-542. 

4 Ired. 

83- 87. 
165-174. 
287-290. 
291-296. 
305-309. 
355-363. 
409-420. 

5 Ired. 

12- 14. 
118-129. 
199-200. 
369-371 . 
401-405. 
426-427. 
444^47. 
487-497. 
569-571. 
576-580. 
587-590. 

6 Ired. 

23- 27. 

79- 80. 
107-111 . 
128-133. 
159-161. 
191-193. 
281-285. 
358-360. 
388-389. 
476-480. 

7 Ired. 
1- 3. 

5- 9. 

70- 71 . 

96-102. 
151-153. 
201-203. 
237-238 
262-264. 
387-389. 
408-412. 
42-2-423. 
491-495. 



,.38, 707 
..38, 708 
,.38, 710 
..38,712 
..38,714 
..38, 720 
..38, 722 
. .40, 408 
..40,410 
..40,411 
..40,413 
..40,416 
..40,419 
. .40, 421 

AM. DEO. 

..40,427 
..40,431 
..48, 120 
..42,122 
..42, 140 
..42, 142 
..42, 148 

AM. DEO. 

..42,153 
..42, 155 
..42,161 
..44, 41 
..44, 42 
..44, 45 
..44, 47 
..44, 49 
..44, 58 
..44, 59 
..44, 63 



8 Ired. am. deo. 



..44, 

..44, 

..44, 

..44, 

..44, 

..44, 

..45, 494 

..45,497 

..45,499 

. .45, 500 

AM. DEO. 

..45, 502 
..45, 504 
..45,506 
..45,507 
..45, 512 
..47,324 
.47, 326 
..47, 327 
..47,329 
,.47,331 
. 47, 333 
..47,335 



70- 74. 

74- 78. 

81- 83. 
16.3-167. 
221-225. 
280-286. 
292-293. 
324-330. 
330-339. 
484-486. 
392-495. 
498-502. 

9 Ired. 
42- 43. 

69- 73. 

73- 86. 
244-249. 
429-439. 
440-447. 



.47, 338 
.47, 341 
.47,348 
.47,350 
.49, 376 
.49, 379 
.49. 390 
.49, 392 
.49, 396 
.49, 402 
,.49,404 
.49, 406 



AM. DEO. 

.,49,408 
..49,410 
..49,412 
..49, 421 
..51,364 
..51, 369 



10 Ired. AM. DEO. 



37- 38.. 

63- 66.. 

72- 75.. 
110-114.. 
139-143.. 
193-195.. 
239-262.. 
280-283.. 
358-360.. 
381-384.. 
402-409.. 
428-431.. 
490-495.. 
530-536. . 

Hired. 

12- 16.. 
160-162.. 
166-170.. 
174-182.. 
206--268,. 
288-290.. 
391-403 . 
424-426.. 
616-623.. 



.51, 376 
.51,377 
.51,379 
.51, 380 
.51, 383 
.51, 386 
.51,387 
.51,389 
.51,391 
.51, 393 
.51,395 
.51, 398 
.51,400 
.51,404 



AM. DEO. 

,.51,408 
.53,401 
.53, 403 
.53,406 
. 53, 412 
.53,414 
.53,416 
.53,419 
.53,421 



12 Ired. 

28- 31. 

61- 63. 
145-148. 
178-180. 
254^239. 
268-270. 
297-299. 
344-348. 
382-389. 



AM. DEO. 

..55, 401 

..55, 403 

..55,405 

..55, 407 

.55,408 

.55,415 

.55,416 

.55,417 

.55,420 



13 Ired. 

25- 27. 

28- 32. 
106-108. 
172-174. 
174-179. 
244-247. 
353-355. 
361-372. 
394-399. 
485-488. 



AM. DEO. 

..65, 426 
..55,427 
..55,430 
..55,431 
..55,434 
..57,555 
..57, 557 
..57, 558 
..57, 503 
..57,566 
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AMEEICAN DECISIONS AND EEP0RT8. 



H.f. 



Busb. 
1- 3. 

76- 78. 

78- 79. 

91- 94. 
105-110. 
221-223. 
808-311. 

S14r^l7. 

343-332. 
457-460. 



AU. CKC. 

,.57,569 
..57, 571 
..57,573 
..57,574 
..57,577 
..59,550 
..59, 552 
..59,554 
..59,559 
..59,563 



1 Jones, 


AM. DEO. 


1- 9. 


.59,566 


135-141. 


.59,581 


197-202. 


.59, 585 


299-308. 


.62, 168 


308-310. 


.68, 170 


386-389. 


..62,171 


406-413. 


..62,173 


479-482. 


..82,177 


639-542. 


..62,188 


8 Jones, 


AM. DEO. 


41- 45. 


..62, 190 


124-130. 


..62,194 


142-145. 


..64,574 


170-173. 


..64,577 


199-201. 


..64,580 


247-254. 


..64, 582 


323-326. 


. .64, 585 


360-365. 


..64,587 



3 Jones, 

24-27. 

49- 53. 

74- 77. 

77- 79. 
135-138. 
285-286. 
33S-339. 
357-359. 
375-376. 
433-441. 
483-485. 
516-517. 
541-543. 

4 Jones, 
1- 4.. 

66- 69.. 

71-75.. 
146-150. . 
157-159., 
175-180. . 
216-223.. 
226^230. . 
249-256.. 
272-273.. 
315-319. . 
386-387.. 
387-391.. 
459-463.. 
488-494. , 

9 Jones, 
9- 11. 

Ifi- 19. 

22- 25. 
107-109. 
163-173. 
224^233. 
244-246. 
282-284. 
299-301. 
413-114. 



. .64, 590 
..64, 593 
..64, 596 

..64,598 
..64,600 
. .67, 242 
..67, 243 
..67,246 
..67,249 
..67,250 
..67, 253 
. .67, 2,55 
..67,256 



6 Jones, am. dec. 
47- 49... 72, 556 
63- 73... 72, 559 
103-106... 72, 5(;3 
128-130... 72, 566 
150-153... 72, 568 
183-186... 72, 570 



.67, 258 
.67, 261 
.67, 263 
.67, 266 
.67, 269 
.67, 271 
.67, 283 
.67, 286 
.69, 744 
.69, 750 
.69, 751 
.69, 756 
.69, 757 
.69, 760 
.69, 763 

AM. DEC. 

..69, 768 
..69, 770 
..69,773 
..69, 775 
. .69, 777 
..72, 533 
..72,549 
..72, 551 
..72,552 
..72,555 



7 Jones, 

6- 7.. 
14- 16.. 
37-40., 
64- 68.. 
114-117., 
169-174., 
210-213.. 
290-295.. 
415-418.. 
433-435.. 
446-455., 
481-482., 
506-508., 
555-558., 
562-564. 
609-611. 

8 Jones, 
105-108. 
136-144. 
179-181. 
235-240. 
375-377. 
385-387. 
399-401. 
436-439. 



.75, 444 
.75,445 
.75, 450 
.76,453 
.75,456 
.75,459 
.75, 461 
.75,463 
.78,244 
.78, 246 
.78,248 
.78, 260 
.78, 261 
.78, 263 
.78,265 
.78, 267 

AM. DEO. 

..78, 269 
..78,272 
..78, 275 
..78,277 
..80, 331 
..80, 333 
..80,334 
. . 82, 426 



1 Winst. Am. dec. 
106-108... 84, 355 



114-117.. 
144-150.. 
238-241.. 
266-268.. 



84, 357 
,84, 359 

86,434 
.86, 436 



2 Winst. AM. DEC. 

45- 50... 86, 439 
56- 70. ..86, 442 

Winst. Eq. A.DEO. 
20- 23... 86, 448 

46- 48... 86, 450 
52- 56... 86, 451 
87- 88... 86, 454 

109-111... 86, 456 



PhlU, 

18- 20 , 
98-103.. 

122-125. . 

161-163., 

178-179. . 

186-187.. 

190-195. . 

306-309.. 

317-321.. 

421-424.. 

453-460. , 

558-560.. 

590-594. . 



.91, 92 
.93, 580 
.93, 583 
. 93, 585 
.93, 586 
.93, 587 
.93, 588 
.93, 592 
.93,593 
.98, 76 
.98, 78 
.98, 83 
.98, 84 



IDoT.Eq.AM. DEO. 

93-102... 18, 573 
103-107... 18, 577 
151-163... 18, 580 
185-188... 18, 585 



1 Dev. Eq.— Cbni'd. 
276-281... 18, 587 
377-383... 18, 591 
443-447... 18, 595 
460-463... 18, 598 



2 Dev.Eq. 

42- 44.. 

69- 72.. 
115-121. . 
173-181.. 
234-236.. 
292-298.. 
301-302.. 
372-376. . 
420-429.. 
470-477.. 
509-521.. 
551-553.. 

ID.&B.E. 

32- 36. . 
113-119.. 
155-158. . 
237-284.. 
325-327. . 
366-369.. 
425-428.. 
455-458. . 
488-491.. 
524-544. . 

2D.&B.E, 

20- 25.. 

31- 37.. 

90- 93.. 
130-138.. 
358-359. . 
379-385. . 
385-389.. 
395-398. . 



AM.DEC. 

.22, 728 
.22, 729 
.22, 732 
.22, 738 
.24, 273 
.24, 274 
.24, 279 
.25, 718 
.25, 721 
.25, 729 
.27, 238 
.27, 248 

AM.DEO. 

.27, 250 
.28, 584 
.28, 590 
.28, 592 
.30, 170 
.30, 172 
.30, 174 
.30, 182 
.31, 397 
.31, 399 

.AM.DEC. 

.32, 686 
.32, 689 
.32, 695 
.32, 699 
.34, 402 
.34, 403 
.34, 407 
.34, 410 



4Irecl.E(i.AM.DE0. 



llred.Eq.AM.DEO. 

65- 67... 36, 33 

143-148... 3 6, 34 

187-190... 36, 40 

190-194... 36, 43 

229-232... 36, 46 

358-369... 36, 48 

423-426... 36, 58 



2lTed.Ec[ 

132-134.. 
249-251.. 
350-353. . 
360-364.. 
420-421.. 
456-459.. 
513-520. . 
553-556. . 

3Ired,E(i, 
81- 85.. 
91-103. . 

117-123. . 

209-213.. 

237-242.. 

246-248.. 

338-346. . 

347-361 . . 

442-449.. 

502-510. . 

613-626.. 



.38, 679 
.38, 681 
.38, 683 
.38, 685 
.38, 689 
.40, 435 
.40, 437 
.40, 442 

AM.DEC. 

.40, 444 
.40, 447 
.40, 456 
.42, 163 
.42, 165 
.42, 168 
.42, 169 
.42, 175 
.42, 182 
.44, 78 
.44, 83 



19- 22., 

26- 32., 

131-137., 

216-220. 

223-231., 



.44, 92 
.44, 94 
.44, 102 
.44, lOG 
45, 514 



396-399... 4 5, 520 
433-442... 47, 353 

6lTed.Ec[.AM.DE0. 
111-122... 47, 358 
196-200... 49, 425 
284-290.. .49, 428 
369-372... 49, 432 
392-400... 49, 435 



6lTed.Eq. 

26- 27.. 

90- 94. . 
115-120.. 
169-173.. 
209-214.. 
321-324.. 
349-355.. 
463-477.. 
520-524. . 



AM.DEO. 

.51,412 
.51,413 
.51,415 
.51,418 
,51,419 
.51,422 
.51,425 
.51, 428 
.51,438 



7lTed,Eci,AM.DEC. 

1- 4.. .53, 389 

47- 49... 53, 391 

111-126... 53, 393 

8Ired Eq.AM.DEO. 

85- 88... 55, 439 

123-126.. .55, 442 

217-222... 57, 581 



Busb. Eq. 
1- 5.. 

26- 28.. 

93- 97.. 
127-129.. 
130-137.. 
164-170.. 
196-199.. 
267-271.. 



AM.DEC. 

.57,583 
.57,586 
.57,590 
.57,593 
.57,595 
.59,590 
.59,594 
.59,596 



1 Jones Eq. a.dec. 

15- 17... 59, 600 
110-114... 59, 602 
121 -124... 59, 604 
277-280... 62, 200 
328-331... 62, 202 

2 Jones Eq. A.DEO. 

16- 20... 62, 205 
63- 66... 62, 208 

62, 211 



106-110 
113-117 
141-148 
322-328 
411-414. 



.64, 563 
.64, 566 
,67, 218 
67,222 



414-417... 67, 224 



4 Jonesllq. A. dec. 
1- 8... 72, 574 

48- 53... 72, 577 
378-380... 7 5, 424 

5 Jones Eq. A.DEO. 
16- 20... 75, 427 
57- 61... 75, 430 

211-216... 75, 434 
258-265... 7 5, 437 
276-280... 75, 441 
344-348... 78, 229 
370-373... 7 8, 231 

6JonesEq.A.DEa. 

31- 37... 78, 236 

70- 73... 78, 239 

83- 86... 78, 241 

253-256... 82, 415 

312-316... 82, 418 

322-327... 82, 421 

FhlU.Eq.AM.DEO. 
1- 3... 93, 599 
92- 95... 93, 600 
116-118... 93, 602 
152-153... 93, 605 
153-159.. .93, 606 
267-269... 93, 610 
334^339... 98, 87 
341-346... 98, 89 

65 N. C. AM. BEP. 

34- 40... 6,735 



175-179. 
194^198. 
315-317. 
491-495. 



6, 739 
6,741 
6, 744 
6, 746 



525-527... 6, 752 
555-557... 6,749 
603-613... 6,754 

66 N, C. AM. KEP. 



59- 69. . 

70- 81.. 
172-188. . 
214-218.. 
494-500.. 



8,488 
8, 494 
8, 500 
8, 506 
8,508 



67 N. C, AM. EEP. 

9- 12... 12, 597 

40- 45... 12, 600 

63- 74... 12, 603 

376-382... 12, 611 

68 N. C. AM. BEF. 

1- 11. ..12, 616 

17- 21... 12, 624 

134-141... 12, 627 

186-190... 12, 633 

259-203... 12, 637 



3 Jones Eq, A.DEC. 69 TH. C. am. bep. 

4- 8... 67, 227 29- 30.. .12, 641 

33- 35... 67, 230 89- 93. . .12, G42 

126-139. ..67, 231 211-217, ..12, 645 

177-183. . 69, 728 396-406. . .12, 647 

221-228 ... 69, 734 449-451 ... 1 2, 655 

294-297. . .69, 740 464-467. . . 12, 657 



H. C-OHIO. 



NUMEEICAL TABLE OF OASES 



66 



70 H. C. AM. EEP. 

14- 20... 16, 766 
239-241... 16, 769 
241-250... 16, 771 
262-266... 16, 776 
601-621... 16, 780 
634-643... 16, 787 



71 K. C. AM. BEP. 

85- 88... 17, 1 

88- 93... 17, 3 

311-313... 17, 5 

341-344... 17, 8 

469-474. ..17, 11 

5,S9-562...17, 16 



72 N. C. AM. SEP. 
55- 58... 81, 451 

178-179... 21, 454 
201-203... 2 1,455 
292-295... 21, 457 

73 N. C. AM. BEP. 

93- 95... 21, 459 
138-144... 2 1,461 
198-231... 21, 465 
394-398... 2 1,470 
527-543... 2 1,473 
546-553... 21, 479 

74 N. C. AM. EEP. 

5- 10... 21, 484 

98-100. . .21, 487 

250-255... 2 1,489 

425-432... 2 1,496 

646-649... 2 1,493 

75 N. C. AM. EEP. 

123-126. . .22, 666 
249-251... 22, 669 

76 If. C. AM. BEP. 

103-108... 22, 671 
231-239. . .22, 675 
242-250... 28, 678 
251-253. ..22, 683 

77 H. C. AM. REP. 

209-213... 24, 443 
233-238... 24, 447 
304^307... 24, 449 
473-480... 24, 455 

78 H. C. AM. EEP. 
124-127... 24, 460 
828-333... 24, 463 



79 If . C. 
106-122. 
122-129. 
253-263. 
279-285. 
293-300. 
417-422. 
446-450. 
472-474. 
589-592. 
655-656. 



AM. BEP. 

..28,302 
..28, 309 
..28, 315 
..28,322 
..28,324 
..28,330 
..28,333 
..88,336 
..88, 338 
..28, 340 



80 S. C. AM. EEP. 

154r-157...30, 75 

236-240... 80, 77 

300-305... 30, 80 

316-318... 30, 84 

351-353... 30, 86 

367-370... 30, 88 

377-384. .. 30, 90 

479-483... 30, 94 



81 IT. C. AM. BEP. 
250-255... 31, 499 
340-343... 3 1,503 
438-445... 3 1,505 
446-.153...31, 512 
527-528... 3 1,517 
600-605... 3 1,518 

88 H. C. AM. EEP. 

241-243... 33, 683 
405-409... 33, 685 
415-420... 33, 688 
420-423.. .33, 692 
561-562... 33, 694 



83 N. 0. 

44- 48. 

59- 67. 

75- 80. 
148-153. 
158-162. 
357-365. 
449-454. 
454r-458. 
605-607. 
624-626. 



AM. BEP. 

..35,556 
..35,558 
..35,564 
..35, 566 
..35, 571 
..35, 574 
..35, 579 
..35, 582 
..35,580 
..35,587 



84 N. C. AM. EEP. 



8- 11. 

24- 30. 

37- 40. 

51- 55. 

86- 90. 
275-276. 
309-316. 
320-325. 
479-485. 
602-604. 
671-674. 
680-688. 
696-702. 
812-816. 

85 N. C. 

51- 59. 

62- 69. 

81- 87. 
151-156. 
184-195. 
352-354. 
358-363. 
429-433. 
508-511. 
528-534. 



..37, 602 
..37, 604 
..37, 607 
..37, 612 
..37, 614 
..37, 618 
..37, 620 
..37, 624 
..37,627 
..37,630 
..37, 632 
..37, 034 
..37, 639 
..37,643 

AM. EEP. 

..39, 678 
..39, 6S4 
..39, 689 
..39, 692 
..39,694 
..39,702 
..39, 704 
..39, 708 
..39, 711 
..39, 713 



86 N. C. AM. BEP. 

51- 54.. .41, 440 
88- 91. ..41, 443 
91- 99... 41, 444 
116-121.. .41, 448 
136-139... 41, 450 
139-143.. .41, 453 
198-205.. .41, 455 



85 N. C— Cont'd. 

295-301... 41, 458 

331-335.. .41, 401 



376-382. 
559-565. 



.41, 464 

41,467 



650-657. ..41, 472 
658-662... 41, 478 

87 N. C. AM. EEP. 
149-155... 48, 514 
179-181... 42, 520 
367-372. . .42, 522 
527-529... 42, 518 

88 IT. C. AM. BEP. 
45- 53... 43, 729 
83- 88. . .43, 732 

123-128. ..43, 7.S6 
129-132... 43, 740 
227-229... 43, 743 
526-536. . .43, 745 
536-546. . .43, 749 

89 N. C. AM. EEP. 

23- 27... 45, 673 
133-136... 45, 677 
291-301 .-..45, 679 
311-320... 45, 687 
377-383. . .46, 696 
475-479... 45, 698 
535-539... 45, 700 



90 N. C. 

101-105. 
282-284. 
320-324. 
382-385. 
412-416. 
437-441. 
629-643. 
724^729. 
749-755. 



AM. EEP. 

.;47, 516 
. .47, 521 
..47,523 
. .47, .526 
..47,529 
..47,534 
..47,538 
. .47, 541 
..47, 544 



91 N. C. AM. EEP. 

69- 73... 49, 637 

93- 99... 49, 639 

293-300... 49, 641 

500-521.. 49, 647 

550-554. . .49, 652 



92 N. C. 

72- 81. 
99-107. 

253-257. 
437-441. 
493-501. 
532-534. 
,536-541. 
672-683. 
805-809. 

93 N. C. 

31- 38. 
42- 46. 

73- 79. 
327-331. 
418-422. 
442-446. 
493-498. 
511-516. 
545-547. 
585-587. 



AM. BEP. 

..53,402 
..53,410 
..63,416 
..53,419 
..53,423 
..53,428 
..53, 432 
..53, 436 
..53,442 

AM. EEP. 

..53,446 
..53,450 
..53,454 
..53,458 
..63,460 
..53, 462 
..53,466 
..53,469 
..63,471 
..53,472 



94 N. C. 

37- 43. 
137-142. 
274-282. 
286-290. 
487-4!)0. 
625-633. 
641-648. 
048-(;54. 
675-082. 
709-720. 
836-839. 
913-917. 
940-944. 

95 N. C. 

174-177. 
219-225. 
245-248. 
309-312. 
331-340. 
423-134. 
434-4.53. 
582-588. 
588-593. 
6.33-641. 
693-697. 



AM. EEP. 

..55, 594 
..65,597 
..55, 601 
..55, 607 
..55, 618 
..55, 621 
..55, 628 
..55, 630 
..55, 633 
..55, 638 
..55,647 
..55, 650 
..58,653 

AM. BEP. 

..59, 233 
..59,235 
..59,238 
..59, 240 
..59, 242 
..59, 247 
..59, 250 
..59,263 
..59, 282 
..59,287 
..59, 294 



96 N. C. AM. EEP. 

64- 70... 60, 401 



71- 77. 
149-158.. 
265-271. : 



.60, 404 
.60, 408 
.60, 411 



317-321... 60, 413 
337-346... 60, 416 
358-382... 60, 420 



OHIO. 



1 Ohio, 

36- 48. 
124-131. 
232-234. 
236-242. 
259-262. 
275-278. 
281-317. 
318-320. 
368-372. 
375-375. 
413-423. 
469-483. 
483-485. 
519-524. 
535-546., 

2 Ohio, 

33- 54. 

55- 56. 

89- 94. 

95-106. 
215-216. 
221-222. 
233-234. 
287-293. 
305-307., 
327-334., 
383-395., 
495-502., 
504^506., 



AM. SEC. 

..13,588 
,.13,599 
..13, 605 
..13, 608 

.13, 615 
..13, 618 
..13,621 
..13, 627 

.13,629 
,.13,630 
..13,630 

.13, 634 

.13,639 
..13,640 

.13, 642 

AM. DEO. 

.15, 529 
.15,533 
.15,534 
.15, 539 
.15,542 
,.15, f)46 
,.16,547 
.15,547 
.16, 553 
.15,555 
.15,557 
.15, 569 
.15, 575 



3 Ohio, AM. DEO. 

24- 25.. .17, 576 
42- 47... 17, 577 



3 OWo- 

49- 50. 

51- 52. 

70- 72. 

73- 88. 
211-222. 
280-281. 
282-284. 
285-286. 
307-320. 
321-326. 
327-334. 
337-354. 
370-380. 
553-581. 

4 Ohio, 

72- 77. 

77- 79. 

88- 90. 
129-132. 
138-149. 
175-195. 
205-214. 
253-294. 
331-334. 
400-419. 
446-459. 
500-514. 

5 Ohio, 

5- 14. 
154-162. 
162-169. 
293-304. 
349-353. 
387-391. 
391-393. 
398-409. 
464-466. 
509-513. 

6 Ohio, 

80- 85. 
101-103. 
103-114. 
125-126. 
298-305. 
310-313. 
358-364. 
380-382. 
442-445. 
445-449. 
518-521. 
531-533. 



Onnt'd. 
..17,579 
,;.17, 580 
,..17, 581 
,.il7, 582 
..17, 585 
..17, 590 
;.17, 591 
..17,594 
..17,595' 
..17, 597 
..17, 601 
..17, 603 
..17, 607 
..17,609 

AM. DEO. 

..19,581 
..19,585 
..19, 5SC 
..19,588 
..19, 591 
..19.595 
..19,612 
..28,745 
..22, 757 
..22,759 
..22, 762 
..22,764 

AM. DEO. 

..22, 767 
..22,777 
..22,785 
..24,281 
. .24, 293 
..24, 296 
..24,299 
..24,301 
..24,314 
..24, 315 

AM. DEO. 

..26, 736 
..25, 741 
..85,743 
..25, 745 
..27, 255 
..27, 258 
..27, 260 
..27. 263 
..27, 266 
..27, 267 
..27, 270 
..27,271 



7 Ohio, AM. DEO. 



21- 72. 

31- 39. 
110-111. 
111-118. 
127-129. 
129-132. 
132-1.34. 
161-164. 
180-183. 
194-195. 
198-204. 
217-221. 

8 Ohio, 

72- 81. 

87-108. 

128-136. 



.28, 61S 
.30,185 
.30, 194 

,.30,195 
.80, 202 
.30,203 

,.28, 623 
.28,625 

..28, 626 
.28, 632 

,.28,6.33 

,.28, 641 

AM. DEO. 

..31,429' 
..31,432 
..31,43» 



67 



AMEBIOAN DECISIONS AND EEPORTS. 



OHIO. 



8 OMo—Oont'd. 
144-146... 3 1,438 
214-215... 31, jt41 
222-226... 3 1,442 
257-289... 32, 707 
298-310. 
828-366. 
372-375. 
521-526. 



9 Ohio, 

15- 19. 

28- 31., 

31- 34. 

80- 81. 

96- 99. 
117-120. 
120-130. 
139-142. 
178-180. 
203-290. 

10 Ohio, 
1- 5. 

11- 18. 
111-117. 
159-161. 
230-232. 
305-,312. 
817-336. 
412-415. 
433-442. 
469-470. 

11 OMo, 

57- 62. 

98-102. 
109-125. 
147-172. 
223-235 . 
364-368. 
408-411. 
444^52. 
480-489. 



..32, 


718 


..32, 


722 


..32, 


723 


..32, 


725 


..32, 


730 


AM. DEC. 


..34, 


415 


.34, 


418 


..34. 


420 


..34, 


422 


..34, 


424 


..34, 


427 


..34, 


429 


..34, 


432 


..34, 


434 


..34, 


436 


AM. DEO. 


..36, 


61 


..36, 


63 


..36, 


78 


..36, 


82 


..36, 


85 


..36, 


87 


..36, 


90 


..36, 


95 


..36, 


97 


..36, 


103 



AM. DEO. 

..37,408 
..37,411 
..37,414 
..38, 728 
..38, 731 
..38, 735 
..38,737 
..38, 739 
..38,744 



12 Ohio, AM. DEC. 

81- 88... 40, 4(;i 
132-152... 40, 469 
220-237... 40, 475 
253-274... 40, 477 
483-495... 40, 481 



13 Ohio, 

48- 67. 
120-129. 
148-156. 
167-175. 
209-219. 
260-269. 
298-299. 
368-401. 
523-543. 
543-548. 



14 Ohio, 

58- 71., 
107-108., 
109-118., 
118-122., 
147-185., 
222-227.. 
285-294. . 
295-306., 



..42, 188 
..42,191 
..42, 193 
..42, 194 
. .42, 197 
..42, 201 
..42, 203 
..42,204 
..42, 206 
..42, 210 

AM. DEO. 

.45, 522 
.45, 525 
.45, 526 
.45, 529 
.45,529 
.45, 536 
.45, 539 
.45, 542 



14 OlLio—Cmii'a. 
307-310... 45, 546 
461-468... 45, 548 
502-511... 45, 552 
555-557... 45, 558 



15 Ohio, 

72- 84. 

84-108. 
156-196., 
242-248. 
248-253. 
300-301. 
319-321. 
345-366. 
401-403. 
435-447. 
568-572. 
625-652. 
659-670. 
717-722. 
726-735. 

16 Ohio, 
111-118. 
125-141. 
173-178. 
271-274. 
373-408. 
438-445. 
509-513. 
599-638. 

17 Ohio, 
52- 61 . 
66- 71. 

105-125. 
154-156. 
171-183. 
289-293. 
371-384. 
402-409. 
439-444. 
445-449. 
489-494. 
500-542. 

18 Ohio, 

81- 89. 

99-104. 
116-122. 
181-187. 
229-234. 
428-430. , 
469-481.. 
523-520. . 
532-535. . 
567-579., 



AM. DEO. 

.45,559 
,.45,562 
..45, 565 
..45,571 
,.45, 574 
..45,676 
,.45,577 
..46,579 
,.45,583 
,.45, .585 
..45,590 
,.45, 593 
..46, 596 
..45, 601 
..45, 605 

AM. DEO. 

..47, 365 
..47, 368 
..47,373 
..47, 375 
..47,377 
..47, 382 
..47,386 
..47, 387 



AM. DEO. 
..49, 442 
..49, 444 
..49,448 
..49,451 
..49,453 
..49,459 
..49,461 
..49,463 
..49, 467 
..49,471 
..49,474 
..49,478 



AM. DEO. 

.51, 442 
.51,444 
,.51, 448 
,.51,450 
.51,453 
,.51,458 
.51,459 
.61, 465 
.61,467 
.51,469 



1 9 Ohio, AM. DEC. 

302-308.. .63, 426 
337-347... 63, 430 
406-4 08... 53, 436 
448-452... 53, 438 

20 Ohio, AM. DEO. 

69- 74... 56, 445 
185-199... 56, 448 
304-310... 66, 456 
344r-360...66,459 
401-415... 55, 464 
546-556... 66, 472 



1 Ohio St.AM. DEO. 

26- 30... 59, 607 

54- 61... 89, 610 

160-166... 59, 615 

233-2.37... 59, 619 

244-253... 59, 623 



327-331. 
511-544., 



.59, 631 
.69, 634 



2 Ohio St. AM.DEO. 

26- 32... 59, 658 
203-207... 59, 663 
235-241... 59, 667 
296-308... 59, 671 
326-336... 69, 677 
452-477... 59, 684 

3 Ohio St. AM.DEO. 

105-129... 62, 214 
172-202... 62, 246 

4 Ohio St, AM.DEO. 

21- 38... 62, 271 
241-251.., 62, 281 
362-333... 62, 285 
464-460... 62, 295 
608-513... 64, 603 
583-586,., 64, 607 
628-668... 64, 610 



S Ohio St. 
13- 19.. 
122-124. . 
124-139.. 
243-260, , 
307-319.. 
488-497.. 
508-520.. 
541-568.. 



64, 632 
.64, 635 
. 64, 637 
.67, 289 
.67,298 
.67, 303 
.67, 305 
.67,312 



6 OhioSt 
1- 11. 
71- 81. 
200-206. 
295-302. 
448-458. 
516-525. 
547-553. 
580-584. 
607-611. 



, AM. DEO. 

. .67, 328 
..67,334 
..67, 3,39 
..67,342 
. .67, 346 
..67,353 
..67,356 
..67,360 
..67,363 



7 Ohio St. AM. DEO. 

65- 73... 70, 49 

81- 83... 70, 55 

99-106... 70, 57 

134-143... 70, 62 

264-269... 70, 72 

336-340... 70, 76 

387-410... 70, 78 

432-440... 70, 86 

8 Ohio St. AM. DEO. 
196-199... 70, 98 
201-204... 70, 100 
215-222... 72, 582 
358-383... 72, 590 
449-458... 72, 600 
548-558... 72, 606 
646-661... 72, 610 



9 Ohio St. 

43- 71.. 
367-366. . 
443-452. . 
467-471.. 
506-5U.. 
534-540. . 
,'554-558,. 
595-598. . 

lOOhioSt, 

65- 77. . 

88- 92.. 
136-149. . 
188-192.. 
339-347. . 
372-412.. 
523-631.. 
518-557.. 



AM.DEO. 

.72,613 
.75, 468 
.75, 473 
.75,477 
.75, 479 
.76,482 
.75, 486 
.75, 488 

AM.DEO. 

.76, 490 
.76,498 
.75, 502 
.75, 509 
.75,512 
.76,518 
.78, 280 
.78, 285 



llOhioSt. AM.DEO. 

48- 57... 78, 290 



163-173. 
203-214.. 
283-290. , 
449-466., 
490-496.. 



.78, 296 
.78, 303 
.78, 308 
.78,312 
.78, 316 



120hioSt,AM.DEC. 

136-139. ..80, 337 



140-158. 
312-320. 
466^74. 
534-548 
624-629. 
647-653. 



.80, 340 
.80, 347 
.80, 355 
.80, 375 
, 80, 386 
.80, 390 



ISOhioSt, AM.DEO. 

1- 14,.. 82, 4.TO 
66- 72... 82, 434 
263-271... 82, 438 
332-336. ..82, 414 
44 6-468... 82, 448 
602-514. . .82, 454 



140hioSt, 

1- 10.. 

64- 73. . 

89-102.. 
1.57-176.. 
182-186.. 
240-246.. 
298-302.. 
349-353. . 
396-414.. 
414-417.. 



AM.DEO 

.82, 465 
.82, 408 
.84, 3G2 
.82, 474 
.84, .370 
.84, 373 
. 84, 378 
.84, 383 
. 84, 385 
.84,405 



160hioSt, AM.DEO. 

1- 15... 86, 459 
47- 57... 86, 470 
337-351 ... 86, 478 
.356-304... 86, 482 
412-419... 86, 487 
559-572... 86, 491 



leOhioSt. 

07- 74. . 
236-269. . 
335-344.. 
382-388.. 
493-498.. 
609-522.. 
548-652.. 
552-560. . 



AM. DEC. 

.88, 436 
.88,445 
.88, 462 
.88,468 
.91, 95 
.91, 98 
.91, 103 
.91,110 



170hioSt 

11- 22.. 
130-134.. 
150-157.. 
215-225.. 
238-242.. 
242-253.. 
302-319.. 
432-438.. 
471-479.. 
484-509.. 
642-049. . 

ISOhioSt. 

126-1.33. 

109-183. . 

190-207. 

221-227.. 

246-255. 

360-373. 

399-416. 

615-620. 



.AM.DEO. 

.91, 115 
.91,122 
.91,125 
.93, 612 
.93,616 
.93,617 
.93, 620 
.93, 628 
.93, 631 
.93, 038 
.93, 653 

AM.DEO. 

.98, 93 
.98, 95 
.98,103 
.98, 114 
.98, 118 
.98,121 
.98, 175 
.98, 186 



190hioSt,AM.iiEP. 



1- 15.. 

19- 22. . 

30- 37.. 
110-136.. 
136-145.. 
102-172.. 
184-1H9.. 
221-233.. 
2G'J-2t4. . 
306-320 
400-405.. 
419-427.. 
430-433. . 
462-4U7.. 
502-514 
646-549 
549-655 



3,362 
2,368 
2, 369 
2,373 
2,379 
2,382 
2,383 
2,391 

. 2,395 
2,397 
2,405 
2, 408 
2,411 
2,413 
2. 415 
2,419 

. 2, 422 



200hi0St,AM.BEF. 

89- 97... 5,627 
110-118... " "" 
137-150... 
175-183 



208-222.. 
234-252.. 
259-281.. 
431-439.. 
337-348.. 
371-391.. 



6,630 

5, 633 

6, 642 
5, 645 

5, 648 

6, 655 
5,664 
5, 669 
5,675 



210hioSt.AM.EEP. 



14- 56.. 

86- 97.. 
155-162.. 
163-175.. 
176-180.. 
212-215. 
248-257.. 
281-294.. 
466-473.. 
485-488.. 
499-508.. 
518-626.. 
547-554. . 



8, 24 

8, 40 

8, 45 

8, 48 

8, 52 

. 8, 65 

. 8, 58 

. 8, 63 

. 8, 66 

. 8, 71 

. 8, 73 

. 8, 78 

. 8, 80 



220hioSt.AM.BEF. 

46- 62... 10, 726 

227-247... 10, 729 
247-264... 10, 732 
340-354... 10, 735 



OHIOi-OB. 



NDMEEICAL TABLE OP CASES 



C8 



22 Ohio— (7»n(M. 
382-388... 10, 716 
492-508... 10, 751 
508-516... 10, 762 
563-581... 10, 770 
606-615... 10, 778 

230hioSt,AM:.BEP. 
85- 96. . 
2H-25i . 
294-296.. 
339-319. . 
523-532.. 
532-512.. 
565-668.. 
632-636 



.13,228 
.13, 233 
.13, 251 
.13,253 
.13,255 
.13, 261 
.13,270 
.13,276 



2401lioSt.AM.BEP. 

166-171... 15, 601 
315-368... 15, 612 
471-180... 15, 621 
565-571... 15, 627 
631-612... 15, 633 

2501iiaSt.AM.BEF. 
217-228... 18, 291 



265-256. 
360-369. 
413-421. 



18, 298 
18, 299 
. 18, 306 



490 -199... 18, 313 
588-601... 18, 321 



SBOMoSt. 

2- 7.. 

59- 63.. 

75- 81.. 
317-325. . 
393-100.. 
100-102. 
510-514. 
601-673. 



.20, 752 
.20, 75fi 
.SiO, 759 
.20, 762 
.20, 767 
.20, 772 
.20, 771 
.20, 778 



270Iiio8t.AM:.BEP. 
1- 14.. .22, 291 
292-298... 22, 303 
298-305... 22, 307 
355-365... 22, 312 
126^35... 22, 321 
184-497... 22, 328 
6U0-61S...22, 340 

2801ll0St.AM:.BEF. 

134-1 13... 22, 362 
181-190. ..22, 370 
231-241... 22, 378 
319-326... 22, 387 
383-387... 23, 393 
602-619. ..22, 397 



290IiioSt. 
62- 64, . 
126-134. . 
184-186.. 
186-200.. 
264-291. 
364-371.. 
419-423. 
457-465. 
617-620. 



.AM.BEP. 

.23, 727 
.23, 729 
.23, 731 
.23, 733 
.23, 711 
.23, 751 
.23,758 
.23, 762 
.23, 769 



S00IlioSt.A3I.BEP. 

37- 19... 27, 111 

77- 92. ..27, 122 

115-120. ..27, 131 

181-195... 27, 434 



30 Ohio— CnnVd. 
240-255... 27, 113 
317-314... 27, 465 
389-105... 27, 161 
191-501. ..27, 470 
542-550... 27, 478 
555-569... 27, 485 
569-675... 27, 492 



310hioSt, 

72- 78.. 
162-167.. 
219-231 . . 
287-293. . 
359-371.. 
457-461.. 
521-622.. 
529-536.. 
611-621.. 
628-634. . 



AM.EEP. 
.27,496 
.27, 601 
.27,506 
.27, 510 
.27,514 
27, 521 
27, 623 
27, 524 
27, 629 
27, 533 



320IlioSt.AM.BEP. 



33- 38. 
177-184. 
239-268. 
261-276. 
299-313. 
316-351. 
374^-380. 
380-388. 
456-161., 
191-502., 
526-532., 
671-585., 

SSOMoSt. 

63- 69.. 

77- 85.. 
216-219.. 
271-277.. 
293-304.. 
381-395.. 
106-110.. 
159-167.. 
511-523.. 
581-697.. 
698-619.. 



.30,568 
.30, 672 
.30,677 
.30, 581 
.30, 593 
.30, 601 
.30, 607 
.30, 610 
.30, 611 
.30, 620 
.30, 621 
.30, 629 

AM.BEP. 

.31,627 
.31,530 
.31,533 
.31,535 
.31,539 
.31, 513 
.31, 546 
.31, 555 
.31, 561 
.31, 571 
.31, 579 



SlGMoSt.AllI.EEP. 



16- 22. 

61- 79.. 

87- 91. 

91- 96. 
112-151. 
328-338. 
391-399. 
126-131. 
150-468., 
572-582.. 
617-621.. 
621-638.. 
638-615.. 

350MoSt, 

35- 15.. 

52- 67.. 

78- 80.. 

83- 91.. 
189-193.. 
191-201.. 
277-281.. 
296-306.. 
514-518. . 
541-550 
606-620 



.32,312 
.32, 345 
.32, 359 
.32, 362 
.32, 361 
.32, 367 
.32, .372 
.32,376 
.32, 380 
.32,390 
.32, 395 
.32, 397 
.32, 408 



.35, 589 
.35,592 
.35, 596 
.35, 598 
.35, 601 
.35,604 
.35,603 
.35, 611 
.35,617 
.35, 620 
.35, 623 



3601lioSt. AM.BEP. 



28- 37. 

37- 43., 

79- 86. 

86- 94., 
107-112.. 
130-135., 
136-139.. 
116-152., 
184-186.. 
201-211.. 
227-232., 
296-312.. 
338-347.. 
350-357.. 
418-423.. . 
423-428.. 
506-517.. 
517-624., 
521-529.. 
596-601.. 
647-659.. 



.38, 547 
.38, 560 
.38, 552 
.38, 658 
.38, 561 
.38, 561 
.38, 568 
.38, 569 
.38, 572 
.38, 573 
.38, 582 
.38, 583 
.38,589 
.38,591 
.38,597 
.38, 599 
.38, 602 
.38, 607 
.38, 610 
.38,613 
.38, 617 



STOhioSt. AM.BEP. 



10- 22. 

23- 26. 

30- 35. 
108-113. 
126-132. 
178-191. 
301-316. 
317-321. 
321-332. 
339-311. 
356-363. 
372-377. 
396-102. 
187-494. 
502-508. 
676-682. 



..41,481 
. .41, 183 
..41,187 
..41,190 
..41,493 
..41,496 
. .41, 500 
..41,507 
..41,509 
..41,617 
..41, 619 
..41, 523 
..41,528 
..41,532 
..41,537 
..41,540 



380IiioSt. 
11- 18.. 

18- 24. . 

41- 45.. 
141-149.. 
275-281 . . 
448-435, . 
461-167.. 
643-3.51.. 
687-593. . 

390MoSt. 

29- 36.. 

63- 70. . 

87- 95.. 
236-239.. 
273-281.. 
281-312.. 
321-327., 
333-336.. 
310-345.. 
377-398.. 
584^589. . 
639-612. . 

4001iioSt, 
139-147. . 
148-164.. 
204-206.. 
217-225.. 
248-252.. 
313-318. . 
323-329.. 
637-615.. 



.AM.BEP. 

.43. 113 
.43, 417 
.43, 419 
.43, 421 
.43, 125 
.43, 428 
.43, 433 
.43, 436 
.43, 442 

• AM.BEP. 

.48, 418 
.48, 121 
.48, 126 
.48, 429 
.48, 431 
.48, 438 
.48, 454 
.48, 457 
.48, 459 
.48, 462 
.48, 474 
.48, 477 

.AM.EEP. 

.48, 664 
.48, 669 
.48. 673 
.48, 676 
.48, 681 
.48, 683 
.48, 687 
.48, 689 



4101iioSt. 

37- 01.. 
81-100. . 

118-126.. 
127-141. . 
236-241 . . 
321-334.. 
378-383. . 
176-483.. 
519-527. . 
662-670. . 
691-696. . 

4201lioSt. 

18- 22. . 

23- 30.. 

30- 44. . 

41- 47.. 
128-133. . 
276-291 . . 
437-443. . 
468-462, . 
474-603. . 
617-625.. 
625-631.. 

430Iiio8t. 

38- 45. . 
63- 66. . 
91- 98.. 

22t-228.. 
270-284. . 
346-359. . 
462-473.. 
473-481.. 
537-648.. 
648-567.. 
671-623. . 



AM.BEP. 

.52, 67 

.52, 71 

.62, 74 

.52, 74 

.52, 80 

.52, 84 

.52, 86 

.52, 90 

.52, 94 

.52, 99 
.52, 103 

.AM.EEP. 

.51, 788 
.51,791 
.51,791 
.51, 801 
.51, 809 
.51, 814 
.51, 833 
.51, 839 
.51, 812 
.51, 851 
.51,857 

.AM.EEP. 

.54, 788 
.54, 800 
.54, 802 
.54, 803 
,54, 805 
.54, 813 
.54,819 
.54, 823 
.54, 829 
.54, 832 
.54, 816 



440hioSt. AM.EEP. 



19- 32.. 

33- 50. . 

80- 92. . 

92- 98.. 
112-156.. . 
136-171.. 
184-192.. 
226-237. . 
111-119. . 
171-179. . 
190-197. . 
504-510.. 



.58, 781 
.58, 783 
.58, 789 
.58, 796 
.58,800 
.58, 806 
.58,814 
.68,821 
.58, 829 
.58, 833 
.58,839 
.58,843 



OREGON'. 

1 Or. AM. DEC. 

47- 49... 62, 297 
86- 89... 62, 299 
147-118... 62, .301 
188-191... 75, 552 
191-192... 75, 554 
207-212... 75, 555 
333-839... 80, 396 

2 Or. AM. DEO. 

23- 29... 80, 401 

61- 66... 84, 409 

97-100. . .88. 463 

101-103... 88. 465 

8 Or. AM. EEP. 

445-151... 8, 621 



4 Or. AM. EEP. 
163-171... 18, 281 
318-324. ..18, 287 

5 Or. AM. EEP. 

68- 72... 30, 734 
313-318. . 20, 737 
328-334... 20. 741 
375-381... 20, 746 



6 Or. 

66- 71. 
105-113. 
123-133. 
158-166. 
231-238. 
231-258. 
267-270. 
272-275. 
328-334. 
378-382. 
382-388. 
406-108. 

7 Or. 

39- 12. 

19- 51. 

83- 86. 
110-115. 
228-232. 
371-385. 
178-183. 

8 Or. 

17- 22. 

60- 63. 
217-250. 
303-316. 
351-354. 
367-370. 
394-396. 
464-465. 

9 Or. 

66- 73. 
166-168. 
250-262. 

10 Or. 

31- 38. 
139-145. 
14.5-163. 
319-339. 
371-383. 

11 Or. 

39- 46. 
58- 66. 

67- 72. 
113-149. 
178-188. 
277-280. 
406-412. 
431-437. 
456-469. 
469-474. 



AM. EEP. 

..25, 500 
..25,504 
..25,500 
..25, 510 
..25,513 
..25,518 
..25, 522 
..25,524 
..25,527 
..25, 531 
. .25, 537 
..25,541 

AM. BEF. 

..33,696 
..33, 098 
..33, 703 
..33, 705 
..33, 708 
..33, 710 
..33,717 

AM. EEP. 

..34, 572 
. . 34, 576 
..34, 578 
..34,581 
..34,585 
..34,587 
..34, 590 
..34,692 

AM. EEP. 

..42, 794 
..42,799 
..42, 801 

AM. BEP. 
..45, 121 

..45, 134 
..45, 138 
..45, 143 
..45,146 

AM. BEP. 

..50,4.31 
..50,456 
..50, 162 
. . 50, 465 
..50,470 
..50, 475 
..50,477, 
..50, 481 
. . 50, 486 
..50,495 



12 Or. AM. EEP. 
22- 25... 53, 320 
93- 95... 63, 323 
124-133... 53, 327 
182-195... 53, 331 
221-228... 53, 812 
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AMEEICAN DECISIONS AND EEPOETS. 



OE.-PA. 



12 Ot— Cont'd. 
271-276... 5 3, 355 
280-285... 53, 360 
392-106... 53, 364 
431-437... 53, 374 
507-513... 53, 378 



13 Or. 

1- 8. 
135-Ul. 
143-156. 
317-336. 
352-357. 
436-442. 
482-493. 
591-595. 

14 Or. 

82- 91. 
174-177. 
188-199 
243-253. 
268-279. 
519-525. 



AM. KEF. 



.57, 


1 


.57, 


6 


.57, 


8 


.57, 


20 


.57, 


20 


.57, 


25 


.57, 


28 


.57, 


33 



AM. KEP. 

..58, 281 
..58, 296 
..58, 299 
..58, 307 
..58, 315 
..58, 321 



PENH. 



1 Dall. 

8- 8... 
49- 51 . . . 
119-122... 
137-139 .. 
147-141).. . 
193-193... 
194-196... 
210-216... 
319-330... 
424-428... 



AM. DEO. 
. 1, 222 

1, 223 
1, 226 
1, 229 
1, 233 
1, 235 
1, 236 
1, 239 
1, 216 
1, 252 



2 Dall. AM. DEC. 
58- 60... 1, 258 



60- 68.. 

70- 72.. 
137-141 . . 
144-150,. 
180-182.. 
196-196.. 
199-204. . 
243-216.. 
286-290. . 



1, 200 
1, 263 
1, 265 
1, 270 
1, 276 
1,277 
1, 278 
1, 283 
1,288 



Addis. AM. DEC. 
131-137... 1, 361 
156-180... 1, 298 

1 Yeates, am. dec. 
101-102... 1, 293 



209-213.. 
372-379.. 
421-127.. 
161-471.. 
53J-515.. 



1, 295 
1, 300 
1, .SOS 
1,312 
1,316 



2 Yeates, am. dec. 



24^ 25... 

32- 31... 
210-212... 
281-286... 
363-309... 
389-400... 
461-165... 



1, 326 
1, 328 
1, 310 
1,311 
1, 345 
1, 350 
1,362 



3 Yeates, A 
13- 14... 
84- 92... 

128-131... 

18(1-187... 

187-192... 

318-320... 

375-387... 

407-417... 

411-442... 

508-510... 

518-520... 



2, 358 
2, 360 
2,366 
2,368 
2, 369 
2, .373 
2,875 
2, 381 
2, 388 
2,392 
2, 393 



4 Yeates, am. dec. 
95- 99... 2, 396 



115-118. 
267-271. 
278-280. 
295-299. 
345-346. 
423-427. 
507-511 . 



2, 400 
2, 102 
2, 407 
2, 408 
2, 411 
2,412 
2,415 



1 Binn. am. dec. 



110-123. 
175-177. 
178-188. 
194-200. 
216-219. 
240-216. 
273-288. 
336-319. 
450-457 . 
463-469. 
470-4S'0. 
488-495. 
502-531 . 
537-546. 
592-601. 
601-609. 

2 Binn. 
40- 54. 

146-151. 
171-191 
332-310. 
360-3C2 
141-150. 
155-167. 
475-495. 
506-510. 
574^581. 

3 Binn. 

69- 74. 
139-168. 
192-200. 
302-305. 
394-403. 
515-519. 
520-527. 

4 Binn. 

31- 51 . 
127-139. 
150-160. 
244^257. 
375-377. 
487-496. 

5 Binn. 

16- 24. 
109-115. 
129-135. 
285-296. 



.. 2,417 

. . 2, 425 

. . 2, 426 

. . 2, 433 

. . 2, 436 

.. 2,438 

. . 2, 441 

. . 2, 448 

. . 2, 455 

. . 2, 459 

.. a, 462 

. . 2, 469 

.. 2,474 

.. 2,488 

.. 2,493 

.. 2,497 

AM. DEC. 

. . 4, 417 

. . 4, 430 

. . 4, 433 

. . 4, 446 



451 
453 
457 
163 
477 



. 4, 480 



. . 5, 352 

. . 5, 355 

,. 5,308 

.. 5, 372 

.. 5. 375 

.. 5, 380 

.. 5, 383 

AM. DEO. 

. . 5, 385 

.. 5, 398 

.. 5, 100 

. . S, 101 

.. 5,110 

.. 5,412 

AM. DEC. 

.. 6, 395 

. . 6, 102 

.. 6, 106 

.. e, 411 



5 Birm.— PmiCd. 
296-303... 6,417 



340-353.. 
403-423.. 
573-584. . 
601-613.. 



6,420 
6,424 
6,428 
6,432 



6 Binn. am. dec. 



102-104. 
159-174. 
179-189. 
283-292. 
292-301. 
321-321 . 
338-352. 
353-378. 
435-447. 
450-456. 
478-483. 
483-499. 



. 6, 436 

. 6,439 

. 6, 443 

. 6, 449 

. 6, 452 

. 6, 456 

. 6, 458 

. 6, 466 

. 6, 482 

. 6, 486 

. 6, 490 

. 6, 493 



1 Serg.& B.A.DEO. 
42- 61... 7,611 
227-231 . . 
334-33.S.. 
464-466.. 
477-480.. 



7,617 
7, 620 
7, 624 
7, 626 



2Serg.&K A.DEC. 
7, 629 
7, 632 
7, 638 



59- 64... 

91-106... 
208-217... 
229-262... 7, 642 
498-501... 7, 65i 
507-518.. 
521-530.. 
534-537.. 



7, 654 
7, 660 
7,665 



3 8erg.&B. 

29- 44... 

54- 62... 
137-143... 
255-262... 
266-270... 
327-332... 
336-839... 
490-496... 
509-518... 
543-549... 

4Serg.&B. 
6- 19... 
112-117... 
151-173... 
213-218... 
241-246... 
249-260-. . . 
272-274... 
317-321 . . 
401-112... 
156-167... 

SSerg.&B. 
19- 31... 
107-112... 
117-123... 
223-226... 
275-288... 
289-291... 
298-302... 
309-313... 
323-328... 
363-369... 
127-116... 
492-500... 



A.DEC. 

8, 628 
8, 611 
8, 611 
8, 617 
8, 651 
8, 653 
8, 655 
8,658 
8, 663 
8, 672 

A.DEC. 

8,675 
8, 679 
8, 682 
8, 693 
8,696 
8, 700 
8, 711 

8, 713 
8,718 
8,722 

A.DEC. 

9,327 

9, .336 
9,339 
9, 311 
9,316 
9, 358 
9,361 
9, 368 
9, 372 
9, 376 
9, 385 
9, 397 



6Serg 

12- 18. 

29- 34. 

49- 52. 
146-151. 
166-171. 
175-178. 
242-244. 
308-314. 
324-333. 
386-394. 
429-446. 
466-468. 
484-487. 
577-599. 



& B.A.DEO. 



. . 9, 402 

. . 9, 107 

.. 9,411 

.. 9, 415 

.. 9,418 

. . 9, 422 

.. 9,425 

.. 9,427 

.. 9,433 

. . 9, 440 

.. 9,444 

. . 9, 460 

.. 9,463 

. . 9, 465 



7Serg.&B,A.DEC. 



32- 42. 

43- 64. 

64- 89. 

90- 96. 
111-116., 
209-217., 
247-260. 
260-263. 
438-443. 
451-454. 
469-480. 
491-499. 
505-609. 



.10,413 
.10,421 
.10,428 
.10,444 
.10, 450 
.10, 453 
.10, 458 
.10, 465 
.10,468 
.10,472 
. 10, 475 
. 10, 482 
.10,485 



8 Serg. 

17- 35. 

30- 41. 

43- 47. 

73- 91. 
110-118. 
159-162. 
219-238. 
268-295. 
357-369. 
402-406. 
420-422. 
53,3-567 , 
573-582. 



&B,A.DEC. 



..11,. 556 
..11, 568 
..11,572 
..11,575 
.,11, 582 
..11, 590 
..11,593 
..11, 610 
..11, 621 
..11, 627 
..11, 630 
..11, 632 
..11, 618 



9Serg.&R 

26- 34. . . 

39- 14... 

91-102... 
115-122... 
125-128... 
128-133... 
142-146... 
156-165... 
198-203... 
212-223. . . 
229-241... 
252-262, . . 
268-277... 
285-287... 
379-385... 

lOSer.&R. 

63- 74. 
114-118. 
170-173. 
261-267. 
322-325. 
334^339. 
412-416... 
419-429... 
450-456. . 



A. DEC. 

1, 658 
1, 664 
1, 667 
1, 675 
1, 679 
1, 683 



686 

691 

699 

704 

709 

717 

1, 724 

1,730 

1,733 



13, 649 
13, 660 
13, 666 
13, 672 
13, 676 
13, 678 
13, 682 
13, 684 
13, 691 



llBer.& 

48- 51. 

61- 65. 

73- 74. 
110-119. 
267-271. 
328-329. 
377-389. 
422-441. 



B.A.DEC. 

. . 14, 607 
..14, 610 
..14, 614 
..14, 617 
. . 14, 628 
..14,633 
..14, 036 
..14,642 



I2Ser.&B.A. DEO. 
37- 41... 14, 665 
131-139... 14, 669 
171-175... 14, 676 
237-238... 14, 679 
252-253. ..14, 680 
256-266... 14, 681 
269-272... 14, 688 
301-306... 14, 691 

13Ser.&B.A.DE0. 

60- 64.., 15, 578 
157-159... 15, 581 
199-205... 15, 589 
210-213... 15, 593 
224-227... 15, 596 
304r-306...15, 601 
318-319... 15. 603 
356-360... 15, 604 
386-391... 15, 608 



14Ser.&B 

118-120. . . 

137-144... 

159-161.. 

173-176.. 

185-194... 

214-216... 

253-256. 

267-272. 

307-310. 

333-336. 



. A.DEO. 

16, 478 
16, 480 
16, 484 
16, 486 
16, 4S8 
16, 491 
16, 494 
16, 497 
16, 506 
16, 508 



15 Ser.& B.A.DEC. 
28- 31... 16, 513 
72- 74,.. 16, 516 
84- 93... 16, 520 

127-133... 16, 531 
162-163... 16, 536 
165-172... 16, 537 

16 Ser.& B.A.DEO. 



18- 22.. 

35- 38.. 

68- 72. . 
13.3-134.. 
147-150.. 
157-163. 
198-212., 
257-258.. 
261-263.. 
282-286., 
345-346. . 
361-367.. 
368-370., 
414^16., 
425-436., 



.16, .543 
.16, 516 
.16, ,518 
.16, ,554 
.16,656 
.16,558 
.16, 564 
.16, 569 
.16,571 
, 16, ,573 
.16, 575 
.16, 577 
.16, 582 
.16, 585 
.16,587 



17 Ser.&E, A.DEO. 
64- 66... 17, 635 
70- 75... 17, 638 
88- 93.., 17, 614 
94^ 98... 17, 048 
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17 Ser.&B.— Cbni'd. 
126-130... 17, 650 



130-134. . 
319-327. . 
354-361. 
383-385. 
414-419. 
438-441. 



17, 654 
.17, 658 
.17, 668 
.17, 677 
.17, 680 
.17, 696 



1 Sawle, AM. DEC. 
121-126... 18, 602 
155-162... 18, 604 
163-180. ..18, 608 
231-249... 18, 625 
295-304... 18, 633 
362-366... 18, 638 



2Eawle 

23- 24. . 

83- 96.. 
118-120. . 
128-132. . 
168-177.. 
199-201.. 
222-223.. 
274-276.. 
287-305.. 
351-358. . 
392-420. . 
423-427.. 



3 Bawle, 

23- 47. . 

84- 94.. 
168-169.. 
199-204.. 
312-320.. 
341-345. . 
351-354. . 
361-381.. 
472-481. . 

4 Bawle, 
9- 26.. 

46- 65.. 
120-123.. 
141-145.. 
234-240. 
259-260. 
273-290. 
323-338. 
376-381 . 
404-408. 
452^60. 



AM. DEO. 

.19, 615 
.19,616 
.19,627 
.19, 629 
.19, 632 
.19, 638 
.19, 640 
.21,445 
.21, 447 
.21, 454 
.21, 458 
.21, 466 

AM. DEC. 

.23, 85 
.23, 102 
.23, 111 
.23, 113 
.24, 345 
.24, 351 
.24, 356 
.24, 359 
.24, 390 

AM. DEO. 

..26, HI 
.26,115 
..26, 122 
..26, 123 
..26,127 
..26, 130 
..26, 131 
..26, 145 
..27, 274 
..27,277 
..27,280 



5 Eawle, am. dec. 
111-113.. .28, 645 
119-124... 28, 648 
151-159... 28, 650 
179-190... 28, 653 
191-208... 28, 657 
23.')-246...28, 667 
342-347... 28, 675 

IFen.&W.A. DEO. 

32- 43... 21, 350 

49- .52... 2 1,361 

96-113... 21, 363 

198-206... 21, 370 

207-215...21, 374 

285-293... 2 1,382 

383-388.. .21, 387 

402-412... 21, 394 

471-473... 21, 404 



2Pen.&'W.A.DE0. 

19- 23... 21, 407 
" 41,0 



63- 73. 

82- 93. 
115-125. 
211-222. 
412-418. 
439-454. 
466-475. 
478-482. 



.21 

.21,426 
.21,432 
.21,437 
.23, .33 
.23, 36 
.23, 53 
.23, 60 



3Pen.&W.A.DE0. 



67- 70., 
83- 95. 

185-190.. 

245-250., 

262-265. 

291-291. 

374-381. 

387-388. 

405-415. 

437-441. 

447-453. 

496-502. 

505-509. 



.33, 
.23, 
.23, 
.23, 
.23, 
.23, 
.24, 320 
.24, 325 
.24, 326 
.24, 331 
.24, 334 
.24, 339 
. 24, 342 



1 Watts, AM. DEC. 

54- 57... 26, 33 

66- 69. . .26, 37 

149-151... 26, 49 

163-218... 26, 52 

219-228... 26, 61 

300-301... 26, 69 

307-308. . .26, 70 

370-373. ..26, 72 

385-3S8...26, 75 

425-428. . .26, 79 

533-540... 26, 83 



2 Watts, 
17- 22. . 
23- 28.. 
66- 69.. 

104-106.. 
111-112.. 
143-148. . 
159-161.. 
16.J-170.. 
228-233.. 
32:1-327.. 
327-S32. . 
381-384. . 
443-447.. 
451-459. . 
486-489.. 

3 Watts, 
20- 28. 
74- 77. 

129-138. 

188-198., 

213-213. 

238-240. 

280-282. 

331-333. 

335-339. 

376-3S0. 

471-476. 



.26, 91 

26, 95 
.26, 103 
.26, 107 
.26, 109 
.27, 289 
.27, 295 
.27, 297 
.27, 301 
,27,308 
.27, .313 
.27, 319 
.27, 321 
.27, 323 
.27, 327 

AM. DEC. 

.27,330 
.27, 335 
.27, 338 

.•^^. 345 

.27, 348 
.27, 353 
.27, 356 
.27, 358 
.27,359 
.27, 363 
.27,367 



4 Watts, AM. DEO. 

21- 23... 28, 676 
80- 82... 28, 681 
82- 83... 28, 684 



4 WattB- 
85- 88. 
95- 97. 

121-123. 

124-126. 

212-215. 

223-246. 

287-290. 

317-325. 

380-382. 

390-391 . 

396-399. 

424-429. 



-ConVd. 
..28, 685 
..28, 689 
..28.691 
..28, 695 
..28,698 
..28, 700 
..28,708 
..28,711 
..28, 721 
..28,723 
..28, 725 
. .28, 729 



5 Watts, 
22- 25.. 
43- 49.. 
68- 69.. 

141-145.. 
159-162.. 
229-234.. 
262-265. . 
279-286.. 
303-307.. 
351-364.. 
432-433.. 
456-458.. 
468-474.. 
493-496. . 
543-544. . 

6 Watts, 
14- IS.. 
29- 31.. 
60- 64.. 
87- 92.. 

182-185.. 

231-235., 

278-281.. 

304-309.. 

379-383.. 

398-402. 

453-456. . 

468-473.. 

495-497.. 

509-510.. 

519-521.. 

7 Watts, 
39- 43.. 
48- 51.. 
86- 90.. 

107-113. . 
152-155.. 
227-229.. 
231-233.. 
300-302.. 
302-304. , 
334-335., 
349-353., 
382-387.. 
J34-437., 
460-464. 
545-547., 



AM. DEO. 

.30, 287 
.30, 291 
.30, 293 
. 30, 295 
.30, 300 
.30, 304 
.30,311 
.30, 313 
.30,322 
.30, 327 
.30, 334 
.30, 335 
.30, 338 
.30, 342 
. 30, 346 

AM. DEC. 

.31,447 
.31, 449 
.31,450 
.31,452 
.31, 458 
.31, 460 
.31, 463 
.31,468 
.31, 473 
.31, 478 
.31,482 
.31,484 
.31, 490 
.31,492 
.31, 493 



AM. DEO. 

.32, 735 
.32, 738 
.32, 740 
.32, 745 
.33, 750 
.38, 754 
.32, 758 
.32, 760 
.32, 762 
.33, 765 
.32,767 
.32,772 
.32, 776 
.32, 779 
.32, 783 



8 Watts, AM. DEO. 

9- 12... 34, 442 
153-157... 34, 445 
192-194... 34, 449 
203-212... 34, 453 
212-214... 34, 460 
215-220... 34, 461 
282-289... 34, 463 



8 Watts— ConCd. 
355-360... 34, 469 
374-380... 34, 474 
398-40U...34, 477 
427-429... 34, 480 
434-442... 34, 483 
489-492... 34, 489 
517-518... 34, 492 



9 Watts, 

28- 31., 

55- 60., 

87- 90., 

119-121., 

172-179.. 

273-284., 

382-386., 

436-439. 

458-462., 

508-512.. 

565-567., 



.34,494 
.84,497 
. 34, 503 
. 34, 507 
.36,108 
.36,116 
.36, 127 
.36, 130 
.36, 132 
.36,136 
.36, 139 



10 Watts,, 
63- 67... 
82- 86... 

107-110... 

124-128... 

135-138... 

158-172... 

185-192... 

222-227... 

289-297... 

313-320. . . 

329-333... 

351-352. . . 

397-403... 

453-455... 



36, 141 
36, 145 
36, 148 
36, 151 
36, 154 
36, 158 
36, 166 
36, 171 
36, 176 
36, 180 
36, 182 
36, 185 
36, 186 
86, 200 



1 Whart. 
52- 57.. 
66- 71.. 

113-115.. 

179-184.. 
252-267.. 
323-333.. 
399-408. . 
410-432. . 
461-468.. 

2 Whart. 
11- 16.. 

211-222.. 
233-240.. 
253-26 L.. 
302-308.. 
309-313.. 
332-340.. 
387-392.. 
395-397.. 
427-432.. 
508-542.. 



AM.DEC. 

.29, 33 
.29, 39 
.29, 42 
.29, 44 
.39, 48 
.29, 57 
.30, 207 
.30, 212 
.30,226 



AM. DEC. 

.30,230 
. 30, 241 
.30, 247 
. 30, 251 
.30, 258 
.30, 263 
.30, 266 
.30,269 
.30, 271 
.30, 274 
.30, 278 



3 Whart. am.deo. 
21- 26... 31, 495 
62- 67... 31, 498 



287-308. . 
309-315.. 
357-367.. 
369-400.. 
457-472.. 
485-496.. 



.31, 536 
31, 542 



4Wliart. AM. DEO. 



59- 67. 

68- 77. 
105-114. 
150-172. 
204-216. 
252-258. 
301-310. 
339-343. 
360-364. 
382-388. 
482-485. 
489-491 . 
500-507. 



.33, 
.33, 
.33, 
,33, 
,33, 
.33, 
.33, 
.34, 



33 

38 
46 
50 
54 
60 
64 
509 



.34, 514 
.34, 517 
. 34, .521 
.34,523 
.34, 525 



5 Whart. am. dec. 



89- 93.. 
112-117.. 
117-124. . 
128-131.. 
131-137.. 
138-143.. 
150-155.. 
170-188.. 
288-300.. 
325-332.. 
371-379.. 
427-430. . 
430-434. . 
472-477.. 
503-505.. 
524-529.. 
530-541.. 

6 Whart, 
25- 46.. 
146-152.. 
176-180. , 
220-236., 
284-293 . . 
294^299.. 
311-325. . 
331-336., 
418-429., 
483-500., 
505-521., 
571-577.. 



.34, 530 
. 34, 533 
.34, 535 
.34, 537 
.34, 539 
.34,542 
. 34, 546 
. 34, 549 
.34, 554 
.34, 558 
. 34, 561 
.34, 565 
.34,566 
.34, 569 
.34, 571 
. 34, 572 
. 34, 574 

AM. DEC. 

.36, 202 
.36,211 
.36, 214 
.36,216 
.36, 224 
.36, 228 
.36,231 
.37, 417 
.37,420 
.37, 430 
.37, 434 
.37, 438 



IWattS&S. A.DEC. 



90- 91.. 

92-101.. 
112-120.. 
126-128. . 
155-158. . 
205-208. , 
265-269., 
285-288., 
297-299., 
340-342. 
488-495. 
509-513. 
548-551 . 



.37,440 
.37,441 
.37, 450 
.37,455 
.37,456 
.37, 459 
.37,461 
.37, 464 
.37,467 
.37,469 
.37, 472 
.37, 477 
.37, 481 



2Watts&S 
56- 58... 
70- 73... 

103-107... 

116-120 

129-134 

156-162... 

216-219.. 

225-226. . 

294-308.. 

377-390. . 



.A.DEC. 

37, 483 
37, 484 
37, 486 
37, 490 
37, 495 
37, 500 
37, 505 
37, 508 
37, 509 
37, 511 
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A.MEKIOAN DECISIONS AND EEPOKTS. 



FA. 



2W. &>S.- 
390-392.. 
89-2-39B.. 
450-453.. 
568-573.. 



- ConVd. 
S7, 517 
37,519 

,S7, 523 

,37,525 



3 'Watts&S.A.DEO. 
21- 27... 37, 528 



56- 63. 

99-102. 

li4-lo4. 



.37,534 
.37, 542 
.38, 747 



182-li54...38, 752 
223-232... 38, 754 



272-274... 3 8 
276-279... 38, 
314-320... 3 8, 
345-348... 38, 
370-37;!... 38, 
405-406... 38, 
416-418... 39, 
429-435... 39, 
520-526... 39, 
544-54S...39, 
560-563... 39, 
563-567... 39, 



758 

760 

764 

768 

771 

774 

33 

35 

39 

47 

50 

53 



4Watts&S.A.r>Eo. 



20- 24. 

95-100. 
118-119. 
] 41-144. 
177-179. 
183-190. 
210-250. 
282-287. 
328-331 . 
445-449. 
514-517. 
516-547. 



..39, 56 
..39, 60 
..39, 64 
..39, 65 
..39, 68 
..39, 71 
..39, 73 
..39, 76 
..39, 92 
..39, 99 
..39, 102 
..39,104 



SWatts &S.A.DEO. 



21- 27. 

87-100. 
100-103. 
123-128. 
141-144. 
171-174. 
210-215. 
254-262. 
315-323. 
438-440. 
4G1-465. 
517-520. 
548-552. 



.39, 106 
.39, 110 
.39, 115 
.39, 117 
.40, 489 
.40, 493 
.40, 496 
.40, 498 
.40, 519 
.40, 525 
.40, 527 
.40, 531 
.40, 534 



6 Watts&S.A.DEO. 



44- 46. 
. 67- 70. 

80- 84. 
128-1,31. 
16.5-168. 
218-221. 
227-235. 
300-313. 
319-323. 
357-369. 
386-398. 
465-468. 
485-488. 
495-502. 
527-528. 



. .40, 538 
..40, 540 
. .40, 542 
. .40, 546 
..40,550 
. .40, 552 
. .40, 554 
..40,560 
..40,565 
. .40, 568 
. .40, 573 
..40,575 
..40,579 
. 40, 581 
. .40, 686 



TWatts&S.A.DEC. 

9- 14... 42, 214 

83- 89. . .42, 216 



7 W. & S. 

104-108. . 

134-137., 

201-204., 

233-235., 

238-243. 

253-258. 

335-344. 

367-370. 

383-386. 

403-405. 

466-468. 



—Cont'd. 
. .42, 220 
,.42,224 
. .42, 227 
. .42, 229 
. .42, 230 
. .42, 236 
..42,240 
. .42, 246 
..42,249 
. .42, 251 
. .42, 254 



8Watts& S.A.DEO. 



9- 10. 

21- 26. 

40- 43. 

49- 53. 
102-107. 
127-133. 
143-152. 
207-222. 
311-319. 
387-390. 
405-411. 
436-444. 



. .42, 260 
..42, 262 
..42,265 
..42,267 
. .42, 271 
..42,275 
..42, 282 
..42, 293 
. .42, 297 
..42,302 
. .42, 305 
. .42, 309 



9'Watts& S.A.DEO. 

9- 13... 42, 312 

27- 29. . .42, 315 

66- 08... 42, 317 

103-106... 42, 319 

131-135... 42, 323 

189-197... 42, 326 

1 Pa. St. AM. DEO. 



30- 36. 

62- 68. 
105-110. 
154-156. 
173-176. 
17G-183. 
190-197. 
231-237. 
251-255. 
295-302. 
320-322. 
334^336. 
336-337 . 
36I1-368. 
435-441. 
445-452. 
470-477. 



. .44, 109 
. .44, 111 
. .44, 112 
..44, 114 
..44, 116 
..44, 117 
. .44, 121 
. .44, 125 
..44,126 
. .44, 129 
. .44, 136 
..44, 137 
..44, 138 
..44,139 
..44, 141 
..44, 145 
. .44, 147 



2 Pa. St, AM. DEC. 



34- 37. 

52- 54. 

80- 83. 
114-116. 
122-120. 
163-165. 
175-177. 
200-202. 
234-237. 
261-263. 
271-276. 
335-339. 
3.35-357. 
372-375. 
394-397. 
428-432. 
470-472. 
473-479. 
495-198. 



. .44, 152 
. .44, 156 
. .44, 159 
..44,179 
. .44, 181 
..44, 186 
. .44, 188 
..44, 190 
..44, 191 
. .44, 193 
..44, 195 
. .44, 201 
. .44, 205 
..44,207 
..44, 211 
. .45, 608 
..45, 610 
..45, 612 
..45,615 



3 Pa. St. AM. DEC. 



13- 21. 

21- 43. 
136-141 . 
221-227. 
264-267. 
275-281. 
304^308. 
319-323. 
346-348. 
349-351. 
357-360. 
368-369. 
399-404. 
451-453. 
470-474. 
496-501. 



..45,618 
..45,621 
..45, 635 
..45, 637 
..45,639 
..45, 640 
..45,641 
..45, 642 
..45, 645 
..45,647 
..45, 649 
..45, 650 
..45, 651 
..45, 654 
..45, 656 
..45,661 



4 Pa, St. AM. DEC. 



32- 34. 

52- 65. 

56- 63. 

88- 92. 
126-129. 
132-134. 
153-156. 
201-206. 
244^248. 
254-257. 
274^281. 
353-359. 
37.5-376. 
430-455. 
486-490. 

5 Fa. St, 

18- 21. 

21- 38. 

41- 59. 
118-123. 
145-151. 
216-221. 
418-422. 
428-431 . 
441-447. 
452-457. 
516-519. 

6 Pa. St. 

1.3- 20.. 

86- 97.. 
147-154. . 
164-169.. 
210-227. . 
332-338.. 
371-376.. 
379-384. . 
472-473.. 
507-529.. 



.45, 665 
.45, 668 
.46, 671 
.45, 673 
.45, 676 
.45, 681 
.45,682 
.45,681 
.45, 086 
.45, 688 
.45, 691 
45, 697 
700 
701 



..45, 
..45, 
..45, 710 



AM. DEC. 

..47, 399 
..45, 713 
..45, 720 
. .47, 401 
. .47, 404 
..47,408 
..47,413 
..47,416 
.47,418 
..47,422 
..47,425 

AM, DEO. 

.47, 428 
.47, 481 
.47, 441 
.47, 452 
,47,456 
.47, 466 
.47,470 
.47, 474 
.47, 478 
.47, 480 



7 Pa. St, 

89- 91. 
■100-102. 
176-182. 
223-231 . 
261-253. 
411-415. 
41.5-420. 
440-443. 
470-473. 
530-533. 
540-542. 



, AM. DEO. 

..47,501 
. . 47, 503 
..47,505 
..47,609 
..47,613 
..47, 515 
..47, 518 
..49,484 
..49,486 
..49, 489 
..49,492 



8 Pa. St. 

51- 57. 
111-122. 
157-164. 
189-194. 
240-219. 
288-290. 
312-327. 
383-391. 
431-435. 
479-484. 

9 Pa. St. 

14- 17. 

32- 36. 

74- 77. 
117-120. 
147-148. 
178-180. 
186-189. 
264-257. 
275-279. 
332-333. 
399-407. 



AM. DEO. 

..49, 493 
..49, 497 
..49, 501 
..49, 603 
..49, D09 
..49,516 
..49,518 
..49,525 
..49, 530 
..49,533 

AM. DEC. 

..49,538 
..49, 541 
..49, 646 
..49, 648 
..49, 561 
..49, 552 
..49, 664 
..49,557 
. .49, 661 
..49, 665 
..49, 566 



lOPa.St. AM.DEO. 



39- 40. , 
66- 61., 
73- 75., 
93- 97., 
114-120., 
129-130.. 
186-192., 
28.5-286., 
320-326., 
348-349. 
350-367., 
394-395. 
461-462., 
462-462. 
490-491., 
527-533., 



.49, 672 
.49, 673 
.49, 578 
.49,582 
.49, 586 
.49, .690 
.51,472 
.51,478 
.51,486 
.51,488 
.51,489 
.51, 493 
.51,495 
.51, 496 
.51,498 
.51, 499 



11 Pa. St. AM.DEO. 



19- 27.. 
141-146.. 
150-157.. 
196-201.. 
212-221.. 
233-242.. 
282-293.. 
300-307.. 
364^366.. 
381-387 , . 
419-430.. 
489-499. . 

12Pa.St. 

38- 44.. 

49- 66.. 

56- 64,. 
136-146. . 
164-167.. 
222-226.. 
229-236.. 
328-332.. 
360-357.. 



.51,606 
.51,513 
.51, 515 
.51, 534 
.51,536 
.51,540 
.51, 547 
.51,551 
.51, 555 
.51,656 
.51,669 
.61,567 



.51,576 
.51,580 
.61,084 
.51, 590 
.51, 596 
.51,598 
.61, 601 
.51,608 
,51, 611 



13Pa. St. AM.DEO. 

41.. .53, 441 



79- 83. . 
98-103., 
13-3-145. 



53, 443 
53, 446 
.53,460 



344-355... 53, 474 



13 Pa. St.- 
376-383.. 
409-412.. 
515-617.. 
511-644.. 
575-582.. 
617-619.. 
622-626.. 
636-639.. 



-ConVcL 
.53,481 
.53,487 
.53, 491 
.53, 493 
.53, 496 
.63, 602 
.53, 503 
.53, 607 



14Pa,8t. AM. DEO. 



14- 18.. 

34- 39.. 

65- 67.. 

96- 98.. 
100-104.. 
112-118.. 
211-214.. 
241-246. . 
260-262.. 
275-279.. 
282-286.. 
417-430.. 
446-461.. 
479-483. . 
510-613. . 



.53,510 
.63, 613 
.63,517 
.63, 519 
.63, 622 
.53, 626 
.63, 533 
.63, 634 
. 53, 538 
.63,647 
.53, 551 
.53,564 
.53, 561 
.53, 564 
.63, 568 



IS Fa. St. AM.DEO. 



18- 21., 
90- 92., 
101-102., 
166-172. 
172-177. 
177-182., 
188-195., 
268-272., 
281-292., 
462-468. , 
468-471. 
488-495. 
507-616. 
528-533. , 



.53,670 
.53, 572 
. 63, 573 
.63, 575 
.53,681 
.53,686 
.53, 589 
.63, 594 
.53, 697 
.53,603 
.53, 605 
.53,607 
.53, 612 
.53, 618 



16Pa. St. AM.DEO. 



9- 13.. 

67- 79.. 
129-134.. 
160-163.. 
176-179.. 
200-204. . 
241-250.. 
256-268.. 
393-399. . 
399-405.. 
463-469.. 
469-484. . 
632-543.. 



.56, 479 
.55, 481 
.65,485 
.56, 487 
.55,490 
.55,492 
.55,494 
.55, 499 
.65,506 
.55,512 
.56,514 
.55,519 
.55,527 



17 Fa. St. AM. DEO. 



48- 60., 
51- 54., 
91- 95. 
126-1,30. , 
263-262., 
262-267., 
286-290. 
339-343., 
353-359. 
373-378., 
412-415., 
429-433., 
449-466. 
491-496., 
509-514. 



.55, 633 
.55, 536 
.56, .540 
.55,542 
.55,546 
.55, 650 
.55, 555 
.55, 557 
.55,660 
.55, 565 
.55,569 
.55, 671 
.55,573 
.56,578 
.55,581 



PA. 
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ISPa.St. 
13- 15. . 
20- 23.. 

40- a. . 

79- 87. . 
130-134. . 
170-172. . 
179-185.. 
199-203.. 
224-233., 
283-303.. 
337-302.. 
426-434. , 
465-470. . 

19Pa.St. 
38- 41., 
87- 94. . 

100-113. . 

298-304., 
375-381). , 
396-401., 
471-476.. 
485-493.. 
516-520.. 



AM. SEC. 

.55, 583 
.55,585 
.55, 587 
.55,592 
.55, 611 
.55, 614 
.55, 616 
.57, 599 
.57, 602 
.57, 606 
.57, 618 
.57,622 
.57, 628 

AM. DEO. 

.57,031 
.57, 634 
.57, 641 
.57, 654 
.57, 059 
.57, 661 
.57,668 
.57,671 
.57, 677 



20Pa. St.AM. DEO. 



85- 91. 
134-138. 
171-178. 
228-236. 
260-264. 
268-280. 
384-387. 
387-398. 
422-425. 
448-453. 
458-464. 
497-503. 



.67, 680 
.57, 693 
.57, 695 
,.57, 702 
.59,708 
.59, 718 
.59,728 
.59, 731 
.59,740 
.59, 741 
.59, 744 
.59,746 



2 1 Pa. St. AM.DEO. 

50- 54... 59, 749 
76- 85... 59, 752 
147-188. ..59, 759 
220-222... 60, 49 
367-373... 60, 51 
495-503. . .60, 57 



2aPa.St. 

43- 46.. 

54^ 08.. 
116-118.. 
156-162. . 
211-215.. 
245-253.. 
300-303.. 
384-390.. 
390-395.. 
471-475.. 
507-410.. 

23 Pa.St. 

12- 17.. 

31- 34. . 

76- 82.. 
147-152.. 
186-189. . 
189-192. . 
254-259.. 
308-310. . 
321-327.. 
424r4.S2.. 
440-447.. 
489-491.. 



AM. DEO. 

.60, 63 
.60, 65 
.60, 73 
.60, 75 
.60, 79 
.60, 81 
.60, 83 
.60, 87 
.60, 91 
.62, 303 
.62, 307 

AM. DEO. 

.62, 308 
.62, ,312 
.62, 316 
.62, 323 
.62, 328 
.62, 330 
.62, 332 
.62, 335 
.62, 336 
.62, 341 
.62, 347 
.62, 352 



24 Pa.St. AM. DEO. 



1^ 18. 

62- 67. 
105-109. 
148-154. 
159-162. 
207-212. 
217-222. 
246-248. 
298-305. 
347-362. 
378-383. 
465-470. 
507-511. 



..62,354 
. .62, 359 
. .62, 305 
. .62, 369 
..62,372 
..64, 649 
..64, 652 
..64, 655 
..64,657 
..64, 661 
..64, 667 
..64,672 
..64,675 



2d Pa. St. 
23- 31.. 

89- 92. . 
161-182. . 
193-196.. 
218-221.. 
226-229. . 
268-270. . 
270-273. . 
282-287. . 
354-362.. 
366-373. . 
449-452.. 
503-506. . 
509-516.. 
528-536. . 

26 Pa. St. 

9- 31 . . 

74- 78. . 
95- 97. . 
99-102.. 

111-121.. 
223-227. . 
340-341.. 
342-351.. 
365-374. . 
375-384. . 
407-415.. 

27 Pa.St. 

22- 26.. 
46- 49.. 

75- 83.. 
116-119.. 
160-165. . 
196-199.. 
199-202.. 
244-249.. 
268-271.. 
303-313. . 
339-379.. 
473-479.. 
4K5-493.. 
504r-511.. 



AM. DEC. 

.64, 680 
.64, 685 
.64, 687 
.64, 691 
.64, 692 
.64, 694 
.64, 695 
.64, 696 
.64, 698 
.64, 703 
.64, 710 
.64, 713 
.64, 715 
.64, 717 
.64, 721 



AM.DEC. 

.67, 374 
.67, 398 
.67. 400 
.67, 402 
.67, 404 
.67, 413 
.67, 418 
.67,419 
.67, 425 
.67, 432 
.67, 437 

AM.DEO. 

.67, 442 
.67, 445 
.67, 447 
.67, 451 
.67, 454 
.67, 456 
.67, 458 
.67, 459 
.67,462 
.67, 464 
.67, 471 
.67. 485 
.67,487 
.67, 489 



28 Pa.St, 
9- 12. 
95-108. 
124-135. 
195-198. 
279-288. 
329-339. 
355-362 
419-426 
440-447 
44?-4o2 



..70, 103 
..70,105 
..70.115 
..70, 122 
..70,124 
..70, 128 
..70, 134 
..70,137 
..70, li2 
..70, 145 



29 Fa. St. 
9- 15. . 

27- 30. . 

66- 71.. 
128-129.. 
184-185. . 
198-200, . 
242-247. . 
257-260. . 
260-264. . 
288-293.. 
342-346. . 
387-391.. 
401-403.. 
420-426. . 
495-513.. 

30 Pa. St. 

9- 42.. 
42- 49.. 
173-175. . 
180-185. . 
185-189. . 
234-241.. 
242-246.. 
311-315.. 
344-346. . 
375-378. . 
454-465. . 

31 Pa. St. 

44- 46.. 

73- 76.. 

78- 80. . 
128-131.. 
175-185.. 
225-228.. 
271-273.. 
358-371.. 
461-464. . 
475-489. . 
510-513. . 



.70, 149 
.70, 151 
.70, 154 
.72, 619 
.72, 620 
.72, 622 
.72, 625 
.72, 627 
.72, 629 
.72, 633 
.72, 635 
.72, 639 
.72, 641 
.72, 644 
.72, 654 

AM.DEO. 

.72, 664 
.72, 685 
.72, 691 
.72, 692 
.72,694 
.72, 698 
.72, 703 
.72, 705 
.72, 708 
.72, 710 
.72, 713 

AM.DEO. 

.72,721 
.72, 724 
.72, 726 
.72, 728 
.72, 730 
.72, 738 
.72, 745 
.72, 747 
.72, 757 
.72, 760 
.72, 768 



32 Pa. St. AM.DEC. 



22- 24., 
75- 78., 
111-115.. 
160-163. 
202-204. , 
241-247., 
292-296., 
315-318., 
331-340.. 
351-356.. 
414-419.. 
529-538., 



.72, 770 
.72, 773 
.72, 775 
.72, 779 
.72, 782 
.72, 783 
.72,787 
.72,789 
.72, 792 
.75, 561 
.75,564 
.75, 568 



33 Pa. St, AM.DEO. 



33- 38., 
45- 47.. 
68- 71 . , 

102-106.. 

124-130.. 

186-190.. 

251-258.. 

301-306.. 

426-435.. 

495-500. . 

522-525., 

530-535., 



.75, 574 
.76,577 
.75,579 
. 75, 581 
.75,584 
.75,589 
.75, 592 
.75, 598 
.76, 612 
.75, 616 
.75, 622 
.75, 624 



34Pa. St. AM.DEO. 

9- 12... 75, 628 

S6- 38... 76, 631 



34 Fa. St. 

42- 47.. 

96-100.. 
126-128.. 
201-203.. 
236-238.. 
263-269.. 
275-283. 
365-374. 
473-475. 



—Cont'd. 
.76, 634 
.76, 638 
.75, 641 
.75, 643 
.75,653 
.75, 655 
.76, 661 
.75, 664 
.75,673 



36Pa. St, AM.DEO. 



60- 73., 
107-108.. 
128-129.. 
166-173.. 
217-223.. 
239-244.. 
209-270., 
284-286., 
298-304., 
324-330., 
420-423., 
463-469., 
523-528., 



.78, 322 
.78, 328 
.78, 329 
.78, 330 
.78, 333 
.78, 334 
.78, 335 
.78, 336 
.78, .338 
.78,342 
. 78, 347. 
.78,349 
.78,354 



36Pa. St. AM.DEC. 
29- 61.. .78, 359 
166-1 69... 78, 372 
247-257... 78, 375 
313-317... 78, 379 
360-366... 78, 382 
407-409... 78, 388 
498-508... 78, 390 



37 Pa. St, 

31- 40.. 
147-150.. 
201-205.. 
205-209.. 
210-214. . 
293-299.. 
353-360.. 
427-432.. 
486-438.. 
503-508.. 
508-510.. 



AM.DEC. 

.78, 399 
.78,411 
.78, 414 
.78,418 
.78,421 
.78, 423 
.78, 429 
.78, 436 
.78, 440 
.78, 441 
.78, 444 



38 Pa. St. AM.DEC. 



98-102.. 
104^111.. 
1,35-137.. 
147-150. . 
151-152.. 
190-194. . 
231-236.. 
265-270. . 
334^338.. 
344-345.. 
422-425.. 
446-4-57.. 
491-500.. 

39 Pa. St. 

88- 91.. 

92-103.. 
115-120.. 
243-251.. 
263-269.. 
299-302.. 
337-341.. 
397-402.. 
427-429. . 
429-435.. 



.80,463 
.80, 467 
.80,471 
.80, 472 
.80,473 
.80, 474 
.80,478 
.80, 481 
.80, 486 
. 80, 489 
.80, 490 
.80, 494 
.80, 502 

AM. DEC. 

.80, 504 
.80, 507 
.80, 513 
.80, 519 
.80, 521 
.80, 524 
.80, 626 
.80, 531 
.80,533 
.80, 534 



39 Pa. St.— Cojii'd. , 
509-513... 80, 536 
513-520... 80, 539 
535-538... 80, 542 

40 Pa. St. AM. DEC. 



9- 18.. 

37- 45.. 

57- 62.. 
140-145.. 
186-189.. 
237-240.. 
289-3r)0.. 
359-364.. 
396-399.. 
399-408.. 
417-419.. 
453-455.. 
515-519.. 

41 Pa. St. 

39- 41.. 

42- 45.. 
129-135.. 
135-141.. 
195-206. . 
214-229.. 
273-278.. 
291-297.. 
312-318.. 
319-321.. 
378-386.. 
481-482.. 
482-493.. 



. 80, 545 
. 80, 551 
.80, 555 
.80, 566 
.80, 567 
. 80, 570 
.80,573 
.80, 579 
.80, 582 
.80, 584 
.80,589 
.80, 590 
.80,591 

AM. DEO. 

.80, 594 
.80, 596 
.80, 598 
.80, 601 
.80, 604 
.80, 610 
.80, 615 
.80, 617 
.80, 620 
.80, 624 
.80, 627 
.82,486 
.82, 487 



42 Fa. St. AM. DEO. 



49- 58. 

97-101. 
102-114. 
147-159. 
188-192. 
285-292. 
293-303. 
330-339. 
365-373. 
446-449. 
488-493. 
493-499. 



..82,491 
..82,493 
..82,496 
..82,498 
..82,501 
..82,504 
..82, 506 
..82, 517 
..82,520 
..82,526 
..82, 530 
..82,537 



43 Fa, St. AM. DEC. 



9- 19., 
73- 78.. 
83- 88. 
104^107., 
212-218., 
219-225. 
308-310., 
342-349., 
413^18., 
441-445. , 
453-456. 
512-517.. 

44 Pa, St. 

55- 60. . 

99-105.. 
105-106.. 
128-131.. 
200-203.. 
210-220. . 
241-243.. 
274-277.. 
313-321.. 
326-331 . . 



.82,540 
.82, 551 
.82, 552 
.82, 554 
.82, 556 
.82, 561 
.82, 568 
.82, 570 
.82, 574 
.82, 576 
.82,580 
.82,583 

AM.DEC. 

. 84, 414 
.84, 419 
.84, 421 
.84, 422 
.84,425 
.84,431 
.84,437 
.84,439 
. 84, 442 
.84,443 
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44 Fa. St.- Cont'd. 
375-380... 84, 457 
413-418... 84, 461 
510-515... 84, 464 



45 Fa Sc, 

9- 30. , 
151-160. 
166-168. 
181-186. 
208-215. 
365-368. 
368-372. 
419-429. 
455-464. 
514-521. 
535-5,37. 



AM. DEC. 

..84, 470 
..84, 479 
. , 84, 484 
..84, 487 
..84, 490 
..84,494 
..84, 497 
. . 84, 499 
..84, 505 
..84, 511 
..84, 518 



46Pa.St. AM. EEC. 
25- 31... 84. 519 
112-131... 84, .527 
192-196... 84, 542 
310-316... 84, 549 
380-385... 84, 552 
392-407... 8 6, .502 
485-493... 86, 513 



47 Pa St. 

76- 84.. 
154-155.. 
166-189.. 
194-197.. 
214-220.. 
239-243.. 
244-248.. 
300-307.. 
4S5-475.. 

48 Pa St 

73- 80.. 

9S-103. . 
107-113.. 
178-187.. 
218-223.. 
261-270.. 
275-285. . 
382-387. . 
491-496.. 
497-501.. 
514-517. . 

49 Pa. St. 
14- 20.. 
60- 64.. 
88-101 . . 

lOl-UC. 
118-122.. 
249-251.. 
282-289.. 
322-333.. 
387-394. . 
494-506. . 
519-526. . 

50 Past. 
9- 16.. 

75- 84. . 

91-101.. 
181-189.. 
299-307. . 
441-455.. 
495-498.. 
613-518.. 



AM. DEC. 

.86,518 
.86, 521 
.86, 523 
.86, 532 
.86, .535 
.86,538 
.86, 541 
.86. 544 
.86,552 

AM. DEO. 

.86, 5G3 
.86,569 
.86, 574 
86, .577 
.86,582 
.86, 588 
.86, 592 
.86, 603 
.88, 468 
.88, 472 
.88, 475 

AM. DEC. 

.88,477 
.88,482 
.88, 485 
.88, 491 
.88, 497 
.88, 5ro 
.88, 501 
88, 503 
.88, 507 
.88, 510 
.88, 515 

AM. DEC. 

.88, 518 
88, 525 
.88, 534 
.88,639 
.88, 544 
.88, 549 
.88, 556 
.88, 560 



51 Pa. St. 

51- 58.. 

90- 94. . 
134-143. . 
190-196.. 
228-232.. 
255-258. . 
366-372.. 
429-432.. 
432-438. . 
459-404. . 



AM, DEC. 

.88, 562 
.88, 566 
.88, 569 
.88, 574 
.88, 579 
.88, 581 
.88, 584 
.91, 127 
.91, 129 
.91, 132 



52 Pa. St. AM. DEC. 



109-113.. 
125-135.. 
206-21(1. . 
210-211.. 
22.i-229.. 
2J3-247.. 
269-273.. 
338-342.. 
359-363.. 
379-381.. 
382-390.. 
498-506. . 

53 Pa.St. 

81- 84.. 
122-131.. 
132-lSS. . 
206-210. . 
212-214.. 
271-276. . 
348-353.. 
353-361 . . 
467-470.. 
512-518.. 



.91, 135 
.91, 139 
.91, 146 
.91,148 
.91,150 
.91, 153 
.91, 156 
.91,150 
.91, 1U3 
.91, 166 
.91, 168 
.91, 177 

AM. DEC. 

.91, 183 
.91, 186 
.91, 198 
.91, 203 
91, 207 
.91, 209 
.91, 214 
.91, 217 
.91,221 
.91, 224 



54 Pa St. AM, DEC. 



40- 60., 
84- 86. . 
94- 97., 
120-124. , 
175-179. , 
209-214., 
216-224. , 
227-230. 
318-328., 
345-3,i3., 
375-380. . 
394-397. , 



.93, 656 
.93, 675 
.93, 677 
.93, 679 
.93, 683 
.93, 686 
.93, 691 
.93, 697 
.93, 700 
.93, 708 
.93, 714 
.93, 718 



55 Pa. St. AM. DEC. 



9- 16. 

16- 27. 

67- 70. 
164-171. 
176-179. 
209-215. 
262-269. 
311-317. 
364-368. 
369-375. 
419-424. 
437-446. 



..93,720 
..93, 722 
..93, 730 
..93, 732 
..93, 739 
..93, 744 
. .93, 7,51 
..93, 755 
..93, 759 
..93, 762 
..93, 766 
-.93, 769 



56 Pa, St. AM.DEc. 



19- 21., 

46- 51.. 

76- 82.. 

82- 87. 
103-105.. 
166-172. . 
210-215.. 



.93, 775 
.93, 778 
.93, 783 
.93, 789 
.94, 49 
.94, 51 
.04, 55 



56 Pa. 3t, 
231-233.. 
250-256. . 
256-270.. 
270-279, . 
325-336. . 
431-436. . 
445-453.. 
475-488.. 

57 Pa, St. 

54- 62.. 
105-114.. 
120-123.. 
142-148.. 
161-16S.. 
202-209. . 
274-291 . . 
339-346.. 
426-428.. 
433-438. . 

58 Pa. St.AM. DEO. 
119-125... 98, 242 
155-167... 98, 248 
168-179... 98, 255 
338-365... 98, 272 
410-412... 98, 297 
419-423. . .98, 298 
443-4.53... 98, 302 
485-489... 98, 308 



—ConVd. 
.94, 60 
.94, 62 
.94, 65 
.94, 75 
.94, 84 
.94, 92 
,94, 97 
.94, 107 

AM.DEC. 

.98, 191 
.98, 202 
.98, 206 
.98, 209 
.98, 213 
.98, 215 
.98, 221 
.98, 229 
.98, 235 
.98, 237 



59 Pa. St. 

70- 74. . 

79- 83.. 
129-144. . 
144-151.. 
178-184. . 
227-232.. 
239-252.. 
259-265. . 
376-379. . 
393-398. . 
420-425.. 
481-484. . 



AM. DEC. 

.98, 312 
.98, 315 
.98, 317 
.98, 323 
98, 328 
.98, 332 
.98, 336 
.98, .346 
.98, 350 
.98, 351 
.98, 356 
.98, 360 



eOPa.St, AM. DEC. 



16- 23. 
109-118 
124-133. 
156-161. 
182-186. 
220-228. 
333-339. 
339-344. 
367-374. 
374-379. 
408-419. 
458-463. 
492-501. 



.100, 538 
100, 541 
.100, 546 
100, ,557 
.100,560 
.100, 562 
.100,564 
.100, 566 
.100, 570 
.100, ,574 
.100. 578 
.100, 584 
.100, 586 



61 Pa. St, 

19- 21.. 

21- 43.. 

52- 57.. 

58- 64.. 

69- 72.. 
107-111.. 
168-171.. 
202-223.. 
294-298.. 
302-306.. 
352-360. 
382-384. 
427-432. 



AM. DEO. 

100, 595 
100, 597 
100, 609 
100, 613 
100, 618 
100, 621 
100, 625 
100, 628 
100, 637 
100, 642 
100, 645 
100, 651 
100, 654 



62 Pa. St. 


AM, BEF. 


28- 35. 


. 1,372 


55- 62. 


. 1, 377 


73- 81. 


. 1, 382 


81- 83. 


. 1,382 


«3- 88. 


. 1,387 


92- 96. 


. 1, 390 


242-252. 


. 1, 393 


286-301. 


. 1,399 


308-318. 


. 1,414 


340-342. 


. 1, 420 


343-353. 


. 1, 422 


353-369. 


. 1,431 


457-461. 


. 1,439 


472-476. 


• 1,441 


63 Pa. St 


AM.KEP. 


14- 18. 


. 3,515 


46- 51. 


. 3,518 


51- 59. 


. 3,522 


87- 90. 


. 3,531 


108-126. 


. 3,533 


187-191. 


. 3, 541 


253-259. 


. 3, 544 


290-299. 


. 3, 549 


327-331. 


. 3, 555 


465-471. 


. 3, 558 


481-488. 


. 3, 565 



64 Pa. St. 
74- 79.. 
105-110.. 
225-230.. 
256-260. . 
352-361.. 
366-374.. 
414-425.. 
445-447.. 
486-493.. 
499-502.. 



. 3, 573 

. 3, 578 

. S, 581 

. 3, 585 

. 3. 588 

. 3, 596 

. 3, 601 

. 3, 605 

. 3, 608 

. 3, 612 



65Pa.St.AM.itEP. 



146-189... 
262-264... 
269-276... 
399-415... 
451-456... 



3, 615 
3, 625 
3, 628 
3, 636 
3,650 



66 Pa. St. AM.EEP. 



9- 18... 

22- 27... 

27- 30... 

41- 57... 

73- 80... 

8t- 89... 
141-147... 
164r-169... 
192-196... 
218-222... 
,345-347... 
388-393... 
411-424... 
429-435... 
464^470... 
481-483... 



5, 318 
5, 323 



326 
329 



5, 344 



351 
355 
360 
5,364 
6, 368 
6,371 
5, 373 
5, 377 
5, 385 
5,389 
5, 394 



6 7 Fa. St.AM. BEP. 



54- 59.. 

59- 68.. 

82- 87.. 
138-148.. 
169-178.. 
211-214.. 
217-230.. 
341-345.. 



5, 396 
b, 402 
5,412 
5,415 
5, 420 
5,424 
5,427 
5,433 



67 Pa. St.— Cont'd. 



373-380... 
380-385. . . 
886-391... 
391-396... 
421-424... 
479-500... 

68 Pa. St. 

45- 47.. 

72- 75.. 
173-189.. 
204-208.. 
237-243.. 
243-248.. 
302-307.. 
342-357.. 
370-380.. 
404-409.. 



5,436 
5,438 
5,441 
5,445 

5,447 
S, 450 

AM.BEF. 
. 8, 153 

. 8,157 

. 8, 15» 

. 8, 169 

. 8, 172 

. 8, 17& 

. 8, 178 

. 8, 181 

. 8, 195 

. 8,202 



69Fa. 8t.AM.BEF. 



30- 35... 

43- 53... 

93-103... 
122-128... 
156-161... 
177-185... 
20^210... 
210-216... 
352-364... 
374-380... 
394-402... 
420-424... 
462-471... 
482-485... 



8, 206 
8, 212 
8,219 
8,229 
8,236 
8, 238 
8,246 
8, 251 
8,255 
8,264 
8,263 
8, 272 
8,275 
8,283 



70 Pa. St. AM.BEP. 

86- 92.. .10, 664 
102-108... 10, 669 
315-320... 10, 676 
474-476... 10, 681 

71 Pa, St, AM.EEP. 
11- 25... 10, 684 

208-213... 10, 694 
302-312. ..10, 698 
429-4,32... 10, 708 
432-439... 10, 711 
488-494... 10, 719 

72 Pa, St. AM.EEP. 



60- 68.. 

82- 87.. 
106-110.. 
115-121.. 
124-136. . 
228-231.. 
278-285.. 
335-337.. 
317-351.. 
376-392.. 
427-434. . 
456-468.. 
471-480. . 
491-508.. 



.13, 649 
.13, 655 
.13,659 
.13, 663 
.13, 665 
.13, 671 
.13, 673 
.13,681 
.13, 684 
.13, 687 
.13, 697 
.13, 699 
.13, 711 
.13, 716 



73Pa.St. AM, EEF. 

39- 49... 13, 726 
137-140. ..13, 731 
140-146... 13, 733 
198-201... 13, 737 
321-330... 13. 740 
370-378... 13, 747 
483-485.. 13, 751 
504-510... 13, 753 



PA. 



NUMERICAL TABLE OF CASES 
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74 Pa.St. AM. KEP. 
13- 17...15, 5i2 

17a-17U...15, 5i5 
311-315... 15, 548 
■391-400... 1 5, 553 
445-448... 15, 559 

75 Pa.St. AM. KEP. 
39- 58. ..15, 563 

108-112... 15, 583 
141-147... 15, 587 
.S47-354...15, 591 
41)7-471... 15, 599 
321J-330. ..15, 752 

76 Pa. St. AM.EEP. 
66- 75... 18, 404 

157-171... 18, 407 
389-3!)'5...18, 412 
398Ht0a...l8, 41K 
414-426... 18, 420 
510-514... 18, 424 

77 Pa. St.AM.KEP. 
81- 85.. .18, 428 

109-114.. 
118-124. . 
143-151.. 
238-242.. 
328-331.. .18, 449 
437-441... 18, 452 



18, 432 
18, 435 
18,438 
18, 445 



7 8 Pa. St.AM.KEP. 



19- 22.. .31, 
25- 33.. .21, 

185-192 21, 

196-205... 21, 
228-233... 21, 
334-338... 21, 
407-415... 21, 
507-511... 21, 



79Pa.St, 
54- 60.. 
71- 78.. 
79- 83. . 

106-120.. 

242-251.. 

324-333. . 

854-370.. 

370-373.. 

403-405. . 

478-481.. 

503-509. . 



AM. KEP. 

.21, 39 

.21, 42 

.21, 46 

.21, 4'J 

.21, 55 

.21, 62 

.21, 66 

.21, 75 

.21, 78 

.21, 80 

.21, 83 



80Pa. St. AM.KEP. 

15- 30... 21, 89 
81- 88. ..21, 93 
182-191... 21, 97 
373-380... 21, 100 
413-420... 21, 105 
480-484... 21, 107 
505-513... 21, 112 
513-516... 21, 116 

81 Pa. St.AM.KEP. 

38- 39... 22, 731 

44- 51... 22, 733 

80- 90... 22, 738 

154-156. ..22, 741 

235-247... 82, 743 



82 Pa. St AM.BEP. 
59- 64... 22, 750 
113-116... 22, 754 
306-327. ..22, 758 
360-368... 32, 760 
382-389... 22, 7S6 
400-405... 22, 769 



83 Fa, St, 

61- 67.. 
105-108.. 
177-179. . 
228-232.. 
264^271.. 
293-304.. 
319-3 J8.. 
340-316.. 
356-359.. 



AM. KEP. 

.34, 147 
.24, 154 
.24, 158 
.24, 161 
.24, 164 
.24, 172 
.24, 176 
.24, 183 
.24, 187 



84 Pa, St.AM.KEP. 
168-172... 34, 189 



350-359. 
366-369. 
407-410. 
442-446. 



.24, 191 
.24, 198 
.24,201 
.24,204 



487-510... 24, 208 
510-514... 34, 227 



85 Fa. St. AM.KEP. 



54- 66.. 
66- 72.. 

91- 94.. 
99-103.. 

170-187.. 
247-254. . 
288-292.. 
293-299.. 
299-302.. 
391-394. . 
412-419.. 
433-462.. 

86 Fa. St 

54- 74.. 
74- 80.. 

92- 99.. 
139-147.. 
153-160.. 
297-303.. 
386-392.. 
401-409.. 
427-432.. 
486-493 . . 
512-524. . 



.37, 622 
.27, 626 
.27, 628 
.27, 630 
.27, 633 
.27, 642 
.27, 650 
.27, 653 
.27, 657 
.27, 6li0 
.27, 662 
.27,667 

AM. REP. 

,27, 683 
.27, 684 
.27, 689 
.27, 693 
.27, 699 
.27, 705 
.27, 707 
.27, 711 
.27, 718 
.27, 723 
.27, 726 



87 Pa.St. AM.KEP. 



67- 76. . 

87- 95.. 

95- 99.. 
173-184.. 
243-248.. 
362-365.. 
365-370.. 
385-394. . 
405-408.. 
419-422., 
438-441., 
468-476., 
513-518., 
518-520., 



.30, 340 
.30, 343 
. 30, 34!) 
.30, 352 
.30, 357 
.30,361 
.30, 364 
.30, 367 
.30, 371 
.30, 374 
.30, 376 
.30,378 
.30,380 
.30, 383 



88Pa. St. AM.KEP. 
35- 40... 32, 413 
42- 65... 32, 417 



88 Pa. St.. 

137-143.. 

157-167.. 

189-195.. 

243-246 

269-276 

288-291 . . 

309-312.. 

384-389.. 

450-453.. 

520-524.. 



-Cont'd. 

32, 429 

33, 438 
. 32, 445 
.32,451 
.32, 462 
.33,453 
.32, 455 
.32,4,57 
.32, 469 
.32, 472 



89 Pa. St.AM.KEP. 



31- 36. 

71- 76. 
114-127. 
148-154. 
155-162. 
186-193. 
231-242. 
261-265. 
.108-313. 
324-328. 
419-428. 
497-502. 
503-506. 
522-527. 



..33, 721 
..33, 726 
.33,731 
.33,740 
.33,745 
.33, 748 
.33, 753 
..33, 757 
..33, 767 
,.33, 769 
..33, 771 
,.33,778 
,.33. 784 
,.33, 787 



SOPa.St. AM.KEP. 



85- 89. 

89- 94. 

99-105. 
118-122. 
122-130. 
186-190. 
250-254. 
277-281. 
281-285. 
359-363. 
377-380. 
384-388. 
397-422. 
422-426. 



.35,632 
.35, 634 
.35, 636 
.35, 641 
.35, 644 
.35, 651 
.35, 654 
.35, 656 
.35, 659 
.35, 662 
.35, 664 
.35,666 
.35, 670 
.35,683 



91 Pa. St. AM.KEP. 

88- 92... 36, 659 
185-196... 36, (102 
362-367... 36, 668 
434-438... 36, 671 
458-462... 3 6, 675 
520-523... 36, 676 

92 Fa. St. AM. KEP. 



15- 20. 

21- 35. 

53- 57. 
134-140. 
202-206. 
2UI-221. 
227-229. 
241-248. 
254-258. 
276-282. 
289-296. 
33.5-338. 
372-377. 
379-393. 
431-435. 
447-450. 
450-454. 
475-482. 



.37, 647 
.37, 651 
.37, 661 
.37, 669 
.37, 670 
,.37, 672 
,.37, 675 
,.37, 677 
,.37, 681 
.37, 684 
..37, 687 
..37, 690 
,.37, 692 
..37, 694 
..37, 699 
,.37,702 
,.37,705 
..37,707 



93 Pa. St. AM. KEP. 
38- 42... 39, 719 
79- 82... 39, 726 



93 Pa. St. 
107-111.. 
116-122.. 
129-133.. 
142-146.. 
165-177.. 
227-234.. 
,313-317. 
367-369.. 
376-383.. 
418-422. . 

94 Pa. St. 
48- 53.. 

113-116.. 
121-126.. 
132-138.. 
147-156.. 
302-308.. 
351-362.. 
394^400.. 



Cont'd. 
.39, 728 
.39, 729 
.39, 732 
.39, 736 
.39, 741 
.39, 750 
.39,753 
.39, 756 
39, 758 
.39,762 

AM.KEP. 

.39, 766 
.39,770 
.39, 771 
.39, 774 
.39, 777 
.39, 785 
.39, 787 
.39, 792 



95 Fa. St. AM.KEP. 



89- 97. 
113-118. 
211-216. 
220-240. 
262-268. 
279-285. 
287-295. 
318-322. 
340-344. 
345-348. 
348-358. 
398-403. 
461-466. 
474-476. 
508-513. 



..40,629 
..40, 632 
..40, 634 
..40,637 
..40, 643 
..40, 646 
..40, 649 
..40, 653 
..40, 657 
..40, 659 
-.40, 662 
..40, 664 
..40, 670 
..40,672 
..40, 674 



96 Fa, St. 
24- 31.. 
65- 70. . 

112-115.. 

116-128.. 

246-252. 

391-395. 

449-454.. 

506-515.. 

97 Fa. St. 

47- 55.. 

55- 62.. 
120-129.. 
147-152.. 
228-233.. 
397-406.. 
420-424.. 
424-432.. 
493-i)02.. 
543-553. . 



AM.KEP. 

.42, 527 
.42,529 
.42,532 
.43, 534 
.42,543 
.42, 548 
.42,550 
42, 554 

AM.KEP. 

.39, 794 
.39, 796 
.39, 797 
.39, 802 
.39, 805 
.39, 808 
.39, 813 
.39, 816 
.39, 818 
.39, 821 



98 Pa, St. AM.KEP. 



1- 5., 
13- 17 , 
170-177., 
384-389. 
389-394. 
587-591. 
600-607. 



.43, 608 
.42, 610 
.42, 614 
.42, 618 
.43, 621 
.43, 624 
.42, 627 



99 Pa. St, 
306-310. , 
344-3,50., 
370-376., 
434-442 



—Cont'd. 
.44, 109 
.44, 112 
.44, 114 
.44, 116 



492-500... 44, 120 
555-560. ..44, 124 

lOOFa.St.AM.BEP. 



23- 28. 

91- 95. 
100-105. 
105-109, 
119-122. 
123-127. 
144-151. 
169-172. 
182-191. 
206-209. 
259-262. 
368-374. 
434-438. 
538-542. 
561-564. 
568-573. 
573-580. 
586-590. 
624^627. 



..45, 353 
..45,358 
..45,359 
..45,361 
..45,364 
..45,365 
..45, 3S5 
..45,370 
..45,373 
..45,379 
..45,380 
..45,383 
.45,387 
. . 45, 388 
..45,391 
..45,394 
..45,397 
..45,400 
..45,402 



101Pa.St, 

1- 10.. 

36- 44.. 

57- 65.. 
204-208. . 
215-219.. 
258-264. . 
273-278.. 
304-311 . . 
311-318.. 
348-354.. 
363-370.. 
380-387.. 
507-513.. 
616-623.. 

103Fa.St 

42- 45.. 
131-137. . 
212-218.. 
230-234.. 
262-269.. 
33.5-338.. 
378-382.. 
474-479.. 

103Fa.St. 

32- 36.. 

44- 48.. 
110-114.. 

126-129.. 
134-13H.. 
177-185.. 
309-316 . . 
492-498.. 
498-504. . 



AM.KEP. 

.47, 690 
.47,696 
.47, 699 
.47, 701 
.47, 704 
.47, 70S 
47, 710 
.47, 714 
.47,718 
.47,722 
.47, 727 
.47, 733 
.47, 737 
.47, 739 

.AM.KEP. 

.48, 193 
.48, 196 
.48, 199 
.48, 204 
.48, 205 
.48,209 
.48, 211 
.48, 213 

■ AM.KEP. 

.49, 113 
.49, 116 
.49, 117 
.49, 118 
.49, 119 
.49, 121 
.49, 126 
.49, 130 
.49, 131 



99 Pa. St. AM.KEP. 
196-202... 44, 101 
301-305... 44, 106 



104Pa.St AM KEP. 

58- 64... 49, 567 
74- 80... 49, 570 
265-274... 49, 575 
306-317... 49, 580 
408-416.. .49, 586 
500-503... 49, 590 
595-604... 49, 592 



75 



AMERICAN DECISIONS AND BEPOKTS. 



PA.-R. I.-S. C. 



lOSFa.St 

49- 7i. . 

83- 91.. 
111-120. . 
162-169.. 
169-173.. 
200-216.. 
222-229.. 
24:2-2i8.. 
577-604. . 
528-632.. 



,AM.EEP. 

.51,166 
.51, 181 
.51,184 
.51, 191 
.51, 194 
.51, 197 
.51, 201 
.51,205 
.51, 207 
.51,219 



106Pa.St.AM.REP. 



95-111.. 
116-120. . 
125-144. . 
176-184. . 
216-221 . . 
221-227.. 
208-274.. 
358-368.. 
460-466.. 
466-473.. 
477-498.. 
531-530.. 
574r-582.. 
626-634. . 



.51,496 
.51,505 
.51,508 
.51, 516 
.51, 519 
.51,521 
.51, 523 
.51,526 
.51,529 
.51,632 
.51,634 
.51,536 
.51,540 
.51,542 



107Pa.St.AM.KEP. 

8- 14... 52, 468 



237-245. 
297-301. 
381-395. 
630-536. 
590-611. 



.52,475 
..52, 473 
, . 52, 478 
, . 52, 47.S 

.52,479 



108Fa.St.AM.BEP. 



1- 5., 
6- 16. 

247-250. 

250-255. 

273-278. 

291-300. 

314-319. 

332-339. 

344-349. 

395-466. 

510-521 . . 

529-546.. 

109Fa.St. 

57- 72. . 
183-188.. 
291-295. . 
296-301. . 
359-363. . 
422-432. . 
432-443.. 
443-447.. 
572-579.. 
683-591 . . 
621-624. . 



.56, 189 
.56, 192 
.56, 198 
.56, 200 
. 56, 204 
.56,207 
.56,208 
. 56, 210 
.56, 214 
.56, 218 
.56,231 
.56,235 

AM.EEP. 

.58, 708 
.58,715 
.58, 720 
.58, 722 
.58, 726 
.58,728 
.58, 733 
.58, 738 
.58, 7J0 
.58, 743 
.58, 747 



lllPa.St.AM.BEr. 

1- 8... 56, 235 

9- 14. ..56, 241 

14- 25... 56, 243 

35- 42... 56, 246 

130-135... 56, 252 

193-203... 56, 255 

204-215... 56, 260 



328-335. 
835-339. 



.56, 266 
.56, 271 



111 Pa. St, 
404-422. , 
460-471., 
471-482. , 
482-488.. 
507-511.. 
548-557.. 
597-604. . 

112Fa.St 

SO- 91.. 

91- 98.. 
230-233. . 
244-251.. 
384-390 . 
437-442.. 
442-456.. 
480-484. . 
574-579.. 



— ConVd. 
.56, 274 
.56, 288 
.56, 291 
.56, 295 
.56,297 
.56, 299 
.56, 305 

AM.EEP. 

.56, 307 
.66,310 
.56,312 
.56, 314 
.56, 317 
.56, 320 
.56,322 
.56,330 
.56, 336 



llSFa.St AM.EEP, 



83- 94. . 
119-125. . 
126-162, . 
162-176.. 
204-209. , 
242-247.. 
310-317. , 
412-417. , 
438-449. . 
490-500. . 
544-554. , 
591-600. . 

114Fa.St, 

82- 96.. 
238-247.. 
266-299.. 
3)3-357.. 
405-413. . 
422-430, . 
52.3-530.. 
554-559.. 
643-647.. 



.57,442 
.57,444 
.57.445 
.57,446 
.57,448 
.57, 464 
.57. 469 
.57,471 
.57, 479 
.57, 479 
.57, 483 
.57, 511 

AM.EEP. 

.60, 341 
.60, ,346 
.60. 350 
.60, 350 
.60, 353 
.60, 3,54 
.60, 360 
.60, 363 
.60, 367 



RHODE ISLAND 

1 R. I. AM. DEO. 
1- 7 



30- 38. 
147-151. 
199-204. 
224^232. 
272-277. 
312-357. 
398-399. 



..19, 643 
..36,238 
. .36, 242 
..36,245 
..61,624 
..53, 621 
..53, 624 
..53, 662 



2 B. I. AM. DEC. 

15- 27... 55, 621 



99-102. 
129-133. 
211-217. 
218-243. 
401-403. 
464-458. 
474-483., 



57, 708 
.57, 709 
.57,711 
.57, 715 
.60, 93 
.60, 94 
.60, 96 



3 R. I. AM. DEO. 

88- 91... 62, 377 
102-106... 67, 496 
152-156... 6 7, 498 



4R. I. 

14- 29. 

47- 54, 
173-220, 
394-400, 
507-512, 
616-520, 
625-627. 
528-539. 

SB. I. 

60- 62. 
112-121. 
198-206. 
299-308. 
343-347. 
402-404. 
472-478. 
515-524. 

6B. I. 

37- 40. 

66- 63. 

64^ 76. 
154-194. 
282-290. 
407-417. 
434-439. 
543-546. 

7R. I. 

87- 96. 

9.5- 97. 
104-108. 
217-224. 
289-301. 
358-371. 
403-408. 
427-429. 
470-475. 
589-695. 

8R. I. 

25- 35. 

47- 50. 
125-130. 
282-297. 
349-353. 
375-381. 
416-426. 
621-626. 
536-642. 



AM. DEC. 

..67, 500 
..67,506 
..67,610 
..67,511 
..70, 160 
..70, 163 
..70, 167 
..70,168 

AM. DEO. 

..70,176 

..73, 49 

..73, 62 

..73, 66 

..73, 73 

..73, 77 

..73, 79 

..73, 83 

AM. DEO. 

..75, 675 
..75, 678 
..75, 681 
..75, 688 
..75,701 
..78, 446 
..78,452 
..78,454 

AM. DEO. 

..80, 636 
..80,638 
..82, 689 
..82, 592 
. 82, 598 
..84, .5.57 
..84,661 
..84, 5li9 
..84,573 
..84,578 

AM. DEO. 

..86, 610 
..86, 614 
..86, 015 
..91,229 
..91, 236 
..91, 237 
..94, 115 
..94, 123 
..94,126 



8 R. I. AM. SEP. 



47- 50. 
133-141 . 
170-181. 
192-223. 
224-226. 
310-335. 
349-353. 
375-381. 
389-403. 
453-474. 
485-493. 
536-542. 
554-566. 



, . 5, 547 

. 5,649 

. 5, 656 

. 6, 564 

. 6, 572 

. 5, 575 

. 6, 678 

. 5, 582 

. 5, 586 

. 6, 597 

. 6, 615 

. 5, 621 

. 5, 624 



9 B. I. AM. DEO. 

11- 17... 98, 364 
53- 56... 98, 367 
76- 79... 98, 368 
90- 93... 98, 370 
128-132... 98, 373 
132-130.., 98, 377 



9 R, I. AM. EEP. 



76- 79.. 

88- 90.. 

99-101.. 
132-136.. 
168-176.. 
194-204.. 
218-223.. 
224-224.. 
299-302.. 
.308-343.. 
361-308. . 
419-434.. 
446-456.. 
513-519.. 
528-636.. 

10 B. I. 

36- 39. 
106-111. 
218-223. 
227-244. 
270-280. 
304-310. 
393-402. 
434-435. 
443-445. 
477-489. 
567-675. 



.11, 219 
.11, 222 
.11,224 
.11, 227 
..11,231 
,.11,238 
,.11, 245 
..11,249 
..11, 250 
..11, 253 
..11, 270 
..11, 274 
,.11,283 
..11, 201 
..11,295 

AM. EEP. 

..14,664 
..14, 658 
..14, 663 
..14, 667 
..14, 683 
..14, 686 
..14, 691 
..14, 095 
..14, 698 
..14, 701 
.14, 710 



II R, I. AM. EEP. 



1- 3. 

86- 92. 

92- 94. 

98-103. 
103-112, 
119-123. 
141-147. 
2.59-265. 
266-270. 
272-278. 
311-313. 
321-327. 
364-370. 
381-386. 
390-396. 
395-411. 
439-446. 
466-464. 
464-472. 
476-482, 
482-495. 
520-527. 
566-567. 
588-591. 
609-621. 
638-658. 



..23,409 
..23, 412 
..23,418 
..23,420 
,.23, 424 
..23,429 
..23, 434 
..23,440 
..23,447 
..23, 453 
..23, 458 
..23,460 
..23,466 
..23,472 
..23,476 
..23,481 
..23,496 
..23,502 
..23, .509 
..23,518 
..23,618 
..23, 520 
.23,625 
..23, 628 
..23, 531 
..23, 5.38 



1 2 R. I. AM. EEP. 



19- 21. 

75- 77. 

79- 82. 

82- 92. 

92- 94. 
112-119. 
149-152. 
166-168. 
233-238. 
265-267. 
270-272. 
272-279. 
319-321 . 
329-333. 
348-370. 



. 34, 597 
. 34, 598 
.34, 600 
.34, 603 
.34, 612 
.34, 615 
.34, 626 
.34, 628 
.34, 631 
.34, 6.35 
.34,638 
.34, 640 
.34, 646 
. 34, 648 
. 34, 652 



12 R. 1,- 

383-384, 
392-398, 
411-435, 
447-449, 
462-46G, 
485-489, 
492-495 
501-507, 
518-521 
544-550, 
560-500 



Cont'd. 
..34, 668 
..34, 670 
..34, 675 
..34, 690 
..34,694 
..34,702 
..34,704 
..34, 707 
..34,713 
..34, 716 
..34,722 



13 B. I. AM. EEP. 



15- 17. 

23- 25. 

27- 37. 

38- 40. 

91- 99. 
117-121. 
139-141. 
141-143. 
189-192. 
211-220. 
299-303. 
347-360. 
454-461. 
480-482. 
512-516. 
572-578. 
601-611. 
661-655. 



.43, 1 

.43, 10 

.43, 3 

.43, 11 

.43, 13 

.43, 13 

.43, 17 

.43, 19 

.43, 21 

.43, 26 

.43, 30 

.43, 32 

.43, 35 

.43, 39 

.43, 42 

.43, 46 

.43, 51 

.43, 58 



14 B. I. AM. BEP. 



1- 5. 

39- 39. 

08- 73, 
100-102. 
102-108. 
109-111. 
119-122. 
153-161. 
222-225. 
249-256. 
272-277. 
314-321. 
366-371. 
371-374. 
388-398. 
398-402. 
402-410. 
618-620. 



.51, 336 
.61,340 
.51,341 
.51, .344 
.51,354 
.51, 364 
.51, 364 
.61,369 
.51, 372 
.51, 375 
.61, 382 
.51,386 
.51,392 
.51,397 
.51, 400 
.61, 410 
.51,413 
.51,419 



. 1, 594 
. 1, 096 
. 1, 598 



S. CAROLINA. 
1 Bay, AM. DEC. 
8- 11. 

58- 61 . 

99-102. 
116-118. 
120-lr5S. 
173-175. 
177-178, 
245-246. 
266-259. 
273-275. 
291-294. 
294-294. 
324-326. 
354r-357. 
369-372. 
453-457. 
504-509. 



599 
601 
607 
609 
610 



615 
1, 618 
1,617 
1,620 
1, 621 
1, 622 
1,624 
1,625 



s. c. 
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2 Bay, 

11- 20. 
101-103. 
126-153; 
145-146. 
150-153. 
166-168. 
204-207. 
211-214. 
220-224. 
282-292. 
380-384. 
410-412. 
457-461. 



. 1, 628 
. 1, 632 
. 1, 633 
. 1. 635 
. 1, 637 
. 1, 638 
. 1, 640 
. 1, 643 
. 1, 645 
. 1, 647 
. I, 650 
,. 1, 652 
,. 1, 653 



1 Brev. AM. EEC. 



32- 34. 

48- 54. 
134^145. 
161-154. 
169-172. 
173-173. 
239-240. 
252-255, 
260-263, 
266-268, 
269-'271 , 
397-398 
428-436, 
441-448. 
452-453. 
495-498. 
503-520, 

2 Brev. 

64r- 05. 

71- 72. 
129-131. 
166-167. 
190-198. 
279-291. 
304^307. 
334-337. 
338-348. 
360-363. 
363-370. 
394-395. 
440-449. 
453-459. 

3 Brev. 
3- 5. 
9- 10. 

31- 37. 

38- 40. 

64^ 54. 

63- 68. 

94- 95. 

97- 99. 
178-183. 
183-184. 
264-284. 
458-463. 
545-547. 

1 Mill, 

55- 68. 

69- 71. 

71- 79. 
117-122. 
153-161. 
283-292. 
311-313, 
323-327. 



. . 2, 645 

. . 2, 646 

. . 2, 648 

. . 2, 654 

. . 2, 656 

. . 2, 660 

. . 2, 660 

. . 2, 662 

.. 2,664 

. . 2, 665 

.. 2,667 

.. 2, 669 

. . 2, 671 

. . 2, 676 

.. 2, 680 

. . 2, 682 

. . 2, 684 

AM. EEC. 



. 3, 


700 


. 3, 


701 


. 3, 


702 


. 3, 


704 


. 3, 


705 


. 3, 


713 


. 4, 


579 


. 4, 


581 


. 4, 


583 


. 4, 


588 


. 4 


589 


. 4, 


595 


. 4, 


596 


• 4, 


597 


AM. 


DEO. 


. 5, 


529 


. 5 


530 


. 5 


531 


.. 5 


530 


.. 5 


538 


.. 5 


542 


.. 5 


547 


.. 5 


548 


.. 6 


569 


.. 6 


572 


.. 6 


576 


.. 6 


589 


.. 6 


594 



1 vmi—Oonfd. 
336-348... 12, 036 
373-377,.. 12, 643 
40t410...12, 645 
416-417... 12, 649 



AM. DEO. 

..12, 596 
..12, 609 
..12, 611 
..12, 616 
..12, 623 
..12, 627 
..12,632 
..12,634 



2 Mill, 

27- 30. 

98-102. 
111-112': 
143-145. 
155-157. 
257-260. 
269-278. 
279-293. 
319-322. 
334-336. 
348-349. 
365-366. 
401-407. 
428-430. 
441-444. 
445-446. 
456-458. 



AM. SEC. 
..12,652 
,.12, 656 
,.12, 659 
..12, 661 
,.I2, 662 
..12, 663 
. . 12, 665 
..12, 669 
..12, 077 
..12,679 
..12, 681 
..12, 681 
..12, 682 
,.12, 684 
..12, 685 
..12, 687 
,.12,688 



IIT.&UOC. A.DEO. 



45- 64. . 
lOi-108. . 
173-177.. 
197-200. . 
237-241.. 
278-284.. 
296-312.. 
318-320.. 
334-342. . 
347-354. . 
387-401.. 
409-413.. 
517-527.. 
556-562. . 
592-604. . 



. 9, 663 

. 9, 676 

. 9, 680 

. 9, 683 

. 9, 684 

. 9, 687 

. 9, 691 

. 9, 700 

. 9,702 

. 9, 707 

. 9, 712 

. 9, 718 

. 9, 720 

. 9,726 

. 9, 729 



2I]'.&McC.A.DEC. 



9- 13. . 

13- 17.. 

38- 52. . 

60- 64. . 

70- 76.. 

90- 92. . 
114-118.. 
118-121.. 
168-174.. 
186-201.. 
207-211.. 
233-241.. 
267-272.. 
272-279.. 
312-322. . 
343-347.. 
347-.351.. 
427-429. , 
433-435. . 
456-464.. 
479-481.. 
498-510. . 
511-516.. 
524-525.. 
581-584. . 



.10, 554 
.10,557 
.10,560 
.10, 570 
.10, 573 
.10, 576 
. 10, 578 
.10,580 
.10, 582 
.10,586 
.10,588 
.10,591 
.10,597 
.10, 601 
.10, 604 
.10, 609 
.10, 611 
.10, 614 
.10, 615 
.10, 616 
.10,621 
.10, 623 
.10, 633 
.10, 637 
.10, 638 



1 McCord.AM.DEO. 
1- 6... 10, 641 



41- 49., 
67- 73. 

100-106. 

106-113.. 



10, 644 
. 10, 650 
.10, 654 
.10, 658 



1 McCord- 

199-203.. 
220-225.. 
227-231.. 
328-331. . 
350-355.. 
370-373.. 
375-379. . 
425-428.. 
449-455. . 
50.9-511.. 
525-531.. 
532-534. . 
.541-543. . 
,578-580.. 
580-584. . 
584^589. . 

2 McCord, 
6- 7.. 

39- 43.. 

47- 48. . 
152-157.. 
173-178.. 
208-212.. 
227-229.. 
252-257. . 
268-269. . 
285-289.. 
310-313.. 
318-320. . 
331-334. . 
336-347.. 
371-373. . 
377-379.. 
428-430. . 
445-453.. 
478-483.. 
495-503. . 
503-512.. 

3 McCord, 
6- 9.. 

22- 25.. 
121-131.. 
131-141.. 
162-165.. 
227-234. . 
249-257. . 
280-281.. 
298-300. . 
387-394. . 
394-400.. 
458-461.. 
491-493.. 
.506-509.. 
552-553.. 



-Omt'd. 
. 10, 663 
.10, 666 
.10, 671 
.10, 674 
. 10, 675 
. 10, 677 
.10,679 
.10,681 
. 10, 683 
.10, 685 
.10, 687 
.10, 691 
.10, 693 
. 10, 698 
.10,699 
.10,702 



AM, DEC. 

.13, 697 
.13,698 
.13,701 
.13, 702 
.13, 707 
.13, 711 
.13,713 
.13, 717 
.13,721 
.13,722 
.13, 724 
.13,728 
.13, 7;i2 
.13, 734 
.13,736 
.13, 738 
.13,739 
.13,741 
.13,748 
.13, 751 
.13,757 

AM. DEC. 

15,612 
.15,614 
.15, 615 
.15, 622 
.15,625 
.15, 627 
.15,631 
.15, 632 
.IS, 633 
.15, 634 
.15,640 
. 1 5, 645 
.15, 647 
.15, 648 
.16, 650 



4McCord, 

12- 10.. 

16- 17.. 

,39- 46. . 

76- 79.. 

96-113.. 
183-197.. 
206-210. . 
239-240.. 
241-245.. 
246-249. . 
286-287.. 
294-311.. 
387-391.. 
476-480. . 
519-541.. 



AM.DEO. 

.17, 699 
.17, 702 
.17, 703 
.17, 707 
.17,710 
.17, 722 
.17, 731 
.17, 734 
.17, 735 
.17,740 
.17,742 
.17,744 
.17, 756 
.17, 7.58 
.17, 762 



Harp. 

33- 35. 

65- 69. 
135-139. 
268-269. 
269-273. 
287-290. 
300-302. 
430-434. 
452-453. 
481-486. 
503-508. 
557-563. 

1 Bail. 

7- 10. 

56- 59. 

84- 88. 

92- 97 
126-129 
136-137 
146-148 
158-161 
179-183 
221-223 
230-234, 
283-293 
312-315 
348-354, 
449-453 
467-469 
5:13-535 
575-586 
611-619 
651-656 



AM. DEC. 

,.18, 042 

,.18, 643 

,.18, 647 

,.18, 649 

.18,650 

.18, 652 

.18, 654 

,.18, 656 

,.18, 060 

.18, 661 

..18,663 

..18,666 

AM. DEC. 

..19, 648 
..19, 651 
..19, 653 
..19, 656 
..19, 660 
..19,661 
..19,663 
..19,664 
..19, 608 
..19, 672 
..19, 675 
..19, 079 
..19,686 
..21,469 
..21,476 
.,21,480 
..21,482 
..21,483 
..21,492 
..21,499 



2 Bail. AM. DEC. 



44- 49. 
51- 53, 
56- 58, 
66- 78, 
157-162, 
217-219. 
298-303, 
320-321 , 
324^329, 
389-391, 
401-403. 
421-424, 
488-489, 
516-520 
581-584, 
023-653 

1 Hill, 

27- 29. 
39-41. 

69- 75. 
167-171. 
184^186. 
197-200. 
239-245. 
246-250. 
260-266. 
207-269. 
289-290. 
299-304. 
304-309. 
317-321. 
363-364. 



..21,508 
..21,513 
..21,515 
..23, 117 
. 23, 131 
..23, 134 
..23,135 
..23, 139 
..23,140 
..23, 143 
..23,145 
..23, 146 
..23,149 
..23, 150 
..23, 153 
...23,155 

AM. DKC. 

. .26, 154 
.26, 155 
.26, 158 
.26, 163 
.26, 106 
.26, 108 
.28, 170 
.26, 174 
.26,177 
.26, 179 
.26, ISO 
.26, 181 
.26, 181 
.26, 187 
.26, 190 



2 Bill— Cont'd. 
29S-303. .,27, 381 
307-310... 27, 387 
363-306... 2 7, 390 



395-397. 


.27 


393 


397-400. 


.27, 


395 


488-496. 


.27, 


397 


506-508. 


.27, 


401 


528-531. 


.27, 


404 


607-611. 


.27, 


406 


612-612. 


.27, 


410 


619-625. 


■27, 


412 


634-640. 


.27, 


417 



3 Hill, AM. DEO. 

15- 16... 30, 347 



41- 47.. 

77- 84.. 
170-174.. 
227-230.. 



30, 348 
30, 354 
30, 360 
.30, 364 



331-333,.. 30, 366 

Dud, AM. DEO. 

16- 19. ..81,546 
38- 39. ..31, 548 

147-151. ..31, 549 
159-164...31, 552 
303-315. ..31, 556 
329-331... 31, 561 

Bice, AM. DEO. 

1- 9... 33, 90 
54- 56.., 33, 97 
162-1 70,.. 33, 98 
215-218.. .33, 105 
239-245... 33, 107 
245-247... 33, 111 
248-255. ..33, 112 
310-315... 33, 115 
316-325... 33, 119 

Bice £q, am. dec 

40- 50... 33, 74 

275-290... 33, 78 

373-388... 3 3, 84 

Cheves, am. dec. 
1- 4... 34, 581, 

17- 21... 34, 584 
22- 26... 34, 588 

186-190... 34,590 
220-228... 34, 593 



IMcMull 
9- 10. 
1&- 20. 
174-179. 
209-211. 
236-247. 
207-271. 
292-294. 
385-409. 



AM.DEC. 

.36, 250 
.36. 251 
.36,254 
.36,256 
.36, 257 
.36, 264 
.36, 267 
.36, 268 



2 Hill, AM. DEO. 

282-287... 27, 371 
288-289... 27, 376 



2 McMnll. 
44r- 49... 
158-162.. 
184-187 . 
270-275.. 
300-313.. 
313-323.. 
365-369.. 
439-153.. 



A.DEC. 

37,545 
39, 119 
39, 122 
39, 123 
39, 12s 
89, 128 
,39, 132 
,39, 135 
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1 Spear, 

26- 29. 
32- 38. 

312-215. 

225-236. 

253-257. 

272-273. , 

321-325.. 

379-384., 

408-431., 

2 Spear, 
9- 14., 

34- 37., 
IK-US. 
197-211. 
308-314. 
344r-352. 
424^27. 
436-444. 
495-501. 
599-601, 
613-617. 
<)28-630 
649-654. 
«92-696. 
747-754, 

1 Bich. 
30- 32. 
34- 35. 

135-142. 
161-170. 
199-206. 
249-2-V2. 
26H-272. 
369-374. 
397-401. 
444-4.56. 
501-507. 

2 Bich. 

27- 40. 
67- 72. 

,113-118. 
148-153. 
286-314. 
317-320. 
418-423. 
481-489. 
660-562. 
590-592. 



AMEEICAN DECISIONS AND EEP0ET8. 



AM. DEO. 

..40, 587 
..40, 589 
..40, 592 
. .40, 594 
..40,599 
..40, 602 
..40. 603 
..40,606 
..40, 608 

AM. DEO. 

,.42, 356 
,.42,360 
,.48,362 
,.42, 364 
. . 42, 368 
..42,371 
..42,376 
..42,380 
..42,384 
..42,387 
..42, 388 
..42, 390 
. .42, 391 
..42,395 
. .42, 397 

AM. DEC. 

..42,404 
..42,405 
. .42, 406 
..42, 411 
..44, 247 
..44,252 
..44, 251 
..44, 257 
..44,260 
. 44, 263 
..44,267 

AM. DEO. 

..44,271 
..44, 277 
..44. 279 
. .44, 283 
..45, 732 
..45,739 
. .45, 741 
. .45. 745 
..45,749 
..45, 750 



S Bicll. AM. DEC. 



4- 8. 

27- 36. 

99-101. 
125-128. 
133-135. 
307-310. 
511-315. 
331-334. 
362-363. 
413-417. 
418-425. 
434-43T. 



,.45,752 
,.45, 756 
,.45,761 
..45,762 
.45, 764 
.45, 766 
.45, 768 
.45, 771 
45, 774 
.45, 775 
.45, 778 
.45, 783 



4 Bicb. AM. DEC. 
35- 39... 53, 709 
46- 50... 53, 711 
68- 89.. .53, 715 

146-154... 53, 727 



203-206. 
228-233. 



.53, 732 
.55, 663 



tSicb.— Cont'd. 
329-338... 65, 678 
35 6-365... 5 5, 683 
376-385.. 55, 687 
416-422... 55, 692 
521-536... 55, 606 
586-590... 55, 703 
590-594... 65,, 706 



1 Strob. 

5- 8. 
47- 48. 

110-112. 
220-225. 
299-303. 
347-352. 
396-402. 
468-471. 
514-524. 
525-551. 

2 Strob. 

6- 11. 
12- 18. 
77- 81. 

207-221. 
250-257. 
257-266. 
457-463. 
471-474. 
508-536. 



AM. DEO. 

..47, 544 
..47, 517 
..47,518 
..47, 550 
..47, 554 
.47,557 
..47, 560 
..47,563 
..47,565 
..47, 578 

AM. DEC. 

. .47, 585 
. .47, 588 
. .47, 589 
. .47, 591 
. .49, 592 
.49, 596 
..49,604 
. .49, 606 
. .49, 608 



3 Strob. AM. DEC. 



27- 33. 

44- 56. 
108-115. 
177-180. 
190-193. 
284-288. 
297-304. 
384-394. 
448-4.52. 
465-474. 
542-545. 
552-556. 

4 Strob. 

50- 56. 

87- 92. 
168-180. 
188-191. 
238-240. 
296-300. 
431^38. 



. .49, 623 
. .49, 626 
. .49, 633 
. .49, 637 
..49,640 
. .49, 643 
. .49, 647 
..51, 630 
..51,634 
..51, 637 
..51,646 
..51,649 

AM. DEO. 

..51, 653 
..51, 659 
..53, 670 
..53, 673 
..53, 676 
,.53,678 
,.53, 680 



5 Strob. AM. DEO. 

15- 19. ..53, 684 

26- 29... 53, 686 

58- 67... 53, 689 

108-113. ..53, 694 

147-149... 53, 699 

196-200... 53, 706 



5 Bicb. 

145-149. 
178-189. 
212-219. 
237-241. 
280-286. 
352-356. 
405-421. 
462-465. 
541-550. 



AM. DEO. 

..55,708 
..65, 710 
..55,714 
..57, 743 
..57,741 
..57, 747 
..57, 750 
..67, 768 
..57,770 



6 Bioh. 

35- 37. 

44- 46. 
146-119. 
26S-275. 
298-305. 
329-331. 
387-390. 

7 Bicb. 
158-164. 
190-192. 
201-215. 
474-481. 

8 Bicb. 

24- 28. 
158-164. 
198-205. 
240-246. 
301-306. 
407-411. 



..57,775 
..57, 777 
..60, 122 
..60, 123 
..60, 127 
..60, 130 
..60, 132 

AM. DEC. 

..62, 407 
..62, 409 
..62, 411 
..62,418 

AM. DEC. 

..62,422 
..64,747 
..64, 750 
..64, 753 
. . 64, 755 
..64, 758 



9 Bicb. 


AM. DEC. 


55- 60. 


..64, 760 


84- 94. 


..64, 763 


201-203. 


.67, 648 


247-254. 


..67, 551 


313-317. 


.67, 553 


407-410. 


..67,557 


423-427. 


.67,560 


10 Bicb. 


AM. DEO. 


72- 78. 


.67, 569 



13.5-140... 67, 572 
227-233... 70, 219 
271-277. ..70, 223 
332-340. ..70, 226 



382-388. 
543-518. 

11 Bicb. 

51- 59. 
109-120. 
165-177. 
193-195. 
217-238. 
283-287. 
509-516. 
569-577. 
638-642 



.70, 231 
.70, 234 



AM. DEO. 

..70, 237 
..70, 240 
..70, 246 
..73,105 
..73, 106 
..73, 116 
..73,119 
..73,122 
..73,127 



12 Bicb. AM. DEC. 

13- 23... 75, 714 
82- 87... 75, 725 
172-175... 76, 729 
284-285... 75, 731 
387-391... 75, 732 
445-447... 78, 467 
518-535... 78, 468 
67.5-678... 78, 476 

1 3 Bicb. AM. DEO. 
498-547... 91, 245 

1 4 Bicb. AM. DEO. 
129-142... 91, 262 
169-173... 94, 130 
215-229. ..94, 132 



IS Rich, A3I. DEC. 

63- 65.. .94, 139 

66- 83. . .94, 141 

158-163. . .94, 148 

284^309... 98, 382 

1 Sesaus.AM.DEc, 



274-288. . 
289-302.. 
382-400. . 
409-123. . 
433-435. . 
489-497. . 


. 1 


656 
664 
671 
677 
687 
689 


2 Desans 


AM.DEO. 


171-190. . 
226-231.. 
55-2-555. . 
582-591.. 


. 2, 
. 2, 
. 2 
. 2, 


686 
692 
696 
698 



3 Sesaas.AM.DEC. 



74- 78. . 
149-154.. 
190-199. . 
241-215. . 
256-262. . 
27.S-296. . 
117-164. . 
511-528.. 



4,601 
4,606 
4, 609 
4, 613 

4, 617 
5,551 
6, 557 

5, 593 



4 Desaus, AM.DEO. 
19- 21... 6, 696 



65- 76.. 
126-128.. 
215-226. . 
578-591.. 
591-611.. 



6, 597 
6, 606 
6, 613 
6, 619 
6, 630 



Harp.Eq.AM.DEc. 
65- 66... 14, 696 
72- 88... 14, 698 
102-105... 14, 709 
115-152... 14, 712 
202-203... 14, 719 

IMcCord C.A.DEC. 

53- 56... 16, 595 

197-209... 16, 597 

213-220. . . 16, 602 



304-310. 
383-394. 
413-155. 
521-551. 

2 McCord 

23- 26. . 

27- 31.. 

36- 13.. 

43- 59.. 
126-129.. 
143-1.50. . 
207-214.. 
214-269.. 
410-419.. 
455-465. . 



.16, 006 
.16,610 
.16, 617 
.16, 623 

C.A.DEO. 

.16, 628 
.16, 6-29 
.16, 632 
.16, 635 
.16, 639 
.16, 611 
. 16, 643 
.16, 648 
.16, 661 
. 16. 667 



IBail.Eij.AM.DEC. 
3,5- 12... 21, 518 
107-112... 21, 522 
113-118... 21, 526 
111-118... 21, 530 
119-153... 2 1,638 
351-359... 23, 166 
360-370... 23, 170 



S. C. 

1 Ball, Eq.— Cont'd. 
387-389... 23, 180 
179-482... 23, 183 
482-487.. .23, 186 

Bicb. Eq.C. a.deo. 
26- 35... 23, 191 
77- 84... 23, 194 
122-1 41... 24, 39K 
146-164... 24, 409 
220-222... 24, 417 
321-325... 24, 419 
159-462... 24, 422 

1 Hill Ch.AM.DEO. 

113-121... 26, 192 

146-148... 26, 194 
190-193... 26, 196 
2,52-264... 26, 199 



288-296. 
311-323. 
360-369. 
465-602.. 



.26, 203 
. 26, 208 
.27, 422 
.27, 429 



2 Hill Cb. AM. DEC. 



19- 22.. 

46- 49.. 
108-110.. 
167-171.. 
200-204. . 
204-215. . 
277-298. . 
335-351.. 
443-457. . 
558-566.. 
581-591.. 
622-621. . 



27, 441 
27, 445 
27, 448 
29, 63 



29, 

.29, 68 
.29, 72 
.29, 89 
.30,368 
.30, 380 
.30, 386 
.30, 389 



Dud. Eq. AM. DEC. 

14- 23.. .31, 563 
128-132... 31, 569 

Bice Eq. AM. DEO. 

40- .50.. .33, 74 

27.5-292... 3 3, 78 

373-388... 33, 84 

Cbe vea Eq. a. dec. 

3.3- 37... 34, 599 

62- 71... 34, 602 

143-147... 34, 605 

167-174... 34, 608 

UcM.Eq, AM.DEO. 

27- 34... 36, 290 

69- 74... 36, 293 

87- 93... 37, 518 

236-253... 3 7, 560 

Spear Eq. AM.DEO. 
1- 19... 39, 142 
215-232... 40. 613 
289-302... 40, 618 
303-308... 40, 620 
328-342... 40, 023 
569-577... 42, 332 
579-592... 42, 336 

IStrob.Eq, A.DEO. 
43- 53... 47, 623 
103-113... 47, 527 
295-323... 47, ,532 
344-347... 47, 537 
317-349... 47, 539 
387-393... 47, 541 
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2Strob.Ec[. a.beo. 
2i- 27... 49, 651 



40- 44. 


.49, 


654 


145-148. 


.49, 


660 


148-154. 


.49, 


664 


231-237. 


.49, 


667 


285-289. 


.49, 


671 


343-379. 


.49, 


674 


SStrob.Eq. A.BEO. 


55- 59. 


.51, 


663 


66- 75. 


.51 


665 


105-111 . 


.51 


671 


131-136. 


.51 


675 


258-262. 


..51 


678 



4Strob.Eq.A.DEO. 

58- 66... 53, 653 
149-155... 53, 657 
155-160... 53, 660 
207-217... 63, 663 

1 Kich. Eq. a.dec. 

71- 78... 42, 345 

99-110... 42, 349 

222-264... 44, 213 

396-404... 44, 229 

2Bich.Eq. A.DEC. 
4- 8... 44, 234 
43- 45... 44, 241 
115-119... 44, 244 
142-143... 46, 41 
273-282... 46, 43 
283-285... 46, 51 
291-295... 46, 53 
317-319... 46, 56 
355-367... 46, 58 
404-407... 46, 65 

3 Bich. Eq. A.DEC. 
1- 9... 55, 627 
132-138... 5 5, 634 
235-244... 5 5, 637 
257-262... 55, 642 
423-431... 55, 643 
543-5.55... 5 5, 646 
555-558... 5 5, 653 

4SicIi. Eq. A.DEO. 
46- 59... 55, 654 
262-266... 57, 727 
301-306... 57, 730 
447-458... 57, 733 

5 Bicli. Eq. a.dec. 
155-162... 57, 737 
519-530. . .60, 102 

6 Bich. Eq. a.dec. 
12- 25.. .60, 107 
96-103... 60, 115 

284-285... 62, 390 
364^369... 62, 392 

7 Eicli. Eq. a.dec. 
105-111... 62, 396 
509-520... 62, 402 
328-343... 64, 731 

8 Bich, Eq. a.dec. 
46- 57... 64, 739 

155-165... 70, 192 
286-290... 70, 196 



9 Bich, Eq. a.dec. 
42- 45... 70, 200 
111-118... 70, 203 
252-269... 70, 207 
311-330... 70, 210 
355-357... 70, 216 

lOjBich.E. A.DEC. 
202-206... 73, 89 
320-322... 73, 92 
323-328.. .73, 93 
338-340... 73, 94 
411-415... 73, 96 
551-556... 73, 99 
573-581.. .73, 102 

1 1 Bich. E. A.DEO. 
23- 26... 75, 736 

259-263... 78, 457 
344-392... 78, 458 
536-540... 78, 461 

1 2 Bich. E. A.DEC. 
124^137... 78, 463 
337-342...91, 240 

1 3 Bich. E. A.DEC. 
104-110... 94, 1.52 
172-179... 94, 160 
190-1 94... 94, 162 
222-249... 94, 164 

1 5, C. AH. DEO. 

80- 84... 98, 397 

1 S. C. AM. BEF. 

80- 84... 7, 23 
383-399... 7, 26 
441-447... 7, 33 

2 S. C. AU. BEP. 

7- 11. ..16, 643 
150-169. ..16, 647 
255-276... 16, 659 



3S. C. 

1- 11. 
110-118. 
168-196. 
210-215. 
232-242. 
381-383. 
347-351. 
438-450. 
580-eOO. 

4S. C. 

135-144. 

5S. C. 

103-117. 
131-139. 
156-158. 
393-404. 

6S. C. 

130^140. 
297-304. 



AM. KEP. 

..16, 681 
..16, 690 
..16, 697 
..16, 716 
..16,721 
..16,729 
..16, 732 
..16,737 
..16, 750 

AM. EEP. 

..16, 762 

AM. EEP. 

..22, 1 

..22, 6 

..22, 12 

..22, 14 

AM. EEP. 

. . 24, 467 
..24, 471 



8S. C. 

71- 81. 
244^248. 
273-282. 
290-307. 

9S. C. 

20- 44. 

61- 70. 

80- 82. 
325-329. 
344-375. 

lOS.C. 

110-122. 
133-134. 
247-259. 
452-464. 

11 S. C. 

333-337. 
396-409. 
429-444. 
452-458. 
551-565. 



AM. BEP. 

..28, 275 
..28, 284 

..28,288 
..28.294 

AM. BEP. 



..30, 
..30, 
..30, 
..30, 
..30, 



AM. BEP. 

..30, 37 

..30, 46 

..30, 50 

..30, 58 

AM. BEP. 

..32,476 
..32,479 
..32,483 
..32,495 
..32, 500 



7 8, C. AM. BEP. 

28.'!-289...24, 476 
209-224... 24, 479 



1 2 S. C, AM. BEF. 

29- 31... 32, 506 
180-184... 32, 508 
564-567... 32, 511 
567-570... 32, 513 
576-580... 32, 516 
586-592.. .32, 518 

13 S. C. AM. BEF. 

5- 19... 36, 678 
328-338... 36, 687 
347-354... 36, 694 
409-430... 36, 700 
512-532. ..36, 716 



14 S. C. 

20- 25. 

25- 30. 
112-118. 
154-162. 
355-358. 
444^453. 
573-583. 

15S. C. 

1- 10. 
82- 88. 
110-118. 
124-127. 
210-214. 
373-381. 
440-443. 
581-602. 

16S. C. 

73- 76. 
33^348. 
445-452. 
602-616. 

17S. C. 
411-420. 
467-472. 
481-489. 
499-504. 
558-563. 



AM. BEP. 

..37, 714 
..37,720 
..37, 724 
..37,728 
..37, 731 
..37, 733 
..37,737 

AM. BEP. 

. .40, 675 
. .40, 680 
. .40, 684 
. .40, 690 
. .40, 694 
. .40, 697 
..40, 703 
..40,705 

AM. BEP. 

..42,632 
..42, 635 
. .42, 641 
. .42, 650 

AM. BEF. 

..43,607 
..43, 614 
. .43, 618 
..43, 624 
. .43, 629 



18 S. C. 

31- 38. 

38- 46. 
175-179. 
262-275. 
360-366. 
506-510. 

19 8. C. 

20- 30. 

66- 71. 

71- 85. 
170-190. 
297-307. 
412-425. 
521-526. 
583-591. 

20 S. C. 
116-123. 
123-144. 
363-364. 
419-424. 
430-441. 
574-580. 

21 S. C. 

35- 41. 
212-220. 
226-242. 
295-298. 
318-326. 
385-392. 
403-413. 
541-550. 
590-594. 



AM. BEP. 

. .44, 558 
..44, 564 
. .44, 569 
. .44, 573 
. .44, 579 
..44, 583 

AM. BEF. 

..45, 754 
..45, 761 
..45,765 
..45, 765 
..45, 777 
..45, 785 
..45,794 
. .45, 796 

AM. EEP. 

..47, 827 

..47, 833 

-. 840 

4 ■ 842 

. , , 845 
..47, 853 

AM. EEP. 
..53,656 
..53, 661 
..53, 669 
..53, 677 
..63, 681 
..53, 684 
..53, 688 
..53, 691 
..53,702 



22 S. C. 

108-118. 



AM. BEF. 

..53,706 
139-147... 53, 711 
339-358... 53, 713 
367-372... 53, 717 
372-380. ..53, 720 
446-454. ..53, 724 
476-484... 53, 730 



23 S. C. 

25- 58. 

57- 70. 
226-232. 
274-282. 
339-342. 
526-531. 
631-543. 
578-588. 



AM. EEP. 

..55, 1 

..55, 6 

..55, 15 

..55, 20 

..55, 26 

..55, 28 

..56, 32 

..55, 44 



24 S, C. AM. BEF, 

18- 29, 
150-158. 
185-190, 
228-238, 
254-266 
273-283 
439-445 
461-468, 
559-572 



.58,237 
.58, 241 
.58, 245 
.58, 247 
.58, 253 
.58, 259 
.58, 262 
.58, 268 
.58, 272 



25 S. C. 

1- 24. 
68- 72. 
175-181. 
238-243. 
348-358. 
394-405. 
446-453. 
481-488. 



AM. BEF. 

..60,478 
. . 60, 484 
..60,496 
..60,502 
..60, 505 
..60, 512 
..60,516 
. .60, 520 



TENNESSEE. 
1 Over. AM. DEC. 
174^177... 3,752 
230-2.32... 
314^323. . . 
438-448... 



8,755 
3, 757 
3,762 



2 Over. am. dec. 
2- 6. . . 5, 645 
6- 9... 5, 648 

49- 54. . . 5, 650 

93- 95... 5,654 

96- 96... 5,656 

99-102... 5, 656 

176-177... 5,659 

205-208... 5, 661 

233-235... 6, 663 

Cooke, AM. DEC. 

36- 39... 5,665 

53- 60... 5, 668 

90-109... 5,670 

163-174... 5,680 

174-179... 5,684 

179-185... 5,686 

200-206. . . 5, 691 

268-273... 5,696 

373-380... 5,698 

3 Hayw. am. dec. 
147-152... 9, 736 
159-164... 9, 740 
224-228... 9, 745 

4 Hayw. am. dec. 
1- 4... 9,748 

112-115... 9, 161 

128-134... 9,754 

205-210... 9,758 

223-228... 9,763 

5 Hayw. am. dec. 
139-155... 9,767 
165-224... 9, 780 
271-276... 9, 787 



Feck, 

1- 21. 
146-148. 
196-198. 
261- 



AM. DEC. 

..14,722 
. . 14, 741 
..14,743 
. . 14, 745 
270-271... 14, 751 
274-275... 14, 753 
301-307... 14, 755 
321-324... 14, 761 



Mart.&Y. 
1- 26.. 
48- 58.. 
122-127.. 
143-147.. 
302-308.. 
309-323.. 
361-367. . 
378-382.. 
383-385.. 
426-436.. 



.17, 770 

.17,782 

.17,788 

.17,795 

.17,798 

.17, 802 

.17,809 

17, 813 

17, 817 

17, 819 



1 Terg. AM. DEO. 

3- 13... 24, 427 

36- 40... 24, 436 

69- 70...24, 43» 

76- 78... 24, 441 
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AMEKICAN DECISIONS AND REPORTS. 



TENN. 



ITeig.— Cont'd. 
110-115... 24, 4M 
149-151... 24, MK 
289-290... 24, 450 
291-293... 24, 451 
502-503... 24, 454 



2 Yerg. 

6- 9. 

24- 30. 

31- 33. 

60- 09. 
193-1119. 
249-255. 
346-349. 
394-40.1. 
407-472. 
524-524. 
554-557. 
581-58!i. 
599-623. 

3 Terg. 

40- 54. 
127-132. 
171-178. 
201-240. 
278-279. 
283-295. 
366-368. 
392-391. 
403-401. 
411-414. 
475-479. 
481-481). 
492-496. 

4 Terg. 
1- 3. 

29- 35. 

48- 52. 
137-143. 
174-175. 
202-209. 
218-231 . 
270-293. 
323-325. 
452-455. 
456-458. 
541-652. 
576-578. 

6 Terg. 
16- 18. 

41- 62. 
63- 6(i. 

104-106. 
154-159. 
195-197. 
199-201. 
261-264. 
300-301. 
301-302. 
320-323. 
369-377. 
456-458. 
459-462. 
463-466. 



AM. DEO. 

..24, 455 
..24, 458 
..24,463 
. . 24, 467 
..24,479 
..24,48.5 
..24,489 
..24,492 
..24, 498 
..24, 502 
..24, 511 
..24.515 
..24, 517 

AM. DEO. 

..24, 546 
..24,550 
..24,553 
.24, 556 
..24,509 
..24, 570 
. .24, 580 
..24, 582 
..24, 583 
..24,585 
..24, 587 
..24, 590 
..24, 594 

AM. DEC. 

..26, 213 
.26,214 
..26, 215 
..26, 217 
..26, 220 
..26,221 
..26,225 
..26,232 
..26, 236 
..26, 239 
..26,240 
..26, 242 
..26, 247 

AM. DEO. 

..26,249 
..26,251 
..26, 254 
..26, 257 
..26, 258 
..26, 262 
..26, 263 
..26,265 
..26, 267 
..26, 268 
..26, 268 
..26, 270 
..26,276 
..26, 278 
..26, 280 



6 Terg. am. dec. 

20- 24... 27, 462 

75- 78... 27, 455 

185-189... 27, 458 

220-223.. .27, 460 



6 Terg.— 

280-288. 
334-340. 
360-363. 
364-376. 
483-485 



Cont'd. 
..27,462 
..27,467 
..27,409 
27, 480 
27, 488 



497-501... 27, 489 



7 Yerg. 

82- 84. . 
168-171 . . 
222-239.. 
277-278.. 
30,5-310.. 
319-339.. 
340-343.. 
477-486. . 
490-494., 
519-525.. 
529-533. . 
006-614. . 

8 Yerg. 

33- 42.. 

59- 62. , 
111-113.. 
134-142.. 
lf)8-161.. 
175-178.. 
179-185. , 
387-393. , 
435-436. , 
476-483.. 
484-498.. 
507-509. . 



.27, 492 
.27,494 
.27, 496 
.27, 504 
.27, 505 
.27, 508 
.27, 515 
.27, 519 
.27, 522 
.27, 525 
.27, 526 
.27, 528 



.29,101 
.29, 104 
.29, 106 
.29, 108 
.29, 112 
.29, 114 
.29, 116 
.29, 122 
. 29, 125 
.29, 126 
.29, 130 
.29, 137 



9 Yerg. am. dec. 
11- 15... 30, 391 



9»- 96. 

172-184. 
209-242. 
333-337. 
383-386. 
424-428. 
486-488. 

10 Yerg. 

10- 20. 

59- 84. 
241-243. 
263-273. 
290-292. 
320-328. 
417-429. 
491-492. 
532-542. 

Meigs, 

17- 21. 

52- 58. 

76- 77. 

99-102. 
149-153. 
158-162. 
181-186., 
265-281.. 
342-357. , 
390-394., 
421-427., 
484-496., 
502-509.. 
581-584., 
613-619.. 
620-630. , 



30, 393 
.30, 396 
.30, 400 
.30,417 
.30, 420 
. 30, 422 
.30,423 

AM. DEC. 

..30,425 
. . 30, 430 
..31, 573 
..31, 576 
..31,581 
..31,583 
..31, 585 
..31, 590 
..31, 591 



.33, 125 
.33, 126 
.33, 130 
.33, 132 
.33, 137 
.33,138 
.33, 140 
.33, 143 
.33,147 
.33,153 
.33, 154 
.33, 157 
.33, 161 
.33,164 
.33, 166 
.33, 168 



IHumph. 

23- 31.. 

43- 45. . 

54- 58.. 

80- 84. . 
113-120.. 
156-102. . 
228-232.. 
232-241.. 
294-'J99.. 
300-302 . . 
325-329.. 
399-401.. 
403-408.. 
443-452.. 
491-497 . . 

2 Humph, 

27- 30.. 

37- 39.. 

71- 72.. 

99-101.. 
102-105. . 
112-115.. 
131-133.. 
166-169.. 
202-217.. 
283-284.. 
327-330.. 
350-351.. 
395-397.. 
409-410. . 
428-433.. 
490-493.. 
500-510.. 
524-529.. 
548-550.. 

SHumpIi. 
11- 13.. 

19- 24.. 

56- 62.. 
167-169.. 
171-174.. 
177-179.. 
213-217.. 
267-278.. 
333-340.. 
437-442. . 
442-447.. 
480-482.. 
483-493.. 
538-541.. 
581-584.. 
616-619.. 

4 Humpll, 

66- 68.. 

95- 98.. 

99-102.. 
131-134. . 
174-176.. 
177-179. . 
179-183.. 
244-246.. 
319-320. . 
342-344. . 
356-359.. 
362-364. . 
433-434.., 
444-446.. 
451-455.., 
500-502.. 



.34, 613 
.34, 616 
.34, 618 
.34, 619 
. 34, 622 
.34, 625 
.34, 644 
.34, 646 
.34, 648 
. 34, 650 
.34, 652 
.34, 655 
.34, 657 
.34, 659 
.34, 664 

,AM.DEC. 

.36, 296 
.36, 298 
.36, 300 
.36, 301 
.36, 303 
.36, 305 
.36, 307 
.36, 309 
.36, 311 
.36,322 
.37, 556 
.37, 559 
.37, 560 
.37,561 
.37,563 
.37, 564 
.37, 566 
87, 572 
37, 575 



AM.DEO. 

.39,149 
.39, 150 
.39, 153 
.39,156 
.39, 158 
.39, 161 
.39, 163 
.39, 165 
.39, 175 
.39, 180 
.39, 185 
.39, 187 
.39, 189 
.39, 195 
.39,197 
.39, 199 



AM.DEC. 

.40, 626 
.40, 628 
.40, 630 
.40, 632 
40, 635 
.40, 638 
,40, 642 
.40, 645 
.40, 648 
.40, 650 
.40, 651 
.40, 653 
40, 655 
40, 657 
40, 658 
40, 660 



SHumph, 

15- 18. . 

66- 67.. 
117-120.. 
133-137.. 
290-294. . 
313-324 
329-330 
332-335.. 
363-365.. 
386-386. 
411-413.. 
417-418. . 
419-420. 
443-445.. 
529-552 
554-556 
619-624 

6Humpli 
36- 37.. 
53- 55.. 
70- 74. . 

113-116. . 

186-195.. 

195-199.. 

215-220.. 

261-263.. 

270-276. . 

309-313.. 

368-374. . 

458-481.. 

487-493. . 

7Humph, 

72- 75.. 

80- 84.. 
106-107.. 
1.52-154.. 
185-189.. 
224-229.. 
303-307.. 
310-319.. 
465-471.. 
548-550. . 
576-579.. 

SHnmph, 
1- 10.. 
69- 72.. 
159-176.. 
209-215. . 
256-288. . 
363-371.. 
390-403. . 
563-570.. 
624-634. . 
647-654. . 

9Hiimpll, 

43- 65.. 
208-214. . 
246-251.. 
369-382.. 
470-473.. 
561-567. . 
612-615. . 
620-625. . 
726-731.. 
746-749.. 



AM.DEC. 

.42,417 
.42, 420 
.42, 422 
.42, 424 
.42, 427 
,42, 431 
.42, 432 
.42, 434 
.42, 437 
.42, 438 
.42, 439 
,42, 441 
,42, 443 
.42,444 
.42,447 
.42, 468 
.42, 471 

AM.DEC. 

.44, 288 
.44, 289 
.44, 294 



296 
298 



.44, 300 
.44, 303 
.44, 306 
.44, 308 
.44, 312 
.44, 315 
.44, 318 
.44, 321 

.AM.DEC. 

.46, 68 

.46, 69 

.46, 71 

.46, 73 

.46, 75 

.46, 76 

.46, 79 

.46, 81 

.46, 86 

.46, 89 

.46, 91 

.AM.DEC. 

.47, 597 
.47, 599 
.47, 601 
.47, 605 
.47, 608 
.47, 618 
.47, 622 
.47, 632 
.49, 690 
.49, 692 

,AM.DEO. 

.49, 697 
.49, 706 
.49, 709 
.49, 712 
.49, 714 
.49, 717 
.49, 719 
.51, 682 
.51,685 
.51, 688 



lOHumph.A.DEC. 

9- 15... 51, 690 

81- 82... 51, 694 



lOHumph.— Cont'd. 
134-135... 51, 696 
155-156. ..51, 697 
176-178... 51, 69a 
208-209... 5 1,701 
247-253... 51, 702 
301-304... 51, 707 
337-340... 51, 709 
464-466... 53, 736 
545-651... 53, 737 

1 1 Humph. A.DEC. 
1- 37... 53, 742. 
67- 70. ..53, 771 
104^105... 53, 778 
108-112... 53, 779 
369-374... 54, 41 
406-411... 54, 45 
455-457... 54, 49 
478-484... 54, 51 
536-539... 54, 55- 
599-601... 54, 58 



1 Swan, 
1- 7. 
54^ 56. 
119-123. 
142-149. 
213-219. 
309-313. 
375-381. 
437-441. 



..55,718 
..55,724 
..55,725 
..55,729 
..56,734 
..55,737 
..57,779' 
..67,782 



2 Swan, am. dec. 

9- 18... 58, 49 

87- 89... 58, 54 

138-141... 58, 55 

321-326... 58, 59 

358-364... 58, 63 

405-415... 58, 66 

515-521... 58. 73 



1 Sneed, 
63- 68.. 
87-91.. 

106-111.. 

176-178.. 

178-180.. 

205-214.. 

248-254.. 

330-341.. 

390-393.. 

543-548. . 

637-697.. 



AM. DEC. 

.60, 135 
.60, 137 
.60, 140 
.60. 143 
.60, 144 
.60, 146 
.60, 164 
.60, 157 
.60, 160 
.60, 162 
.62, 424 



2 Sneed, am. dec. 
73- 80.. .62, 457 



192-195.. 
285-291.. 
520-525.. 



.62, 458 
.62,468 
.62, 472 



482-486... 64, 772. 
596-609. . .64, 775 

3 Sneed, am. dec. 
82- 86... 66. 49 
231-236... 65, 52 
268-270... 65, 56 
305-308... 65, 58 
536-541... 67, 576 
558-563... 67, 579 
595-603... 67, 582 



TENH. 

4 Sneed, 

36- 48.. 

58- 61 . . 

73- 75.. 

99-101.. 
203-208.. 
364-370.. 
405-411.. 
468-470.. 
543-547.. 
672-683 . . 
<>83-698.. 



NUMERICAL TABLE OP CASES 



AM. DEO. 

. 67, 587 
.67, 597 
.67, 599 
.67, 601 
.67. 604 
. 70, 260 
.70, 254 
. 70, 258 
.70, 262 
.70, 265 
.70, 269 

S Sneed, am. dec. 
57- 64... 70, 275 
322-324... 73, li9 
406-415... 73, 131 
455-460... 73, 134 
624-530... 73, 149 
547-654... 73, 163 
680-583... 73, 157 
583-586... 73, 159 



1 Head, 

38- 39. 
108-110. 
160-162. 
•219-221. 
523-326. 
397-401. 
456-459. 
533-535. 

.2 Head, 
1- 8. 
80- 86. 
143-154. 
314-320. 
488-492. 
505-606. 
558-560. 
571-577. 
595-698. 
609-613. 

3 Head, 
51- 54. 

87- 91., 
194-197 . , 
238-242., 
299-301 . , 
455-468.. 
491-492.. 
523-525., 
542-544., 
557-559.. 
5B2-664.. 
638-644. . 
667-670.. 



AH. DEC. 

.73, 161 

.73,163 

.73, 164 

.73,175 

..73, 177 

..73, 179 

..73,182 

73, 184 

AM, DEC. 

..73, 186 
..73, 191 
..73, 196 
..75, 740 
..7S, 744 
..75, 747 
..75,748 
..75,749 
..75, 753 
..75, 755 



.75, 757 
.75, 761 
.75,764 
.75,767 
.75, 771 
.75, 774 
.75,777 
.75, 778 
.75,779 
.7,5, 781 
.75,783 
.75, 784 
.75, 789 



1 Cold. AM. D£C. 

1- 12... 78, 478 
120-122... 78, 487 
167-169... 78, 488 
233-238... 7 8, 490 
307-313.., 78, 495 
461-470... 78, 495 
•611-623... 78, 506 

2 Cold. AM. DEC. 

25- 27... 88, 588 
101-1 07... 88, 591 
212-215... 88, 593 
,283-287... 68, 596 



2 ooia.- 
310-314. 
369-375. 
474-486. 
605-609. 

3 Cold. 

83- 91. 
186-191 . 
267-278. 
339-344. 
414-418. 
468-471. 
472-477. 
554-669. 

4 Cold. 

70- 87. 
205-214. 
315-.324. 
608-614. 
626-632. 

5 Cold. 

1- 7. 
146-148. 
223-228. 
263-267. 
326-340. 
362-370. 
431-434. 
447-461. 
471-476. 
539-547. 
580-584. 

6 Cold, 

113-122. 
199-202. 
310-313. 
368-374. 
391-400. 
424-433. 
593-698. 
646-655., 

1 Heisk. 

44^ 67. 
128-144. 
280-291., 
368-384. , 

2 Heisk. 

68- 70., 
174-196.. 
254-257.. 

3 Heisk. 

53- 65.. 
165-201.. 

4 Heisk. 

661-668.. 

5 Heisk, 
353-365. 

6 Heisk. 

5- 16., 
93-103. 
143-150., 
172-173., 
261-268., 
395-407., 



-Cont'd. 
..88,598 
..88, 601 
..88,604 
..91,270 

AM. DEO. 

..91, 272 
..91, 276 
..91, 281 
..91, 1!88 
..91, 291 
..91, 294 
..91, 296 
..91, 299 

AM. DEO. 

..94, 184 
..94, 194 
..94, 200 
..94, 206 
..94, 210 

AM. DEO. 

..94, 214 
..94, 220 
..94, 246 
..98,401 
..98, 404 
..98,421 
..98, 426 
..98, 429 
..98,432 
..98, 436 
..98,442 

AM. DEC. 

..98,445 
..98,450 
..98,452 
..98,464 
..98,459 
..98, 465 
..98, 471 
..98,474 

AM. EEP. 

.. 2,678 

. . 2, 690 

. . 2, 700 

, . 2, 706 

AM. HEP. 

5, 26 



. 5, 
. 5, 



AM. REP. 

.8, 1 
,.8, 8 

AM. KEP. 

.13, 1 

AM. BEP. 

.13, 5 

AM. EEP. 

.19, 577 
.19,583 
.19, 689 
.19, 593 
.19,594 
. 19, 598 



7 Heisk. am. eep. 
35- 50... 19, 604 

156-166... 19, 612 
451-466. ..19, 618 
667-578. ..19, 623 

8 Heisk. am. bep. 
524r-537...24, 285 



9 Heisk. 
1- 12. 
52- 57. 
211-223. 
349-382. 
511-517. 
618-530. 
.564-570. 
606-632. 
708-719. 
762-776. 



AM. BEP. 

..24, 289 
..24, 296 
..24, 300 
..24,308 
..24,327 
..24,331 
..24, 339 
..24, 344 
..24,860 
..24,367 



10 Eeisk.AM.BEP. 
629-639... 27, 733 

1 1 Heisk.AM.BEP. 
10.1-121... 27, 737 
206-214... 27, 742 
614^622... 27, 744 

12 Heisk.AM.BEP. 
7- 12... 27, 747 

499-606... 27, 750 
684^689... 27, 755 

1 Baxt. AM. BEP. 

87- 96... 25, 764 
145-150... 25, 769 
256-265... 25, 775 
337-342... 25, 772 
352-358... 25, 780 
469-476... 25, 783 



3 Baxt. 

167-169. 
362-353. 
440-463. 

4 Bazt. 

401-403. 

5 Bazt. 

569-574. 
619-622. 

6 Bazt. 

24- 34. 
297-298. 
41.6-418. 
553-562. 
567-577. 
614^621. 

7 Bazt. 
9- 11. 

57- 64. 

95- 97. 
112-113. 
312-317. 
345-350. 
524-526. 



AM. EEP. 

..27, 759 
..27, 760 
..27,761 

AM. BEP. 

..27,769 

AM. BEP. 

..30, 69 
..30, 72 

AM. EEP. 

..32,622 
..32,529 
..32,530 
..32,532 
..32,539 
..32; 646 

AM. BEP. 

..32,549 
..32,551 
..32,555 
..32,561 
. .32, 562 
. . 32, 665 
..32,668 



8 Bazt. 

38- 42. 
101-109. 
211-218. 
228-230. 
324-325. 
341-348. 
420-423. 
490-494. 
580-586. 

9 Baxt. 

45- 52. 

53- 66. 
168-175. 
223-224. 
250-257. 
261-272. 
290-293. 
389-393. 
409-414., 
509-513., 

1 Lea, 

360-364. 
454-456. 
436-440. 
634-642. 
649-657. 
701-709. 

2 Lea, 

78-100. 
133-136. 
169-176. 
213-219. 
239-245. 
261-254. 
257-261. 
281-288. 
393-405. 
661-666. 
720-723. 

3 Lea, 

40- 41. 

76- 76. 
101-105. 
215-222. 
260-263. 
292-295. 
302-308., 
469-478. , 
527-531., 
626-633.. 
710-715.. 
729-731.. 



AM. EEP. 

..3S, 685 
..35, 691 
..35, 696 
..35, 700 
..35, 704 
..35, 705 
.35,711 
..35, 713 
..35, 716 

AM. BEP. 

.40, 71 

.40, 81 

.40, 84 

.40, 89 

.40, 90 

.40, 90 

.40, 92 

,40, 93 

.40, 97 

.40, 99 



..27,771 
..27, 774 
..27, 775 
..27, 778 
..27, 784 
..27, 789 



..31,586 
..31,591 
..31,693 
..31,598 
..31,602 
..31, 607 
..31,609 
..31,612 
..31, 616 
..31,623 
..31,626 



.31, 629 
.31,630 
.31, 631 
.31, 633 
.31,637 
.31, 639 
.31, 642 
.31, 648 
.31, 652 
.31, 656 
.31,660 
.31, 663 



4 Lea, AM. BEP. 
39- 50... 40, 1 

233-244... 40, 5 
251-270... 40, 12 
439-442... 40, 20 

5 Lea, am. bep. 
105-112... 40, 23 
204-213... 40, 26 
232-239... 40, 31 
352-363... 40, 36 

6 Lea, am. bep. 
286-289... 40, 37 
303-307... 40, 39 



80 

6 Lea—Oon/^d. 
343-353... 40, 41 
411-417... 40, 47 
508-51 4... 40, 60 
671-574... 40, 53 

7 Lea, am. bep. 
134-140... 40, 55 
173-1 79... 40, 60 
410-412... 40, 64 
492-512... 40, 66 
704^708... 40, 68 

8 Lea, am. bep. 
67- 73... 41, 630 
84- 90... 41, 633 

413-416... 41, 637 
438-450... 4 1,640 
513-530. . .41, 647 
63 1-640... 41, 656 
547-551. . .41, 662 



9 Lea, 

38- 55. 
128-134. 
180-189. 
218-223. 



AM. BEP. 

, .42, 654 
.42,667 

, .42, 668 
.42, 673 



359-364. . .42, 676 
601-608... 42, 680 
609-624... 42, 684 

10 Lea, AM. EEP. 



1- 7. 


. .43, 290 


124-134. 


..43,294 


184^194. 


. .43, 301 


258-261. 


..43,307 


268-281. 


. .43, 309 


741-749. 


..43,317 


11 Lea, 


AM. BEP. 


78- 81. 


..47,277 


98-106. 


..47,279 


264-267. 


..47,284 


372-382. 


. .47, 286 


382-391. 


. .47, 291 


452-463. 


.47,298 


515-517. 


. .47, 305 


528-633. 


..47,307 


683-594. 


.47. 312 


12 Lea, 


AM. BEP. 


63- 76. 


.47, 319 


121-128. 


.47, 326 


146-157. 


.47, 331 


282-286. 


.47, 338 



13 Lea, am. eep. 
1- 23... 49, 655 

134-138... 49, 660 
491-496... 49, 663 
607-544... 49, 666 

14 Lea, am. bep. 
21- 29... 52, 149 
51- 56... 52, 154 
92- 96... 52, 167 

263-294... 52, 169 
622-629... 52, 173 
637-642. ..62, 177 
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AMERICAN DECISIONS AND EEPOKTS. 



TENN.-TEX. 



15 Lea, 
1-14. 

14- 32. 
125-128. 
129-132. 
160-165. 
165-168. 
209-216. 
30l)-aiO. 
Si3-345. 
455-459. 
697-707. 

16 Lea, 
7- 12. 

46- 61. 
176-192. 
225-235. 
380-387. 
45&-461. 
521-527. 
609-629. 



AM. HEP. 

.54, 398 
.54,400 
.54,402 
.54,404 
.54, 407 
.54,410 
.54,410 
.54,415 
.54,423 
.54, 425 
..54,427 

AM. BEP. 

,.57,207 
..57,211 
,.57, 214 
..57,226 
..57,232 
,.57,237 
,.57,240 
,.57,244 



TEZ&8. 



ITez. 
9- 12. 

87- 88. 

89- 92. 
250-310. 
326-341. 
621-634. 

2Iez. 

115-127. 
420-421. 
422-423. 
4-24-427. 
473-475. 
541-578. 

3 Tex. 

119-135. 
192-199. 
261-267. 
3li0-374. 
406-423. 
462-477. 

4 Tex. 

61- 69. 

75- 83. 
148-150. 
252-259. 
391-399. 
431-449. 

5 Tex. 

23- 23. 
195-204. 
290-317. 
407-500. 
512-527. 

6 Tex. 

1- 2. 
45- 53. 
102-129. 
208-217. 
242-243. 
273-275. 
294-303. 
."522-323. 
356-368. 
457-481. 



AM. DEO. 

..46, 93 
..46, 95 
..46, 97 
..46, 100 
..46, 108 
..46, 121 

AM. DEC. 

..47, 639 
. .47. 654 
. .47, 655 
..47,657 
..47, 659 
..47,661 

AM. DEC. 

..49,723 
. .49, 738 
. .49, 742 
..49,748 
..49,751 
..49, 760 

AM. DEO. 

..51,712 
..SI, 717 
..51,722 
..51,724 
..51-728 
..51,735 

AM. DEC. 

..51,746 
..51, 760 
..51,709 
..55,741 
..55,743 

AM. DEC. 

..55, 756 
..55, 757 
..55,762 
..55,772 
..55,774 
..55,775 
..55, 776 
..55,782 
..55, 784 
..55, 791 



7 Tex, 
6- 12. 

210-214. 
240-250, 
53,S-546. 
598-600. 
603-617. 

8 Tex. 

10- 12. 

23- 29. 

62- 66. 

06- 74. 
235-237. 
239-242. 
243-250. 
327-331. 
397-417. 
427-436. 

9 Tex. 

13- 19. 
106-108. 
129-151. 
313-322. 
385-391. 
482-487. 
495-498. 
517-519. 
615-621. 
622-626. 

10 Tex. 
2- 24. 

130-136. 
246-256. 
462-466. 
508-513. 
546-553. 
560-577. 

11 Tex, 

134-139. 
211-220. 
237-249. 
264-269. 
324-327. 
385-391. 
412-416. 
478-512. 
597-606. 

12 Tex. 
34- 35. 
54^ 59. 
88- 93. 

lOS-111. 
202-204. 
219-223. 
370-373. 
395-399. 
427-437. 
500-508. 

13 Tex. 
5- 6. 

68- 73. 
168-187. 
241-243. 
293-298. 
349-358. 
497-506. 
586-592. 
598-623. 



AM. DEC. 

..56, 41 

..56, 45 

..56, 48 

..58, 78 

..58, 83 

..58, 85 

AM. DEO. 



.58, 
,.58, 



..58, 100 
..58, 102 
..58. 108 
..58, 110 
..58,112 
..58,117 
..58, 119 
..58, 124 

AM. DEO. 

.88, 128 
..58,134 
..58, 136 
..58,145 
..60, 167 
..60, 172 
..60, 176 
. . 60, 179 
..60, 181 
..60, 186 

AM. DEO. 

..60, 188 
..60, 200 
..60, 205 
..60,213 
..60, 216 
. . 60, 219 
..60, 223 

AM. DEO. 

. .60, 230 
..60,234 
.60, 238 
..62,475 
..62,478 
..62, 480 
..62,487 
..62,490 
..62,506 

AM. DEC. 

..62, 512 
..62, 513 
..62, 518 
..62,520 
..62,521 
..62,524 
..63, 530 
..62,531 
..62, 534 
..62,639 

AM. DEC. 
..62, 545 
..62, 546 
..62,550 
..65, 61 
..65, 63 
..65, 65 
..65, 73 
..65, 79 
..65, 84 



14 Tex, 

13- IS. 

69- 80. 
179-188. 
224-226. 
312-316. 
329-330. 
356-358. 
455-456. 
602-607. 
607-614. 

15 Tex. 

1- 7. 
127-128. 
138-141 . 
150-158. 
170-174. 
219-226. 
241-247. 
354-362. 
463-466. 
523-530. 
557-564. 

16 Tex. 

13- 18. 

56- 59. 

74- 92. 
314-326. 
445-461. 
654-655. 

17 Tex. 

74- 80. 
107-121. 
227-231. 
367-369. 
372-388. 
489-509. 
521-532. 
560-582. 
613-617. 

18 Tex. 

16- 19. 

80-100. 
179-197. 
275-278. 
317-343. 
413-417. 
510-514. 
585-591. 
682-699. 
753-767. 
893-899. 



AM. DEC. 

..65, 95 
..65, 99 
..65, 109 
..65, 117 
..65, 118 
..65, 127 
..65, 129 
..65, 181 
..65, 132 
..65, 136 

AM. DEC. 

..65, 140 
..65, 145 
..65, 146 
..65,147 
..65. 152 
..65, 154 
..65,164 
..65, 169 
..65, 174 
..65, 176 
..65, 179 

AM. DEO. 

..67,607 
..67,609 
..67, 612 
..67, 622 
..67,630 
..67, 640 

AM. DEC. 

..67,642 
..67, 646 
..67, 654 
..67, 656 
..67,658 
..67, 665 
..67, 670 
..67, 675 
..67, 686 

AM. DEC. 

..67, 6S8 
..67, 689 
..67, 693 
..70, 281 
..70, 282 
..70, 292 
..70, 295 
..70, 298 
..70,302 
..70,309 
..70,314 



19 Tex. AM. DEC. 



70- 76. 
128-129. 
142-144. 
154-155. 
171-174. 
213-213. 
257-259. 
260-269. 
371-374. 
390-399. 
488-497. 
522-533. 

20 Tex. 

4- 5. 
24- 30. 



.70, 319 
.70, 323 
.70, 323 
.70,326 
.70,327 
. 70, 330 
.70,331 
.70, 333 
.70, 341 
.70,353 
.70,358 
.70, 363 

AM. DEO. 

..70, 371 
..70,372 



20 Tex. - 
89- 96. 

171-174. 
247-254. 
303-310. 
333-338. 
389-:i97. 
465-471. 
688-693. 
706-712. 
707-771. 
782-793. 
798-803. 

21 Tex. 

22- 28. 
133-141. 
231-250. 
463-466. 
570-576. 
597-613. 
650-655. 

22 Tex. 

114r-116. 
173-174. 
230-237. 
261-261 
270-276. 
350-365. 
479-504. 
657-659. 
691-698. 
708-723. 

23 Tex. 
9- 21. 

36- 46. 
210-232. 
252-254. 
465-468. 
474-474. 
561-564. 
585-590. 
598-601. 

24 Tex. 

17- 23. 

46- 57. 
157-158. 
174-179. 
224^225. 
305-308. 
345-354. 
484-487. 
526-537. 
607-610. 
639-642. 

25 Tex. 

1- 4. 
33- 44. 
313-317. 
460-473. 
557-573. 
586-593. 
667-681 . 
728-737. 
740-755. 
769-772. 



..70, 375 
..70,380 
..70, 382 
..70, 385 
..70,391 
..70, 394 
..70, 400 
..73, 204 
..73, 207 
..73, 211 
..73,213 
..73, 218 

AM. DEO. 
..73,221 
..73, 223 
..73, 228 
..73,236 
..73,238 
..73,242 
..73, 250 

AM. DEO. 

..73,253 
. . 73, 255 
..73,257 
.73, 261 
..73. 264 
..73, 268 
..73, 277 
..75, 793 
..75,794 
..75,806 

AM. DEC. 

..76, 49 

..76, 53 

..76, 58 

..76, 67 

..76, 68 

..76, 72 

..76, 72 

..76, 76 

..76, 81 

AM. DEC. 

.76, 89 



..76 
..76, 99 
. . 76, 101 
..76, 106 
..76, 106 
..76, 109 
..76,115 
..76,117 
..76,124 
..76,126 

AM. DEC. 

..78,516 
..78, 520 
..78,530 
..78, 534 
..78, 538 
..78,541 
..78, 548 
.,78, 552 
..78, 556 
..78,558 



25Tex.Sup.A.DEO. 
1S0-187...78, 561 
233-244. ..78, 565 



26 Tex. E 

281-291. 
323-325. 
354-374. 
430-436. 
456-461. 



. — Cont'd. 
.78, 571 
.78, 573 
.78,574 
.78, 582 
.78, 584 



26 Tex. AM. DEO. 



57- 63. 
131-135. 
157-173. 
209-211 . 
225-230. 
320-324. 
3,35-838. 
475-487. 
629-636. 
685-687. 
708-713. 
732-736. 



.80, 641 
.80, 646 
.80, 649 
.82, 605 
.82. 608 
.82, 613 
.82, 617 
.84,582 
.84, 591 
.84, 596 
.84, 598 
.84, 603 



27 Tex. AM. DEO. 



8- 5. 
23- 27. 

73- 77. 
120-124. 
139-147. 
286-303. 
304-317. 
440-442. 
450-455. 
457-460. 
491-503. 
547-551. 
593-608. 

28 Tex. 

203-210. 
211-219. 
372-382. 
478-487. 
606-610. 
733-759. 

29 Tex. 

44- 47. 
47- 48. 

74- 80. 
107-121. 
135-141. 
204-216. 
299-316. 
394-402. 

30 Tex. 

4- 7. 
138-145. 
238-246. 
257-277. 
361-367. 
367-374. 
375-376. 
529-570. 
63.3-637. 
689-713. 

31 Tex. 

42- 44. 

45- 49. 
77- 91. 

169-170. 
190-193. 
239-244. 
265-276. 



. 84, 604 
. 84, 606 
.84, 607 
.84, 611 
.84, 614 
.84,619 
.84, 631 
. 86, 620 
.86,622 
.86, 626 
. 86, 643 
.86, 654 
.86, 657 



..91,309 
..91, 315 
..91,321 
..91, 328 
..91, 334 
..91, 336 

AM. DEO. 

..94, 251 
..94, 258 
..94,260 
..94. 264 
..94, 270 
..94, 274 
..94, 282 
..94, 290 

AM. DEO. 

..94, 296 
..94. 299 
..94,301 
..94, 304 
..94, 313 
..94,317 
..94, 322 
..98,481 
..98,492 
..98,494 

AM. DEC. 

..98, 512 
..98, 514 
..98,516 
..98, 524 
..98, 525 
..98, 526 
..98,529 



TEX. 



NUMERICAL TABLE OF CASES 



8^ 



31 Tex.- 
33i-341. 
362-368. 
395-397. 
566-570. 
571-572. 
638-641, 
677-681, 
688-693. 

Sii Tez. 
43- 63. 

208-212. 
276-279. 
331-33:). 
457-459. 
578-590. 
663-665. 

33 Tex. 

297-323, 
383-391. 
745-760. 
815-818. 



Cont'd. 

..98, 534 
,.98, 540 
..98, 545 
. .98, 547 
..98,550 
..98, 551 
,.98,553 
..98,556 

AM. IlEF. 

. . 5, 234 

. . 5, 242 

. . 5, 244 

. . 5, 245 

. . 5, 249 

. . 5, 251 

. . 5, 254 

AM. BEP. 
. . 7, 261 

. . 7, 268 
. . 7, 270 
. . 7, 279 



34 Tez. AM. BEP. 
125-134. . . 7, 281 
441-454... 7,283 

35 Tez. AM. BEP. 

185-225... 14, 363 
249-266... 14, 370 
472-481... 14, 374 

36 Tez. AM. BEP. 
542-544... 14, 380 

37 Tex. AM. BEP. 
394-404... 14, 382 

38 Tez. AM. REP. 
112-114... 19, 29 
504-505... 19, 30 

39 Tex. AM. BEP. 
365-367,.. 19, 31 

40 Tez. AM. EEP. 
451-460, ..19, 32 

41 Tez. AM. BEP. 

172-182... 19, 38 

42 Tez. AM. BEP. 
1- 7. ,.19, 40 

91- 94... 19, 44 
418-421.., 19, 47 

43 Tez. AM. BEP. 
182-185,.. 28, 590 

44 Tex. AM. EEP. 
180-191... 33, 593 
497-499... S3, 600 

45 Tez. AM. BEP. 
76- 83... 23, 602 

312-317... 23, 608 



46 Tex. 

293-299, 
3.70-371. 
525-535. 
551-555. 

47 Tez. 

56- 73. 
336-343. 
406-421. 
454-462, 
462-468. 
503-523. 
548-558. 

48 Tez. 

463-471. 
510-517. 

49 Tex, 
31- 49. 
88- 96. 

691-697. 
748-762. 
767-769. 

50 Tez. 
212-216, 
467-433. 
495-511. 
614-630, 
638-650. 

51 Tex. 

480-490, 
503-513, 
532-536, 

52 Tez. 
294-301, 
575-580. 
603-611. 

53 Tez. 

46- 52. 

61- 71. 
289-297. 
318-330, 
330-339. 
581-592. 

54 Tex. 

72- 77. 
201-20G. 
220-226, 
319-323. 
388-395. 
454-464. 
615-623, 

55 Tex. 

88- 92. 
281-289. 
308-314. 
323-344. 
373-377. 
412-422. 
485-493, 

56 Tex. 

119-124, 
149-154, 
647-631 . 



AM. EEP. 

..26, 267 
..26,272 
..26,279 
..26, 286 

AM. BEP. 

..26, 289 
, ,26, 294 
..26, 298 
..26, 304 
..26, 311 
..26, 315 
,,26, 321 

AM, EEP. 

,,36,328 
..36, 331 

AM. EEP. 

..30, 98 
..30, 101 
,,30, 112 
.,30, 116 
..30, 122 

AM. EEP. 

..32, 602 
..32, 605 
. .33, 609 
..32,613 
..32, 621 

AM. BEP. 

..32,627 
..32, 632 
. .32, 637 

AM. BEP. 

. .36, 725 
..36,727 
..36, 730 

AM. EEP. 

..37, 744 
..37, 750 
..37, 753 
. .37, 756 
. .37, 7.58 
..37, 760 

AM. EEP. 

..38, 620 
..38, 623 
..38. 625 
..38, 627 
..38, 629 
..38, 631 
,38, 632 

AM. EEP. 

.,40, 799 
..40, 801 

,.40,805 
..40, 808 
,.40,812 
. .40, 814 
,,40, 818 

AM. BEP. 

..43, 688 
. 42, 689 
..42, 091 



57 Tez. 

126-129. 
283-293. 
354-362. 

58 Tez. 

80- 85. 
141-148. 
170-176.. 
176-182, 
394-400. 

59 Tez. 

10- 14. 

64- 69. 
542-552. 
563-569. 
628-639. 
640-646. 

60 Tez. 

168-171. 
308-312. 
545-552. 

61 Tex. 

173-177. 
177-180. 
345-365. 
427-432. 
432Ht36. 
452-458. 

62 Tez. 

118-135. 
172-176. 
201-204. 
256-260. 
380-385. 
442-447. 
511-515, 
518-521, 
642-652, 

63 Tex. 

77- 79. 
166-171. 
381-388. 
390-394. 
407-413, 
458-467, 
475-482, 
489-492. 
492-502, 

64 Tex. 
7- 12. 

80- 85. 

94- 98. 
131-132. 
161-166. 
202-20 t. 
220-222. 
251-254. 
274^280. 
316-320. 
331-334. 
571-578. 

65 Tez. 

1.3- 21. 
21.5-225. 
274-2'<0. 
577-579. 



..44, .586 
..44, 589 
..44, 598 

AM. BEP. 

. .44, 601 
. .44, 604 
..44,610 
..44, 614 
..44,620 

AM. EEP. 

..46,261 
..46, 265 
..46, 269 
..46, 278 
..46, 284 
. .46, 291 

AM. KEP. 

..48,260 
..48,264 
..48, 268 

AM. EEP. 

..48, 272 
..48, 278 
..48, 280 
..48,297 
..48, 301 
..48, 305 

AM. EEP. 

..50,517 
..50,519 
..50,521 
. 50, 525 
..50, .529 
. . 50, 532 
..50, 536 
..50,539 
..50,512 

AM. EEP_ 

..51, 637 
..51, 639 
..51, 642 
..51, 616 
..51, 650 
..51, 655 
..51,661 
..51,666 
..51,668 

AM. EEP. 

..53, 735 
..53, 739 
..53, 744 
..53, 745 
,,53, 747 
,.53, 753 
,.53,754 
.53, 756 
..53, 758 
..53,764 
..53,767 
..53,771 

AM. EEP. 

..67, 589 
..57, 593 
..57, 61)2 
..57, 606 



66 Tez, 
10.3-108. 
372-380. 
580-585. 
603-606. 
628-635. 
732-738. 

67 Tex. 
69- 76, 
83- 93 

160-166, 

190-193. 

325-331.. 

331-335.. 

473-482.. 

507-513. . 

1 Tez.Ap 

47- 56. . 

90- 9.5. . 
215-220, . 
220-224,. 
248-277. . 
448-452, , 
488-494. . 
494-501.. 
522-525.. 
533-538.. 
605-609.. 



AM. EEP. 

..59, 613 
..59, 617 
. . 59, 623 
..59, 632 
..59, 634 
..59, 639 

AM. EEP. 

..60, 1 

..60, 7 

.60, 15 

.60, 20 

..60, 24 

.60, 29 

..60, 32 

..60, 38 

AM. BEP. 

.28, 396 
.28, 399 
.28, 402 
.28,405 
.28, 409 
.38,414 
.28,416 
.38,419 
.38,422 
.28, 424 
,38,425 



2Tex.Ap.AM.BEP. 
216-222... 38, 429 
222-226... 38. 432 
228-244... 38, 435 
610-612... 3 8, 439 



3Tex.Ap 

104-106.. 

116-117.. 

I.i6-163.. 

263-281 . . 

323-325. . 

329-335.. 

408-411. 

429-435.. 

489-497 



AM. EEP. 

. 30, 124 
.30, 126 
.30, 126 
.30, 131 
.30, 142 
30, 144 
.30, 146 
30, 148 
30, 152 



4Tex,Ap.AM,KEP, 
26- 29... SO, 157 
54- 57... 30, 160 
219-223... 30, 162 
310-312... 30, 165 
545-549... 30, 166 
595-598... 30, 169 

5 Tez.Ap. AM. EEP. 

215-218... 33, 571 
365-382... 32, 573 
383-386... 32, 575 
625-649... 82, 577 

6Tex.Ap.AM.BEP. 
319-344,., 32, 580 
39.S-420,..32, 586 
429-433... 32, 591 
505-576... 33, 593 

7Tex.Ap.AM.EEp, 
245-267... 32, 595 
545-578... 33, 599 



8Tez.Ap.AM.EEP. 
40- 43... 34, 732 
62- 67... 34, 738- 

216-230... 34, 737 

254-310... 34, 746. 

416-425... 34, 751 

9 Tex.Ap.AM.BEP. 

57- 66.,. 35, 719 

124-127... 35, 726 

151-157... 35, 732 



179-192. 


..35, 736 


219-229. 


..35, 738 


277-278. 


..35,743 


619-634. 


..35,745 


10 Tez Ap.A.EEP. 


16- 25. 


..38, 640- 


418-420. 


.,38,641 


455-467. 


,38, 613 


520-526. 


..38, 646 


651-655. 


.38, 649^ 


655-673. 


..38,654 



llTez,Ap,A.EEp. 

92- 95... 40, 787 

403^09... 40 7.0- 

509-519. . .40, 795 

12 Tez. Ap.A.EEP. 
39- 44... 41, 6 6 

103-107... 41, G67 

13 Tez. Ap.A.EEP. 
33- 43. . .44, 6U9" 

135-133. . .44, 7(11 
271-276. . .44. 703 
383-389... 44, 706 
443-462... 44, 703. 

14 Tex. Ap.A.EEP. 

102-113... 46, 237 
464-474. . .46, 241 
474-486... 46, 217 

15 Tex. Ap.A.EEP. 

202-236... 49, 188 
258-271... 49, 194 
304-.315. . .49, 2110 
378-387... 49, 207 

16 Tex. Ap.A.EEP. 
1- 6.., 49, 821 
6- 13... 49, 824 

473-490. . .49, 826 

17Tex.Ap.A.EEP. 
34^ 40... 50, 120 
178-188... 50, 122 
226-230... 50, 128 
593-598... 50, 129 



18 Tez.Ap 

53- .56.. 
134-156. . 
174-179.. 
179-198.. 
270-275 . 
344-348.. 
444-449. . 
474-484. . 
498-523. . . 



A. BEP. 

51, 293 
51, 295 
51, 298 
51, 303 
51, 309 
51, 317 
51,319 
51, .322 
51, 3^0 



S3 



AMEKICAN DECISIONS AND EEPOBTS. 



TEX,-VT. 



19Tez.Ap.A.BEP. 
52- 54... 53, 383 

453-462... 53, 385 
521-535... 53, 387 
547-.')72...b3, 389 
635-664... 53, 395 

20Tez.Ap.A.BBP. 

139-145... 54, 511 



210-2-24 
387-399. 



.54, 516 
.54, 529 



578-595... 54, 530 
e09-G15. ..54, 535 

21 Tex Ap.A.BEP. 
61- 64. ..57, 609 
222-241... 57, 612 
406-410... 57, 617 
505-513... 57, 618 
611-619... 57, 622 
620-639. ..57, 623 

22Tex.Ap.A.KEP. 
36- 42... 58, 630 



194-196. 


.58 


633 


227-239. 


.58, 


635 


279-316. 


.58, 


638 


354-372. 


.58, 


647 


529-546. 


.58 


656 


548-551. 


.58 


659 


601-621. 


.58, 


662 



23 Tex. Ap.A.BEP. 

1- 10... 59, 770 
357-364... 59, 773 
386-:H88...59, 776 
477-490... 59, 777 
662-676... 59, 783 



VERMONT. 

Chip. N. AM. DEC. 

33- 34... 1, 694 
44- 48... 1,696 



IChip D. 

96-101.. 
110-111.. 
159-160.. 
182-193.. 
227-229.. 
237-239.. 
257-261... 
298-302.. 
315-.S21.. 
331-336. . 
346-348.. 
366-368. . 
392-392. . 
399-409,. 
409-417.. 
431-438. . 
438-448. . 



1, 699 

1,704 

6, 717 

6,719 

6, 728 

6, 729 

6, 732 

6, 735 

6 739 

6, 743 

12, 690 

12, 691 

12, 694 

12, 696 

12, 701 

12, 704 

12, 716 



2Chlp. D.AM. DEO. 
68- 70... 15, 652 
71- 77... 15, 653 

128-136... 15, 661 

1 Tyler, am. dec. 

60- 71... 4, 720 

217-250... 4,722 



1 Tyler— ConVcl. 
250-259... 4, 722 
295-;300... 4, 724 
350-354... 4, 724 
387-106... 4,726 

2 Tyler, am. dec. 
129-147... 4, 728 
304-311... 4, 738 
364-369... 4, 740 



1 Aiken, 

43- 53. . 

67- (18. . 
158-162.. 
174-179. . 
261-269.. 
282-286.. 
306-311.. 
314-316 . 
321-324.. 
350-3.54. . 
363-366. . 
390-395.. 

2 Aiken, 
9- 12.. 

33- 36.. 

54- 59.. 

79- 80.. 
115-117.. 
150-155.. 
167-171.. 
184-188.. 
204^209.. 
249-251.. 
255-259.. 
266-272. . 
284-295.. 
338-342.. 
390-393.. 
407-410.. 
429-433.. 

1 Vt. 

18- 24, 
28- 32, 
HI- 96. 

168-177. 

238-244. 

303-311. 

367-375. 

385-395. 

457-463. 

470-476. 

485-188. 

2Vt. 

9- 12. 
36- 42. 
120-128. 
151-161. 
168-174. 
209-213. 
270-277. 
342-344. 
374-378. 
401^407. 
453-456. 
456-461. 
480-489. 
495-499. 
536-537. 



.15, 664 
.15, 669 
.15, 670 
.15, 673 
.15,676 
.15, 679 
.15,681 
.15, 691 
,15,692 
.15, 696 
.15, 698 
.15, 700 

AM. DEC. 

.16, fi72 
.16, 675 
.16, 678 
.16, 684 
.16, use 
.16, 689 
.16, 691 
.16,696 
.16, 698 
.16,702 
.16,705 
.16,710 
.16,715 
.16, 720 
. 16, 725 
.16, 729 
.16, 733 

AM. DEO. 

,.18, 670 
.18, 672 
..18, 675 
..18, 676 
..18, 678 
..18, 680 
..18, 684 
..18, 691 
..18, 695 
..18, 699 
..18, 701 



.19, 690 
.19, 693 
.19, 697 
.19, 703 
.19, 707 
.19, 711 
.19,714 
.19,718 
.19, 720 
.21,543 
.21,554 
.21,557 
.21,560 
.21, 566 
.21, 568 



3 Vt. 

53- 57. 

82- 89. 

99-1113. 
133-138. 
14a-152. 
173-178. 
302-307. 
353-360. 
207-209. 
233-236. 
244-245. 
279-281. 
281-283. 
344-346. 
420-422. 
425-431. 
431-435, 
521-530. 
530-535. 
542-561. 

4Vt. 

11- 11. 

58- 68. 
235-247. 
278-281. 
291-295. 
313-315 , 
354^363 , 
363-368, 
455-458. 
491-493. 
504-506. 
,513-517. 
549-555 . 
587-601, 
609-612, 
629-632 

5Vt. 
34- 39, 
101-103, 
116-124, 
149-151, 
161-166, 
215-218, 
2J3-228 
236-242, 
317-322 
333-338, 
371-382 
500-503, 

6Vt. 
9- 14, 
83- 91 
151-162 
251-2,56 
276-282 
355-368 
442-447 
489-496 
507-509 
628-630 

7 Vt. 

27- 37 

62- 67 

76- 78 

154-157 

241-319 

465^71 



AM. DEO. 1 


..21, 


571 


..21, 


573 


..21, 


576 


..21, 


579 


..21, 


581 


..21, 


585 


..21, 


588 


..21, 


589 


..23, 


198 


..23, 


203 


..23, 


206 


..23, 


207 


..23, 


209 


..23, 


212 


..23, 


215 


..23, 


217 


.23, 


219 


.23, 


222 


..23, 


230 


.23, 


234 


AM. DEC. 1 


..23, 


245 


..23, 


240 


..24, 


598 


..24, 


604 


..24, 


607 


..24, 


609 


..24, 


610 


..24, 


616 


..24, 


625 


..24, 


627 


..24, 


628 


..24, 


631 


..24, 


634 


..24 


640 


..24, 


645 


..24, 


648 


AM. 


DEO. 


..26 


283 


..26 


284 


..26 


286 


..26 


288 


..26 


293 


..26 


296 


..26 


299 


..26 


301 


..26 


.303 


..26 


306 


..26 


310 


..26 


313 


AM. 


DEO. 


.27 


532 


..27 


535 


..27 


538 


..27 


545 


.,27 


550 


..27 


554 


..27 


570 


..27 


574 


..27 


578 


..27 


579 


AM. 


DEO. 


..29 


139 


..29 


145 


..29 


150 


.29 


152 


..29 


154 


.29 


202 



8Vt. 

30- 34. 

57- 67. 

85- 90. 
172-187. 
194-196. 
252-256. 
287-290. 
294-300. 
325-334. 
352-356. 
404-407 . 
407-^13. 
424-430. 
485-488, 
509-514. 

9 Vt. 

23- 27. 

37- 40. 
110-117. 
136-138. 
138-142. 
174-178. 
233-240. 
252-256. 
276-281. 
289-294. 
310-319. 
352-357. 

10 Vt. 

33- 36. 

56- 61 . 

71-74. 

96-102. 
141-148. 
185-191. 
208-210. 
261-264. 
293-294. 
332-338. 
338-345. 
433^35. 
482-486. 
506-509. 
526-529. 
532-535. 
587-590. 

11 Vt. 

22- 24. 

96-100. 
101-102. 
116-121. 
141-145. 
148-150. 
156-160. 
190-193. 
221-225. 
226-229. 
236-239. 
273-277. 
323-326. 
357-360. 
447-451 . 
510-515. 
516-521. 
536-542. 
576-583. 
587-588. 
592-594. 
595-596. 
643-649. 
683-687. 



AM. DEC. 1 


.30, 


446 


.30, 


450 


.30, 


456 


.30, 


459 


.30, 


465 


.30, 


407 


.30, 


469 


.30, 


470 


.30, 


472 


.30, 


475 


,30, 


476 


,30, 


479 


.30, 


482 


.30, 


485 


.30, 


487 


AM. DEO. 1 


..31, 


599 


.31, 


605 


.31, 


607 


.31, 


612 


.31, 


614 


.31, 


617 


.31, 


619 


..31, 


621 


.31, 


623 


..31, 


626 


..31, 


629 


..31, 


633 


AM. DEC. 1 


..33, 


172 


..33, 


175 


..33, 


177 


..33, 


185 


..33 


188 


..33, 


193 


..33, 


197 


..33, 


199 


..33, 


201 


..33, 


203 


..33, 


205 


.33, 


210 


..33, 


211 


..33, 


213 


..33 


216 


..33 


217 


..33, 


219 


AM. 


DEO. 


..34 


668 


..34, 


669 


..34 


671 


..34 


672 


..34 


675 


..34 


678 


..34 


680 


..34 


682 


..34 


684 


..34 


6S5 


..34 


688 


..34 


690 


..34 


693 


.34 


695 


..34 


698 


..34 


700 


..34 


702 


..34 


704 


..34 


707 


..34 


711 


..34 


712 


..34 


713 


..34 


714 


..34 


717 



12 Vt. AM. DEC. 



22- 28. 

28- 32. 

66- 59. 
125-127. 
165-171. 
178-192. 
219-230. 
26!)-272. 
346-3.52. 
381-389. 
443-450. 
464-471. 
491-494. 
538-541. 
585-588. 
619-624. 
625-630. 
648-652. 
653-656. 
681-688. 
692-694. 

13 Vt. 

81- 89. 
106-112. 
129-134. 
161-165. 
165-170. 
183-190. 
231-235. 
31.5-319. 
320-330. 
395-401. 
447-452. 
477-485. 
504-510. 
522-525. 
552-557. 
558-565. 
631-639. 



..36, 324 
..36, 327 
..36, 329 
..36, 330 
..36,331 
. . 36, 334 
..36, 338 
..36,342 
..36,345 
..36, 347 
..36, 352 
..36, 354 
..36, 356 
..36,358 
. . 36, 359 
..36, 361 
..36, 363 
..36, 364 
..36,366 
..36,368 
..36,372 

AM. DEO. 

..37,582 
..37,583 
..37,586 
..37,587 
..37,588 
..37, 589 
..37,592 
..37,591 
..37, 596 
..37, 600 
..37, 602 
..37,604 
..37, 607 
..37, 611 
..37, 612 
. 37, 615 
..37,618 



14 Vt. AM. DEO. 



25- 28. 

28- 32. 

33- 40. 

41- 50. 
107-121. 
239-247. 
283-288. 
300-302 
340-348. 
4115-410. 
428-437. 
447-450. 
494-500. 
532-534. 



..39, 203 
..39,204 
..39, 205 
..39, 209 
..39, 211 
..39, 220 
..39, 224 

.39, 225 
..39, 226 
..39, 228 
..39, 231 
..39,235 

.39,236 
..39, 240 



15 Vt, AM. DEC. 



51- 61. 

82- 85. 
119-130. 
155-161. 
170-173. 
215-220. 
258-270. 
302-305. 
336-344. 
404^413. 
454-460. 
471-476. 
506-509. 
607-620. 
685-692. 



. .40, 663 
..40,667 
..40, 668 
. .40, 671 
..40, 674 
..40, 675 
. .40, 678 
. .40, 1182 
..40, 683 
..40, 686 
. .40, 689 
. .40, 691 
. .40, 694 
. .40, 695 
. .40, 698 



VT. 



NUMERIOAI. TABLE OF OASES 
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15 Vt—Oant'd. 
700-707... 40, 701 
745-752. . .40, 705 

16 Vt. AM. DEO. 



26- SO. 

48- 52. 

52- 63. 
105-108. 
138-144. 
169-172. 
206-212. 
300-308. 
309-313. 
390-393 
500-509. 
5-22-520. 
60S-613. 
649-6)3. 
653-655. 
663-668. 
683-686. 



.43, 487 
.42, 489 
:42, 491 
.42, 498 
.42, 500 
.42, 504 
.42, 508 
.42, 512 
.42,517 
.42, 519 
.42,521 
.42, 528 
.42, 529 
.42, 531 
.42, 532 
.43,534 
.42, 537 



1 7 Tt. AM. DEO. 



40- 45. 

54- 60. 

97-100. 
128-133. 
165-175. 
193-198. 
242-243. 
244-253. 
280-284. 
302-310. 
387-389. 
419-425. 
499-503. 
508-511. 
533-542. 
583-586. 



.43, 476 
.42, 478 
.43, 481 
.42, 484 
.44, 325 
.44, 329 
14, 331 
44, 332 
44, 335 
.44, 340 
.44, 344 
.44, 345 
.44, 349 
.44, 351 
.44, 353 
.44, 356 



18 Vt. AM. DEO. 



9- 15. 

50- 52. 

67- 69. 

70- 76. 

98-104. 
123-126. 
162-170. 
186-191. 
224-226. 
252-265. 
294-304. 
379-384. 
425^29. 
440-443. 
46 5-470. 
504-508. 
574-578. 

19 Vt. 

9- 13. 

31- 35. 

.59- 65. 

74- 77. 
116-121. 
151-156. 
202-209. 
292-303. 
353-357. 
463-469. 
485-495. 
551-558. 
609-613. 



. .44, 358 
: .44, 361 
. .44, 362 
..46, 135 
..46, 138 
. .46, 140 
. .46, 142 
. .46, 145 
. ,46, 148 
..46, 150 
..46, 154 
..46, 157 
..46, 161 
..46,163 
;.46, 165 
. .46, 167 
..46, 170 

AM. DEO. 

..46, 171 
..46, 174 
..46, 177 
. .46, 181 
..47,676 
. .47, 679 
..47, 682 
..47,687 
..47,695 
..47, 697 
. .47, 701 
..47,708 
. .47, 711 



20 Vt. 

118-124. 
172-183 
205-217. 
315-321. 
355-362. 
402-407. 
415-425. 
469-473. 
479-486. 
632-642. 

21 Vt. 

9- 16. 
115-122. 
129-147. 
168-171. 
271-280. 
378-383. 
539-543. 
580-534. 

22 Vt. 

15- 18. 

35- 37. 

88- 95. 
114-128. 
170-175. 
181-185. 
199-202. 
213-226. 
231-239. 
341-346. 
433-436. 
581-587. 
624^628. 

33 Vt. 

14- 81. 
133-136. 
160-169. 
186-216. 
355-361. 
466-477. 
538-542. 
558-560. 
581-599. 

24 Vt. 

114-118. 
131-134. 
149-153. 
278-283. 
338-343. 
351-355. 
465-479. 



25 Vt. 

150-162. 

210-216. 

220-222. 

273-289. 

351-362. 

427-432. 

450-453. 

465-477. 

550-552. 

573-581. 

620-624, 

678-680. 



AM. 


DEO. 


..49 


764 


..49 


768 


..49 


775 


..49 


782 


..49 


786 


.50, 


41 


..50, 


44 


..50, 


52 


..50, 


51 


..50. 


58 


AM. DEO. 


..50, 


68 


..52, 


41 


..53, 


46 


..82. 


58 


..52, 


60 


..52, 


67 


..52, 


71 


..52, 


73 


AM. DEO. 


..53, 


75 


..53, 


77 


..53, 


79 


..52, 


84 


..54, 


61 


..54, 


64 


..54, 


66 


..54, 


67 


..54, 


75 


...54, 


80 


..54, 


83 


..54, 


85 


..54, 


88 


AM. DEO. 


..54, 


90 


..56, 


59 


..56, 


61 


..56, 


68 


..56, 


85 


..56, 


88 


..56, 


94 


..56, 


96 


..56, 


98 


AM. DEO. 


..58, 


150 


..58, 


153 


..58, 


156 


..58, 


171 


..58, 


174 


..58, 


178 


..58, 


181 


..58, 


191 


AM. DEO. 


..60, 


246 


..60, 


253 


..60, 


258 


..60. 


264 


..60. 


272 


..60, 


276 


..60. 


279 


..60, 


283 


..60, 


290 


..60, 


291 


..60, 


294 


..60, 


296 



36 Vt. 

19- 38. 

.38- 48. 
112-115. 
154r-164. 
181-192. 
247-260. 
316-344. 
569-584. 
638-643. 
698-706. 
717-721. 



AM. DEO. 

..58, 200 
..60, 298 
..60, 301 
..60,303 
..62, 364 
..fi2, 5(i7 
..62, 574 
..62,592 
..62, 603 
..62, 605 
. .62, 614 



37 Vt. AM. DEO. 



8- 14. 
87- 91. 
140-156. 
187-190. 
202-205. 
218-221 . 
268-272. 
304^309. 
310-316. 
399-404. 
482-485. 
50J-512. 
580-582. 



.62, 617 
.63, 622 
.62, 625 
.65, 187 
.65, 190 
.65,192 
.65, 194 
.65, 198 
.65, 201 
.65, 206 
.65,210 
.65, 213 
.65, 214 



38 Vt. AM. DEO. 



1- 5. 
19- 22. 

59- 64. 
118-127. 
200-209. 
228-233. 
241-242. 
316-325. 
3S7-391. 
459-465. 
523-527. 
631-6.34. 
658-660. 
663-672. 
709-710. 
750-757. 
819-824. 

39 Vt. 
12- 22. 

60- 70. 
172-178, 
215-217. 
230-240. 
248-250. 
305-330. 
401-404. 
421-428. 
465-470. 
510-513. 

30 Vt. 

81- 90 
122-126 
191-195 
219-221 
221-223 
307-310 
314-319 
377-386 
436-440 
476-483 
588-590 
610-015 



.65. 216 
.65,220 
.65,222 
65, 226 
,.65, 234 
.67, 699 
.67,713 
.67, 714 
.67, 720 
.67, 723 
.67, 728 
.67,730 
.67, 733 
.67, 735 
, 67, 741 
.67, 742 
.67, 745 



AM. DEO. 

..67, 748 
..67, 754 
..70, 402 
..70,404 
. . 70, 406 
. . 70, 414 
..70,415 
..70, 422 
..70, 424 
..70,429 
..70,432 

AM. DEO. 

..73, 288 
..73, 295 
..73, 299 
..73, 302 
..73, 305 
..73, 306 
..73,309 
..73,312 
..73, 316 
..73. 319 
..73, 323 
..73,326 



so Yt.—Oonl'il. 
638-641... 7 3, 329 
728-731.., 73, 332 
731-734... 73, 334 

31 Vt. AM. DEO. 

79- 94... 73, 337 
268-279... 73, 345 
328-332... 7 3, 352 



450-456. 
512-516. 
570-577. 
582-589.. 
617-620. . 

33 Vt. 

1- 9.. 

79- 82.. 
110-114., 
114-125.. 
179-183. . 
224-229.. 
232-234.. 
268-273. , 
341-355. , 
442-459.. 
460-472.. 
569-574.. 
607-611.. 
798-804.. 

33 Vt. 

144-147. 
178-182. 
190-195. 
311-323. 
457-459. 
593-614. 

34 Vt. 
69- 73. 

104-107. 
121-127. 
166-169. 
274r-288. 
326-329. 
336-345. 
371-379. 
526-532. 
586-589. 

35 Vt. 

44- 46. 

52- 56. 
156-172. 
179-182. 
317-322. 
427-430. 
457-467. 
496-502. 
605-622. 

36 Vt. 

82- 91. 
108-118. 
199-204. 
248-253. 
254-260, 
380-386. 
554-560. 
565-572. 
593-599. 
690-692. 



.76, 128 
.76. 131 
.76, 134 
.76.140 
..76.145 

AM. DEC. 

..76, 148 
..76,151 
..76. 154 
.,76, 156 
..76, 167 
..76, 171 
..76,174 
..76. 176 
..76,179 
..78,586 
.,78.597 
..78,605 
..78,609 
..78, 612 

AM. DEO. 

..78, 617 
..78, 620 
..78, 622 
..78,627 
..78, 632 
..80, 653 

AM. DEO. 

..80. 665 
..80, 668 
..80, 070 
..80, 675 
..80, 677 
..80, 680 
..80, 684 
..80,688 
. .80, 695 
..80, 699 

AM. DEO. 

..82, 619 
..82, 621 
..83,625 
..82, 634 
..82,639 
..83, 644 
..82, 646 
..84, 641 
..84,646 

AM. DEO. 

..84,659 
..84, 664 
..84, 676 
..84, 680 
..84,684 
..84, 690 
..86, 671 
..86, 675 
. . 86, 679 
..86,688 



37 Vt. 

94- 98. 

99-104. 
103-108. 
139-144. 
219-225. 
260-265. 
330-336. 
377-390. 
501-514. 
599-608. 
647-650. 

38 Tt. 
25- 32.. 
52- 59. 

115-122. 
248-258. 
311-316. 
402-419. 
432-436. 
448-453. 

39 Vt. 

9- 17. 
260-266. 
345-352. 
359-366. 
400-405. 
417-419. 
447-459. 
477-483. 
525-535. 
579-584. 

40 Vt. 

16- 24 
25- 31 
81- 87 
121-125, 
229-232 
233-230 
300-304 
326-339 
347-353, 
363-377 
399-410 
478-484, 
532-540 
567-573 
576-581 



AM. DEO. 

..86,690 
..86, 693 
.86. 697 
..86, 700 
. , 86, 703 
..86, 707 
.,86, 711 
..86, 716 
.88, 613 
..88, 622 
..88.630 

AM. DEC. 

...88.633 
..88, 639 
..88, 645 
..88, 652 
..88.659 
..91,349 
..91, 364 
..91,366 

AM. DEO. 

..91,370 
..94, 324 
..94,327 
..94,331 
..94. 334 
..94.337 
..94.338 
..94, 345 
..94,350 
..94, 358 

AM. DEO. 

..94,363 
..94.370 
..94.378 
..94.387 
..94.389 
. . 94. 392 
..94.395 
..94, 39B 
..94,404 
. . 94, 408 
..94,413 
..94,425 
..94, 429 
..94, 436 
..94, 440 



41 Vt. AM. DEO. 



15- 19. 

24- 27. 

66- 73. 
122-127. 
134^139. 
145-155. 
161-168. 
205-211 . 
271-275. 
311-317. 
380-385. 
386-393. 
435-449. 
485-490. 
526-532. 
541-549. 

43 Vt. 
121-127. 
209-228. 
265-276. 



..98,560 
..98. 562 
..98, 564 
..98,568 
..98,570 
..98, 575 
..98, 577 
..98, 5S1 
..98, 584 
..98, 587 
..98.592 
..98,595 
..98, 600 
..98, 612 
..98, 616 
..98, 623 

AM. KEP. 

.. 1, 313 
.. 1, 316 
.. 1, 325 
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42 Yt.— Cont'd. 



AMERICAN DECISIONS AND KEPOKTS. 



303-306.. 
350-355.. 
375-388.. 
441-44U.. 
666-561).. 
579-584.. 
658-667.. 
700-708.. 

4S Vt. 

9- 16.. 
78- 81.. 
125-129.. 
169-172.. 
183-1'I2.. 
256-265.. 
314-320. . 
S75-H81.. 
410-416.. 
439-441. 
446-450. . 
497-502.. 
525-528. . 
536-542.. 
574^576.. 
662-668.. 
676-678.. 

44 Vt. 

49- 53. 
116-118. 
285-292. 
336-.^50. 
356-362. 
413-J16. 
6U8-514. 
546-552. 
597-601. 
648-657. 

45 Vt. 

4- 6. 
90- 92. 
154-159. 
255-258. 
289-292. 
30H-324. 
419-423. 

46 Vt. 

84r- 89. 
151-153, 
200-210. 
332-33(). 
389-394. 
466-471. 
680-587. 
773-791. 

47 Vt. 

28- 38. 

88- 95. 
419-422. 
546-557. 
694-598. 
667-674. 
674-679. 

48 Vt. 

127-132., 
201-204.. 
230-236.. 
412-422., 
444-477 . 
608-511.. 



1, 331 
1, 334 
1, 339 
1, 350 
I, 353 
1, 355 
1,359 
1, 365 



. 5, 256 

. 6, 260 

. 5, 265 

. 5, 267 

. 5, 270 

. 5, 276 

. 5. 281 

. 5, 284 

. 5, 289 

. 5, 292 

. 5, 295 

. 5, 297 

,. 5, 301 

. 5, 304 

. 5,308 

. 6,311 

,. 5. 315 

AU. BEF. 

. . 8, 363 

.. 8, 366 

. . 8, 368 

.. 8, 372 

.. 8, 383 

. . 8, 389 

.. 8, 391 

.. 8, 394 

. . 8, 396 

. . 8, 398 

AM. KEP. 
..12, 187 

..12, 189 
..12, 191 
..12,194 
..12, 197 
..12,200 
..12, 214 

AM. BEP. 

..14, 615 
..14, 618 
..14, 620 
..14,626 
..14, 628 
..14, 631 
..14, 634 
..14, 640 

AM. EEP. 
..19, 111 

..19, 118 
..19, 121 
..19, 122 
..19, 129 
..19, 132 
. . 19, 136 

AM. BEF. 

..21, 120 
,.21, 123 
,.21, 125 
,.21, 130 
.21, 133 
.21, 152 



49 Vt. 

1- 4, 
20- 22. 
45- 48, 
86- 89. 

109-120. 

202-213. 

236-252. 

355-.S60. 

364-371. 

50 Vt. 

78- 82. 
10.5-107. 
112-115. 
130-136. 
162-165. 
388-401. 
421-425. 
622-625. 
626-629. 
688-695. 
716-722. 

61 Vt. 

4- 13, 
20- 32. 

79- 81. 
102-105. 
227-237. 
253-256. 
287-291. 
473-476. 
481-480, 
495-600. 
501-520. 

52 Vt. 

87-106. 
191-197. 
251-254. 
313-318. 
335-343. 
429-433. 
570-574. 
628-630. 



AM. REP. 

..24, 97 
.,24, 100 
..24, 102 
.,24,114 
..24, 117 
.,24, 124 
..24, 133 
..24, 142 
. .24, 144 

AM. EEP. 

..28, 488 
..28, 490 
..28,493 
..28, 496 
..28, 501 
..28, 503 
..28,511 
..28, 514 
..28, 517 
..28, 519 
. .28, 522 

AM. KEP. 

.,31, 666 
..31, 669 
..31, 678 
..31,679 
..31, 682 
..31, 688 
.,31,690 
..31, 692 
..31, 694 
..31, 695 
..31, 698 

AM. BEP. 

..36,734 
..36, 746 
..36, 751 
..36, 754 
..36, 757 
.,36,762 
..36,767 
..36, 769 



53 Vt. AM. EEP. 



74- 82. 
115-119. 
149-155. 
177-183, 
208-212. 
219-228. 
315-321, 
338-342. 
402-406. 
418-430. 
442-447. 
462-469. 
469-470. 
471-475. 
507-510. 
589-592. 
592-597. 
629-631. 
660-664, 
690-693. 
694-698. 

54 Vt. 

1- 17. 
105-111. 
155-171. 
182-187. 
211-216. 



,.38, 659 
..38, 661 
..38, 663 
..38, 665 
..38, 668 
..38, 671 
..38, 677 
..38, 684 
..38, 682 
..38, 687 
..38, 694 
..38, 695 
..38, 697 
..38, 699 
..38, 702 
..38, 703 
,.38, 706 
,.38, 707 

,38, 709 
,.38, 710 

.38,713 

AM. EEP. 

.41, 828 
.41, 835 
.41, 837 
,41, 841 
.41, 843 



E4Vt.— CoiM'rf. 

248-250... 41 

423-428. 

441-446. 

464-469. 

581-581. 

623 -626... 41, 858 

55 Vt, AM. KEP. 



..41, 
.41, 
..41, 
..41, 



846 
849 
852 
855 
857 



8- 12. 

24- 36. 

84- 95. 
154-163. 
187-200. 
259-262. 
285-293. 
311-315. 
391-400. 
404-408. 
484-490. 
492-498, 
506-509, 
570-578. 
586-6U0. 



.45,579 
.45,583 
.45, 590 
,45,598 
.45, 602 
.45, 612 
.45, 614 
.45,618 
.45, 621 
.45, 624 
,45,628 
.45, 632 
.45, 637 
.45, 639 
.45, 644 



56 Vt. AM. EEP. 



111-131 . 

228-239. 
264-283. 
284-294. 
324-328. 
390-398. 
410-416. 
445-448. 
476-486. 
487-491. 
499-504, 
532-537, 
570-582, 
703-707, 

67 Vt. 

1- 6. 
36- 40. 
164^172. 
205-216. 
252-263. 
442-446. 
496-501 . 

58 Vt. 

82- 89. 
140-166. 
181-191. 
403-408. 
476-484. 
492-49.-). 
498-501. 
543-547. 
612-622. 



.48,758 
.48, 762 
.48,770 
.48, 781 
.48, 791 
.48, 793 
.48, 799 
.48, 801 
.48,803 
.48, 811 
.48, 814 
.48, 818 
.48, 821 
.48, 826 

AM. BEP. 

..52, 113 
..52, 115 
..52, 118 
..52, 121 
..52, 129 
..52, 132 
..52,134 

AM. HEP. 

..56,557 
..56,557 
,.56,561 
..56,563 
..56, 565 
..56, 567 
,.56, 569 
..56, 570 
..56, 573 



59 Vt. AM. EEP. 



108-116, 
120-125. 
266-272. 
273-294. 
301-313. 
443-451. 
477-491 . 
494-498. 
499-505. 
527-529, 
548-553. 
581-584. 
585-590. 
602-613. 



..69, 699 
..59,702 
..69, 706 
..59,710 
..59,731 
..59,737 
..59, 742 
..59, 748 
..59, 750 
..59, 753 
.,59, 755 
..59, 757 
..59, 758 
..59, 761 



VIRGINIA. 

1 Wash. AM. DEO. 

14- 19... 1,422 



19- 26.. 

96-114.. 
150-153. 
156-159.. 
177-185.. 
246-251.. 
266-272. . 
296-300,. 
326-330. . 



1,425 
1, 428 
1,446 
1, 449 
1, 452 
1,455 
1,460 
1, 463 
1,465 



2 Wash. AM. DEO. 

94-106, . . 1, 470 

167-172... 1,479 

219-232... 1,482 

282-300... 1,488 

IVa.Cas. AM.DEO. 
146-149.., 6,512 
164^169... 5, 514 
175-181... 5, 515 



1 Call, AM. SEC 

18- 27.. 

62- 82.. 

83-105.. 
280-294. . 
301-329.. 
382-394.. 



1,497 
1, 502 
1,509 
1, 514 
1, 519 
1,533 



2 Call, AM. SEC. 
49- 70... 1, 534 

110-124... 1, 535 
358-367... 1, 540 

3 Call, AM. SEC. 
201-206... 2,543 
207-215... 2, 546 
225-228... 2,550 
309-319... 2, 552 
446-455... 2, 556 



4 Call, 

109-127. 
253-259. 
416-422. 
441-450. 
472-477. 



AM. BEO. 

, . 2, 560 
,. 2,564 
,. 2,570 
,. 2,574 
, . 2, 580 



5 Call, AM. DEC. 
1- 11... 2, 583 
236-240. . 
433-435.. 
46,'}-480.. 
548-556. . 



2,590 
2,592 
2, 593 

2,606 



6 Call, AM. CEO. 

5- 12... 3, 568 

187-204... 8,576 

1 Hen.&II, A.DEO. 
33- 52... 3, 583 
70- 72... 3, 602 

306-309... 3, 603 
563-577... 3, 605 

2 Hen, &M. A.DEC. 
80- 89... 3, 612 

139-148... 3, 615 



VT.-VA. 

2Hen,&M.— Cont'd. 
164-181... 3, 620 
289-308... 3, 625 
380-394... 3, 632 
400-407... 3, 637 

3 Hen.&U.A.DEC. 
1- 47... 3, 639 

398-435... 3, 657 

4 Hen.& M.A.DEO. 
57- 81... 4, 488 



101-113.. 
113-124. . 
146-150. . 
161-172.. 
315-356. . 
363-369.. 



4, 503 
4, 506 
4, 510 
4, 512 
4,517 
4,528 



1 Munf. AM. DEO. 

98-118... 4,531 

134-149... 4,541 

407-408... 4, 549 

487-493... 4,550 

2 Munf. AM. DEO. 
10- 24... 5,445 



105-129.. 
129-140., 
234-240. . 
363-378.. 
407-411.. 
424-442.. 
442-448, . 



5,453 
5, 463 
5,470 
5,472 
5.481 
6,486 
6,497 



3 Munf. AM. DEO. 

20- 28... 5, 501 

68- 75... 
126-136... 
232-239... 
484-487... 



6, 504 
5,505 
8, 508 
6,509 



4 Mnnf. am. deo. 
215-218... 6,510- 



241-243.. 
273-289. . 
303-307.. 
332-345. . 
351-359.. 
444-449.. 



6,511 
6, 513 
6, 518 
6, 519 
6, 526 
6,529 



5 Munf. AM. DEO, 
34- 39, . . 7, 681 

252-256... 7, 684 
342-346... 7,685 
388-396... 7,688 

6 Mnnf. am. deo. 
6- 9... 8,729 

110-114... 8, 730 



134-155.. 


. 8, 


733 


233-245.. 


. 8. 


742 


358-367.. 


. 8, 


746 


418-422.. 


■ 8, 


749 


472-484.. 


. 8, 


751 



Gilmer, am. deo. 

16- 26... 9, 589 

174^191... 9, 694- 



VA. 



NUMEKICAL TABLE OF CASE3 



1 Band. 
3- 11. 

76-101. 
131-164. 
219-242. 
258-268. 
306-312. 
313-322. 
528-343. 
403-408. 

2 Baud. 

93-108. 
120-131. 
303-313. 
384-400. 
404-408. 
.514-533. 

3 Band. 

44- 49. 
13S-147. 
361-373. 
604-510. 

4 Band. 

5S- 67. 

74- 94. 
272-275. 
282-317. 
427-432. 
662-668. 



AM. DEO. 

..10, 488 
..10, 491 
..10.494 
..10,519 
..10, 528 
.10, 530 
.10, 533 
.10,538 
.10, 550 

AM. DEO. 

..14,766 
..14, 779 
..14, 783 
..14, 786 
..14, 792 
..14,796 

AM. DEO. 

.■.15, 704 
..15,706 
..15, 712 
..15,721 

AM. DEO. 

..15,726 
..15, 731 
..15, 754 
..15, 756 
..15, 779 
..15,781 



5 Band. am. deo. 
126-132... 16, 738 
19.5-210.. .16, 741 
326-.331...16, 755 
543-545... 16, 759 
.577-596... 16, 761 
627-633... 16, 776 
6.39-646... 16, 780 
697-700... 16, 782 



6 Band. 


AM. DEO. 


78- 85. 


.18 


703 


165-168. 


.18 


708 


176-182. 


.18 


710 


188-193. 


.18 


715 


457-464. 


.18, 


719 


473-506. 


.18, 


726 


556-560. 


.18, 


748 


60.i-611. 


.18, 


751 


618-643. 


.18 


757 


721-725. 


.18, 


771 


1 Leigh, 


AM. DEO. 


42- 64. 


.19, 


722 


86- 95. 


.19 


739 


140-147. 


.19, 


743 


2S0-285. 


.19, 


748 


297-305. 


.19, 


750 



4.30-432... 19, 755 
581-583. ..19, 757 

8 Leigh, AM. DEO. 

11- 16... 21, .594 

70- 75... 21, 597 

7H- 83. ..21, 599 

149-156... 21, 601 

165-170 ..21, 604 

178-182... 21, 606 

200-247...21, 608 

.334-336... 21, 631 



3 Leigh, 

78- 84. . 

98-103. . 
140-146.. 
250-254.. 
255-257.. 
272-299. . 
365-388. . 
450-401.. 
561-566.. 
597-608.. 
780-785. , 
786-801.. 

4 Leigh, 

30- 34. . 

37- 56. . 
114-117. . 
132-144 . 
3.^3-338.. 
484-493. . 
493-498. . 
645-648.. 
667-668.. 
674-675 . 
689-691.. 
694^698.. 

5 Leigh, 

52- 58. 

83- 87. 
146-149. 
222-250. 
414-421. 
512-519. 
583-588 
695-699. 



AM. DEO. 

.23, 251 
.23, 255 
.23, 258 
.23, 261 
.23, 264 
.23. 266 
.23, 280 
.24, 650 
.24, 680 
.24, 683 
.24, 693 
.24, 695 

AM. DEO. 

. .24, 704 
. .24, 707 
..26, 315 
..26, 317 
..26, 322 
. .26, 326 
. .26, 333 
..26,337 
.26, 339 
..26, 340 
..26, 341 
..26, 342 

AM. DEO. 

,.27, 582 
,.27, 586 

.27, 589 
,.27, 590 
,.27,607 

.27, 613 
,.27, 018 
,.27, 622 



6 Leigh, am. dec. 
42- 46... 29, 205 



175-189. 
478-485. 
530-533. 
547-559. 



.29, 208 
.29, 213 
.29, 216 
.29, 218 



588-599... 29, 226 
615-618... 29, 236 



7 Leigh, 

98-106.. 
115-118. . 
154-157.. 
165-175.. 
227-230.. 
231-233.. 
301-308.. 
632-640.. 
720-744. . 



AM. DEO. 

.30,492 
.30, 493 
.30,495 
.30,498 
.30, 502 
30, 504 
SO, 506 
30, 610 
30, 513 



8 Leigh, AM. DEO. 
1- 9... 31, 637 



114-120. 

271-295. 

400-411. 

454^458... 31 

510-514... 31 

608-613 

623-628 



31, 640 
31, 642 



.31, 



..31, 
..31, 



658 
665 



671 
073 



9 Leigh, am. deo. 
18- 29... S3, 221 
101-108... 3 3, 225 
119-141... 33, 227 
181-187... 3 3, 213 



9 Leigh— ConCd. 



381-386. 

397-403. 

446-450.. 

548-555.. 

623-626. , 

63,3-636. , 

678-683.. 



.33, 246 
.33, 249 
.33, 253 
.33, 256 
.33, 261 
.33, 263 
.33, 264 



lOLeigh, AM.DEO. 
5- 12... 34, 719 



172-185. 
251-276. 
317-320. , 



.34, 725 
.34, 731 
34, 737 



394^406. . .34, 739 
536-559... 3 4, 745 

llLeigh, AM.DEc. 
42- 82... 36, 374 



354-368. 
414-433.. 
512-520. . 
559-584. 



.36, 385 
.36, 391 
.37, 621 
.37, 625 



657-664... 37, 633 
681-689... 3 7, 638 



12Leigh, 

166-172.. 
204-227.. 
264-277.. 
316-331.. 
391-405. . 
479-494. . 
550-564. . 
622-627. . 



AM.DEO. 

.37, 642 
.37, 646 
.37, 654 
.37, 659 
.37, 671 
.37, 677 
.37, 680 
.37, 687 



1 Bob. AM. DEO. 

12- 20... 39, 242 
94-106. . .39, 246 
123-143... 39, 250 
346-391... 39, 263 
615-638... 40, 710 
696-712... 40, 717 



2 Bob. 

33- 38. 

56-101. 
209-228. 
292-304. 
340-373. 
474-484. 
622-627. 
664^675. 

1 Cratt. 
4- 10. 

129-143. 
211-226. 
234-274. 
359-363. 
454-482. 

2 Gratt. 
1- 18. 

167-171. 
178-182. 
198-200. 
212-216. 
372-390. 
471-492. 
532-534. 
544-551 . 
507-571. 



AM. DEO. 

:.40, 725 
..40, 726 
. .40, 740 
..40, 752 
. .40, 755 
..40, 759 
..40. 761 
. .40, 764 



AM. DEO. 

. .42, 540 
. .42, 543 
..42, 544 
..42, 55'1 
..42, 561 
..42, 564 

AM. DEO. 

. .44, 365 
. .44, 379 
..44, 381 
. .44, 384 
. .44, 385 
. .44. 388 
. .44, 393 
. .44, 398 
. .44, ,399 
..44, 403 



3 Gratt. 
19- 26. 

205-214. 
24.'i-246. 
265-270. 
594-614. 

4 Gratt. 

81- 84. 

88- 92. 
151-159. 
267-269. 
407-422. 
482-522. 

6 Gratt. 
6- 9. 

24- 28. 

31- 38. 
110-120. 
168-174. 
272-284. 
414r432. 

6 Gratt. 
1- 26. 

50- 56. 

57- 64. 
107-119. 
154-160. 
189-197. 
320-332. 
398-404. 
427-442. 
509-529. 

7 Gratt. 

76- 86. 
112-120. 
177-184. 
234-239. 
300-306. 
352-372. 
641-645. 
651-657. 



AM. DEO. 

..46, 183 
..46, 188 
..46, 190 
..46,193 
..46, 196 

AM. DEO. 

..47, 715 
..47, 717 
..47,720 



.50, 
.50, 
.50, 



..50, 


94 


..60, 


95 


..50, 


105 


..50, 


108 



.50, 114 
.50,119 
.52, 94 



AM. DEO. 

..52, 97 
..52,100 
..52, 102 
..52, 105 
,.52, 111 
..62, 119 
..52, 124 
..52, 128 
..52, 129 
.52, 133 

AM. DEC. 

..64, 120 
,.54, 126 
,.54, 134 
..66, 109 
.56, 112 
,.56, 116 
.56, 121 
.56, 123 



8 Gratt. am. dec. 



16- 20. 

54- 57. 

83- 88. 
134-140. 
174-179. 
241-247. 
248-257. 
412-452. 
486-495. 
628-631. 
708-711. 
712-714. 



.56, 127 
.56, 129 
.56, 130 
.56, 134 
.56, 137 
.66, 139 
.56. 142 
.56, 151 
.56, 155 
.56, 158 
.56, 160 
.56, 162 



9 Gratt. am. deo. 
1- 7. ..58, 212 
59- 63.. .58, 213 
220-241... 58, 217 
633-636... 60, 311 
704-707... 60, 313 
727-737... 60, 314 

lOGratt. am. deo. 
1- 11... 60, 323 
252-254... 60, 331 
255-258... 60, 333 
358-385... 60, 335 



1 1 Gratt. AM. DEO. 
111-135... 62, 640 
281-291... 62, 648 
300-308. ..62, 653 
468-476... 62, 659 
697-723... 62, 666 

12 Gratt. AM. DEO. 
60- 73. . .65, 240 

322-,S32...65, 247 
655-669... 65, 254 
689-713... 6 j, 264 

ISGratt. AM. DEO. 
128-135... 67, 762 
175-182... 67, 767 
495-510... 67, 775 
564-572. .67, 787 
639-643... 70, 435 
664-671... 70, 438 
757-7'62...7D, 443 

14Gratt. AM. DEO. 
229-250... 73, 355 
422-440... 73, 367 



ISGratt. 


AM. 


DEO. 


83-107. 


.76 


189 


163-171.. 


.76, 


203 


329-345. 


.76, 


209 


513-517. 


.78. 


635 


588-633. 


.78i 


638 



1 6 Gratt. am. dec. 
21- 63... 78, 649 
230-235... 80, 702 
264-269... 80, 706 
418-423... 84, 696 
507-518... 86, 722 



17 Gratt. 

85- 95.. 
115-123.. 
230-249. . 
250-261 . . 
375-385.. 
472-489.. 
503-533. . 
565-569.. 

18 Gratt. 
13- 52.. 

338-363. . 
517-525. . 
651-702. . 
785-800. . 
801-818. . 
819-829. . 
909-914.. 
983-988.. 



AM. DEO. 

.91, 375 
.91, 378 
.94, 445 
.94, 455 
.94, 461 
.94,468 
. 94, 478 
.94, 498 



.98. 631 
.98, 646 
.98, 695 
.98, 698 
.98, 737 
.98, 749 
.98, 092 
.98, 762 
.98, 765 



19 Gratt. am.deo. 
28- 49. .100, 658 

354-365. .100. 670 
393-439.. 100, 679 
592-625.. 100, 710 

20 Gratt. am.kep. 
614-657... 3,218 

21 Gratt. am.kep. 
365-372... 8, 605 
556-569... 8, 609 
678-CS4... 8, 016 



fi7 



AMERICAN DECISIONS AND KEPOUTS. 



VA.-W, VA,-\7IS. 



2Z Gratt.AM. bef. 
266-301... 12, 5U7 
466-i83...12, 526 
4S4-i92...12, 539 
(528-642... iij, 553 
789-813... 12, 563 

23 Gratt. am. hup. 
223-237... 14, 130 
46Jr476...14, 139 
5U9-517...14, 147 
600-618... 14, 153 
935-940... 14, 164 

24 Gratt. am. rep. 
202-218... 18, 640 
443-453... 18, 648 
497-511... 18, 652 
512-515... 18, 661 

25Gratt. AM. KEp. 
1- 27... 18, 663 
268-277... 18, 681 
331-342... 18, 686 
443-4 62... 18, 694 
536-552... 18, 699 
S65-886...18, 711 

26 Gratt. AM. BEP. 
,354-383... 21, 303 
442-446... 21, 317 
721-728... 21, 320 
752-764... 21, 323 
903-975... 21, 330 

27 Gratt. am. bep. 
144-162... 21, 338 
291-305.. .21, 348 
403-416... 2 1,356 
1025-1033.21, 365 

28Gratt. AM. BEP. 
130-143... 26, 335 
224-232... 26, 344 
1^99-320... 26, 350 
3ai-347...26, 357 
389-400... 26, 364 
508-523... 26, 373 
601-608... 26, 380 

29 Gratt. am. bep. 
1- 8... 26, 391 

431-447... 26, 384 
494-501... 26, 387 
570-580... 26, '696 
605-611... 26, 401 
628-649... 26, 405 
714-718... 26, 4^0 

30 Gratt. am. bef. 
24- 42... 32, 040 
56- 71... 32, 650 

202-217... 32, 661 
255-265... 32, 668 
266-285... 32, 673 
672-688. ..32, 082 
858-870... 32, 690 

SI Gratt. am. BEF. 
105-113... 31, 716 
149-157... 31, 722 
271-282... 31, 726 
36J-378...31, 732 
571-579... 31, 742 
646-650... 31, 746 
812-829... 31, 750 



32 Gratt. AM. BEP. 
18- 26.. .34, 759 

203-214... 34, 765 
518-529... 34, 773 
595-6 12... 34. 780 
695-706... 34, 791 
946-957... 34, 799 

33 Gratt. .\m. bep. 
119-133... 36, 771 
136-152... 36. 783 
208-216... 36, 78a 
722-729.. .36, 793 
807-818... 36, 795 
819-826... 36, 797 



75 Va. 

239-249. 
309-319. 
356-379. 
499-507. 
516-521. 
594-603. 
780-791, 
885-891. 

76 Va. 

128-139. 
149-1.36. 
299-306. 
517-526. 
575-586. 

77 Va. 
65- 75. 

173-197. 
376-385. 
639-652. 
681-689. 

78 Va. 

39- 45. 
584^591. 
592-601. 
645-664. 
709-719. 
745-754. 

79 Va. 

73- 79. 
130-136. 
196-212. 
374-380. 
642-647. 
660-670. 

80 Va. 

1- 10. 
229-236. 
237-250. 
427-435. 
636-650. 

81 Va. 

25- 36. 

44^ 58. 
188-208. 
240-244. 
405-415. 
553-567. 
636-643. 



AM. hep. 

..40, 720 
..40, 727 
..40, 731 
. .40. 7.S4 
..40, 738 
..40,740 
. .40, 743 
..40, 750 

AM. BEP. 

. .44, 152 
..44,158 
..44, 165 
..44, 171 
..44, 177 

AM. BEP. 

.,46, 7f9 
..46,715 
..46, 733 
..46, 7J0 
. .46, 747 

AM. BEP. 

.,49, 377 
. .49, 381 
..49, 384 
..49, 388 
..49, 394 
..49,401 

AM. BEP. 

..52, 616 
..52, 620 
..52, 626 
..52, 634 
..62, 637 
..62, 640 

AM. BEP. 

..66, 581 
..66, 588 
..66, 592 
..56, 596 
..56, 603 

AM. BEP. 

..59, 645 
. . 59, 648 
..59, 654 
..59, 666 
..59, 669 
..59, 676 
..69,694 



WASH. TEE. 

Wash. AM. BEP. 

283-288... 3 4, 803 
.329-337... 34, 808 
422-431... 34, 816 

W, VIRGINIA. 

1 W.Va. AM. DEC. 

87- 88.., 88, 604 
153-164.,. 88, 667 
2(15-218... 91, 383 
256-260. ,.91, 380 



2 W.Va. 

13- 24. 
192-241. 
261-273. 
274-284. 
422-426. 
458-463. 
470-473, 
491-195. 
502-510. 
511-518, 
579-588. 

3 W.Va. 

54- 70 
148-153. 
167-171. 
172-173. 
174-182. 
213-225. 
393-412. 
495-502. 
507-521 . 
567-570 
571-573 



..94, 501 
..94, 507 
..94, 526 
..94, 532 
..98, 770 
..98, 774 
..98, 777 
..98, 779 
. .98, 781 
..98, 787 
..98, 791 

AM. DEO. 

..98, 799 
.100, 735 
.100, 738 
.100, 741 
.100, 744 
.100, 747 
.100, 752 
.100, 761 
.100, 766 
100, 777 
.100, 779 



4 W. Va. AM. BEP. 

4^ 10,.. 6, 208 

138-169... 6, 270 

234-248... 6, 281 

755-762... 6,293 

5 W. Va. AM. BEP. 
1- 9... 13, 629 

74- 78... 13, 6.36 
85- 95... 13, 610 

6 W. Va. AM. BEF. 

486-495... 20, 431 

7 W. Va. AM. BEP. 

202-216... 23, 613 
689-692... 23, 619 
731-735... 23, 623 

8 W. Va. AM. EEP. 
500-514... 23, 627 

9 W. Va. AM. EEP. 

79- 99... 27, 535 
162-169... 27, 548 
170-183... 27, 552 
237-245... 27, 558 
522-532... 27, 562 



lOW.Va.AM.BEF. 

171-179... 27, 566 
470-487... 27, 571 
507-545... 27, 582 
546-559... 27, 503 
560-571...2r, 598 

11 W.Va. AM KEP. 

332-337,.. 27, 603 
745-825. . .27, 606 

12 W.Va, AM. BEP. 

70- 97.., 29, 445 
116-132.,. 29, 452 
350-370... 29, 455 

13 W.Va,AM,BEP. 

158-229...31, 757 
392-439. ..31, 768 
833-847... 31, 775 

14 W.Va.AM.BEP. 

180-210. ..35, 748 
411-431... 35, 760 

15 W.Va.AM.BEP. 

302-.393..,36, 803 
455-478. ,.36, 820 
628-645. ..36, 825 

16 W.Va.AM.BEP. 
282-306. 37, 763 
402-427... 37, 779 
42S-142...37, 789 
625-650... 37, 794 
658-684. ..37, 800 

17 W.Va.AM.BEP. 

276-312... 41, 670 
683-716. ..41, 682 

18 W.Va.AM.BEP. 

212-219... 41, 688 
274-2H6...41, 692 
361-370... 41, 696 
642-647... 41, 703 

19W.Va. AM.KEP. 

49- 61... 42, 771 
312-317... 42, 776 
323-352... 42, 780 

20 W.Va.AM.BEP. 

18- 23... 43, 787 
571-583... 43, 790 
713-764... 4E, 799 

21 W.Va.AM.BEP. 

108-114... 45, 549 
11.5-123... 46, 555 
301-315... 46, 562 
783-795... 4 5, 570 

22 W.Va.AM.BEP. 
52- 70... 46, 485 

154-159... 46, 502 
520-535... 46, 506 
554-561... 46, .320 
600-641... 46, 527 
779-800... 46, 550 



23W.Va.Am.EEF. 
36- 50. . .48, 364 
187-193. ..48, 376 
2,58-288... 48, 383 
338-404... 48, 398 

24 W.Va. AM.KEP. 
119-142.,. 49, 246 
411-416.. .49, 2,32 
41i;-4!)3.,.49, 257 
493-504... 49, 277 
615-619... 49, 283 
783-801... 49, 290 



25 W.Va 


AM.BEP. 


119-127.. 


.52, 


211 


401-408.. 


.52, 


217 


4S6-4II4,. 


52, 


219 


622-669.. 


,62, 


227 


716-734. . 


.62, 


235 


26 W.Va 


AM.BEF. 


36- 44.. 


.53, 


59 


90-106.. 


.53, 


66 


422-437.. 


.53, 


79 


447-455.. 


.53, 


89 


488-534. . 


.53, 


94 


554-558. . 


.53, 


113 


614-6511.. 


.53, 


116 


787-800. . 


.63, 


121 


829-838. . 


.63, 


139 



27 W.Va.AM.BEP. 
32- 57.., 55, 292 

285-305... 5 5, 304 
343-361.. .65, 315 
644-654,., 65, 327 
681-697... 55, 336 
796-806... 55, 346 

28 W.Va. AM.BEP. 
1- 16... 57, 633 

113-158.,. 57, 646 
210-220... 57. 659 
233-264... 57, 664 
601-610... 57, 687 
610-622... 67, 695 



WISCONSIN. 
1 Finn. am. deo. 



61- 64. 

91- 94. 
124-130, 
137-164. 
174-182. 
226-229. 
313-331. 
370-383. 
390-392. 
438-449. 
479-485. 
526-533. 
584-599. 
674-685. 



.39, 275 
..39, 277 
..39, 279 
..39,281 
..39, 296 
..39, 299 
.,40, 773 
. .40, 782 
..42,574 
..42, 579 
..44,406 
. .44, 4li9 
..44,412 
..44, 425 



2 Finn. am. dec. 
21- 23... 62, 139 
66- 69.., 62, 141 
88- 89... 52, 144 
99-105... 52, 145 
129-131... 62. 148 
166-171... 52, 149 



WIS. 



NDMERICAL TABLE OF CASES 



88 



2 FiTux.—OonVd. 
215-221... 52, 153 

243-217... 52, .156 



218-251. 
379-392., 



159 
. 54, 138 



4i9-454. ..54, 147 
457-460... 54, 148 
513-5 15... 54, 150 
631-552... 54, 152 

S Finn. am. dec. 
107-121... 54, 158 
123-152... 56, 164 

1 Wis. AM. DEO. 

131-110. ..60, 3G3 
151-158... 60, 3G8 
159-171... 60, 370 
250-258... 60, 379 
28K-317...60, 381 
447-451... 60, 390 
457-470... 60, 393 



2 Wis. 

1- 9. 

42- 72. 
153-200. 
384-396. 
421-422. 
494-497. 

3 Wis. 

300-300. 
319-322. 
545-556. 
662-666. 
752-766. 

4 Wis. 

1- 19. 
102-105. 
144-149. 
254-267. 
343-357. 
486-512. 
513-521 . 

5 Wis. 

95-105. 
200-205. 
206-218. 
308-317. 
386-388. 
551-595. 

6 Wis. 

127-133. 
167-174. 
319-:!i2. 
32.'!-32o . 
361-362, 
422-425. 
490-496. 
527-538, 
539-550 
645-669. 

7 Wis. 
1- 43. 

236-238, 
306-328, 
329-337. 
412-448. 
52^-5-i6. 
566-573. 



AM. DEC. 

. . 60, 399 
..60,404 
..60,407 
..60,423 
..60, 426 
..60,439 

AM. DEO. 

..62, 690 
..62, 694 
..62, 696 
..62, 702 

..62,705 

AM. DEO. 

..65,283 
..65,293 
..65,303 
..65, 309 
..65,314 
..65,324 
.65,330 

AM. DEO. 

..68, 49 

..68, 55 

..68, 57 

..68, 65 

,.68, 70 

..68, 73 

AM. DEC, 

..70,453 
..70,458 
..70, 465 
..70,467 
..70, 168 
..70, 469 
..70,471 
..70, 473 
..70,479 
..70,489 

AM. DEO. 

..73, 381 
..73, 403 
..73, 410 
..76, 219 
,.76, 225 
..76, 228 
..76,230 



8 Wis. 

141-159. 
252-254. 
25.5-257. 
471-484. 

9 Wis. 

70- 99. 
135-139. 
166-183. 
328-344. 
540-543. 
559-595. 

10 Wis. 

76- 80. 
230-242. 
303-319. 
513-518. 

11 Wis. 

14- 17. 
119-123. 
160-175. 
289-292. 
3.S4-353. 
430-432. 
470-498. 

12 Wis. 

174-176. 
176-179. 
213-223. 
276-310. 
461-466. 
532-534. 
544^5,)!. 
572-587. 
624-626. 
677-685. 

13 Wis. 

10- 17. 

37- 56. 
172-175. 
193-198. 
276-282. 
432-442. 
498-500. 
585-.589. 
629-634. 

14 Wis. 
5- 9. 

35- 39. 
202-210. 
226-236. 
291-294. 
487-491. 
493-496. 
609-617. 
683-687. 
700-705. 

15 Wis. 
1- 9. 

144-156. 
193-195. 
240-246, 
318-334. 
424-443. 
.548-550. 
558-571. 
601-609. 



AM. DEO. 

..76, 233 
..76, 235 
..76, 237 
..76, 238 

AM. DEO. 

..76, 244 
..76, 252 
..76, 265 
..76, 269 
..76, 281 
..76,283 

AM. DEO. 

..76,294 
..78, 669 
..78,678 
..78,687 

AM. DEO. 

..78, 689 
..78, 691 
..78, 699 
..78, 706 
..78,709 
..78, 719 
..78,721 

AM. DEO. 

..78,730 
..78, 731 
..78,733 
..78, 737 
..78, 752 
..78, 754 
..78, 757 
..78, 762 
..78,769 
..78,771 



..80, 709 
..80,718 
..80,735 
..80, 738 
..80, 741 
..80,746 
..80, 752 
..80,754 
..80, 758 

AM. DEO. 

.80, 762 
..80, 766 
..80, 769 
..80,774 
..80,783 
..80,785 
..80, 789 
..80,791 
..80, 795 
..80, 797 

AM. DEO. 

..82, 6,52 
..82,659 
..82, 668 
..82, 670 
..82, 679 
..82, 689 
..82, 696 
..82, 698 
..82,703 



16 Wis. 

87- 90. 
102-105. 
114-118. 
185-195. 
241-247. 
443-456. 
460-463. 
523-541 . 
616-Gi8. 
672-679. 



AM. DEO. 

. .82, 705 
..82, 707 
..82, 710 
..82, 713 
..82, 719 
..84, 700 
.,84, 711 
..84, 714 
..84,720 
..84,726 



17 Wis. AM. DEO. 



38- 46. 

95- 97. 
140-140. 
197-202. 
227-230. 
230-232. 
314-320. 
327-334. 
331-359. 
378-382. 
428-433. 
487-497. 
5.50-555. 
586-588. 
635-645. 
675-C81. 



. 84, 728 
.84, 733 
.84, 734 
.84,737 
.84, 739 
.84, 741 
.84, 742 
.84, 745 
.84, 747 
.84, 754 
.84, 755 
.84, 758 
.84, 763 
.84, 768 
.86, 730 
.86, 736 



18 Wis. AM. DEC. 



28- 31. 

35- 44. 
155-158. 
163-166. 
196-199. 
234-240. 
287-292. 
331-333. 
345-330. 
397-400. 
406-411. 
441-443. 
481-485. 
500-504. 
560-566. 



.86, 741 
.86, 743 
.86, 751 
.86, 755 
.86, 757 
.86, 761 
.86, 765 
.86. 769 
.86, 773 
.86, 778 
.86, 779 
.86. 783 
.86, 786 
.86, 789 
.86, 793 



19 Wis. AM. DEC. 



40- 42. 

76- 82. 
126-129. 
129-136. 
207-211 . 
253-260. 
304-307. 
3li2-369. 
454-459. 
567-574. 
601-604. 
615-621. 
624-678. 
689-701. 

20 Wis. 

21- 26. 
16.5-174. 
174-189. 
205-209. 
217-227. 
239-247. 
3UO-301 . 
320-323. 
326-331 . 
108-411. 



..88, 670 
..88, 672 
..88, 675 
..88, 678 
..88, 681 
..88, 684 
..88, 689 
..88, 692 
..88,696 
..88, 701 
..88, 705 
.,88, 707 
..88, 711 
..88, 726 

AM. DEC. 

..88, 730 
..88, 735 
..88,740 
..91,388 
..91, 390 
.91, 397 
..91,104 
..91, 405 
..91,408 
..91,425 



20 Wls.- 

462-466. 
503-506. 
523-531. 
531-533. 
533-5.':6. 
594-099 . 
639-640. 



.91,428 
.91,432 
.91,436 
.91, 112 
.91, 111 
.91, 146 
.91, 151 



21 Wis, AM. DEO. 



21- 25. 
39- 11. 

Or- 49. 

80- 87. 
130-136. 
197-201. 
241-247. 
280-282. 
302-305. 
340-317. 
368-369. 
372-377. 
410-414. 
151-458. 
471-177. 
523-527. 
536-539. 
551-562. 
582-590. 
621-632. 



.91, 152 
.91,156 
.91,158 
.91, 460 
.91,464 
.91, 468 
.91, 472 
.91,474 
.94, 541 
.94, 543 
.94, 547 
.94, 548 
.94, 552 
.94, 595 
.94, 557 
.94,560 
.94, 562 
.94, 561 
.94, 566 
.94, 571 



22 Wis. AM. DEC. 



21- 27. 

71- 81. 
114^119. 
153-160. 
266-273. 
273-279. 
372-375. 
102-112. 
115-117. 
133-438. 
447-453. 
495-501 . 
544-550. 
628-632 . 
046-649. 
675-681. 



.94, 581 
.94, 583 
.94, 588 
.94, 594 
.94,598 
.94, 600 
.94, 604 
.99, 49 
.99, 
.99, 
.99, 
.99, 
.99, 
.99, 
.99, 
.99, 



23 Wis. AM. DEO. 



21- 30.. 

53- 57. . 

57- 63. . 

68- 69. . 
120-126.. 
126-132.. 
144-152. . 
152-160.. 
160-164.. 
164-171.. 
176-181., 
186-195. , 
207-223. . 
276-282., 
301-307. 
334-335., 
336-339. 
365-367. 
377-383. 
393-395. 
437-442. 
432-456. 
46,3-46S. 
483-487. 



.99, 96 
.99, 102 
.99, 103 
.99, 109 
.99, 111 
.99, 114 
.99, 138 
.99, 141 
.99, 145 
.99, 148 
.99, 153 
.99, 158 
.99, 165 
.99, 169 
.99, 173 
.99, 177 
.99, 179 
.99, 181 
.99, 183 
.99, 187 
.99, 189 
.99,193 
.99, 195 
.99, 198 



23 Wls.- 

506-508. 
538-541. 
590-613. 

23 Wis. 

336-340. 



- Cont'd. 
. .99, 201 
..99, 203 
..99,205 

AM. BEF. 
. . 1, 186 



24 Wis, AM. SEP. 



2S- 34. 

89- 92. 
157-161. 
165-182. 
256-265. 
270-275. 
295-295. 
350-360. 
417-422. 
461-466. 
492-493. 
518-521. 
549-550. 
551-555. 
566-568. 

25 Wis. 

99-108. 
143-166. 
167-222. 
223-241. 
241-271. 
288-291. 
291-309. 
390-413. 
424-437. 
551-559. 



. 1, 157 
..1, 161 

. 1,164 

. 1, lu6 

. 1, 18U 

. 1, 183 

. 1, 185 

. 1, 187 

. 1, 191 

. 1, 195 

. 1, 197 

. 1, 199 

. 1, 202 

. 1, 203 

. 1,207 



AM. KEP. 

.. 3, 2S 
.. 3, 'M 
..3, 3C 
..3, 5C 
.. 3 
.. 3 
.. 3 



73 

76 

3, 85 

3,101 

3, 103 

26 Wis. AM. BEP. 



56- 61. 

145-151 . 
163-168. 
181-215. 
223-286. 
295-310. 
412-415. 
428-432. 
488-500. 
588-593. 
637-647. 
663-671. 

27 Wis. 

81- 93. 
135-146. 
177-186. 
187-191. 
194-202. 
541-555. 
656-661. 
693-703. 



. 7, 3J 

..7, 14 

,. 7, 48 

,. 7, 52 

.. 7, 69 

.. 7, 81 

.. 7, 84 

.. 7, 87 

.. 7, 91 

.. 7, 96 

.. 7,100 

.. 7,107 

AM. BEP. 

. . 9, 439 

. . 9, 415 

. . 9, 153 

. . 9, 459 

. . 9, 461 

.. 9,465 

.. 9,473 

.. 9, 479i 



28 Wis. AM. EEP. 



33- 38.. 

96-101.. 
204-212.. 
464-472.. 
472-486.. 
517-522.. 
637-655.. 
691-701.. 



9,486 
9,489 
9,493 
9,500 
9,506 
9,515 
9,520 
9,532 



29 Wis. AM. KEP. 

21- 34... 9,634 

45- 51... 9,541 

194-202... 9, 5i8 



B9 



AMEBICAN DECISIONS AND KEPORTS. 



WIS. 



39 Wla.- 
209-221., 
278-290. 
296-307. 
307-316. 
400-419. 
444-453. 
454-462. 
482-502. 
531-536. 
611-618. 
664-688. 

30 Wis. 

55- 60. 
110-126. 
129-150. 
216-227. 
361-.S6D. 
428-443. 
496-507. 
534-541. 
641-653. 



■Cont'd. 
. . 9, 554 
.. 9,559 
. . 9, 568 
,. 9,576 
.. 9, 578 
.. 9,591 
. . 9, 598 
.. 9, 603 
. . 9, 616 
.. 9,619 
.. 9,622 

AM. HEP. 
..11,546 
..11, 550 
..11,559 
..11,567 
..11,572 
..11,575 
..11, 580 
..11,587 
..11,592 



SI Wis. AM. BEF. 

61- 67... 11, 599 
120-126. ..11, 602 
252-257... 11, 605 
306-315... 11, 608 
533-545. ..11, 613 
607-619... 11, 623 
619-637... 11, 630 
673-681... 11, 643 



83 Wis. 

85-101. 
177-182. 
569-587. 

33 Wis. 

41- 66- 
121-126. 
176-180. 
314-319. 
445-452. 
488-505. 
558-570. 
600-608. 

34 Wis. 

259-267. 
450-453. 
453-469. 
471-483. 
579-582. 
608-620. 

35 Wis. 

59- 67. 
675-67rf. 

36 Wis. 

67- 73. 
154-159. 
213-226. 
295-297. 
450-466. 
657-669. 



..14,716 
..14,725 
..14,726 

AM. KEP. 

..14,735 
..14, 748 
..14, 755 
..14, 760 
..14,762 
..14,766 
..14, 775 
..14,782 

AM. REP. 

..17,441 
..17,446 
..17,448 
..17,4,52 
..17,461 
..17,463 



..17,471 
..17,476 

AM. EEP. 

..17,479 
..17,482 
..17,485 
..17,494 
..17,495 
..17, 504 



37 Wls.- 
108-114. 
285-298. 
379-390. 
449-468. 
625-631. 
655-662. 



Omt'd. 
. 19, 754 
.19,757 
.19, 765 
.19,772 
.19, 777 
.19,781 



88 Wis. 


AM. BEP. 


43- 51. 


..20, 


1 


.300-311. 


..20, 


6 


428-439. 


..20, 


12 


449-463. 


..20, 


18 


511-516. 


..20, 


25 


651-657. 


..20, 


28 



37 Wis. AM. BEP. 

31- 40... 19, 747 
43- 45. ..19, 751 



39 Wis. 

96-103. 
111-121. 
138-141 . 
232-246. 
290-296. 
390-397. 
509-511. 
553-558. 
570-575. 
643-651. 

40 Wis. 

131-143. 
175-219. 
328-341. 

41 Wis. 

100-104. 
105-112. 
271-285. 
630-638. 

42 Wis. 
23- 32. 
56- 59. 

118-138. 
214-233. 
248-274. 
3U-314. 
391-396. 
407-417. 
437-454. 
643-653. 
654-679. 

43 Wis. 
23- 36. 

108-115. 
213-218. 
255-266. 
420-427. 
449-458. 
513-531 . 
536-545. 
556-566. 
638-646. 

44 Wis. 
262-265. 
282-295. 
393-403. 
405-411. 
479-481 . 
569-574. 



AM. BEP. 

..20, 30 

..20, 35 

..20, 39 

..20, 42 

..20, 48 

..20, 50 

-.20, 55 

..20, 57 

..20, 60 

..20, 63 

AM. BEP. 
..22, 685 
..22,692 
..22,702 

AM. BEP. 

..22,712 
..22, 714 
..22,719 
..22,728 

AM. BEP. 

..24,376 
..24, 383 
. . 24, 395 
..24,386 
.24, 399 
..24,415 
..24,417 
. . 24, 421 
..24, 427 
..24,435 
..24,437 

AM. BEP. 

..28, 527 
..28,535 
. . 28, 5.39 
..28,542 
..28,549 
..28,552 
..28, 558 
..28, 567 
..28,571 
..28,576 

AM. BEP. 

..28,579 
..28, 582 
..28, 591 
..28, 599 
..28, 601 
..28, 603 



45 Wis, AM. BEP. 



110-118. 
135-137. 
150-1,58. 
189-192. 
192-198. 
211-222. 
222-246. 
251-254. 
316-320. 
330-333. 
334-338. 
340-353. 
357-365. 
403-4U. 

46 Wis. 

123-129. 
138-147. 
250-255. 
391-398. 
415-419. 
434-439. 
464-480. 
481-487. 
5.59-567. 
602-616. 
692-694. 

47 Wis. 
89-102. 

113-122. 
406-421. 
551-564, 
573-381 . 
602-610. 
615-623. 
623-628. 
634-647. 

48 Wis. 
54- 65. 

79- 86. 
260-254. 
265-270. 
420-424. 
468-477. 
513-529. 
535-541. 
601-605. 
628-630. 

49 Wis. 
89-101. 

231-234. 
254-261. 
,384-389. 
535-537. 
555-583. 
605-608. 
661-666. 

50 Wis. 

138-155. 
189-196. 
218-224. 
254-257. 
297-308. 
518-524. 
554-559, 
592-598. 



..30, 697 
..30,703 
..SO, 706 
,.30, 710 
..30,712 
..30, 717 
..30, 721 
..30, 738 
..30, 740 
..30, 744 
. . 30, 746 
..30, 752 
..30, 757 
..30, 763 



AM. BEP. 
.,32,700 
..32,703 
..32,710 
..32,715 
..32, 716 
.,32, 719 
..32, 722 
..32, 731 
..32, 735 
.32, 739 
..32,749 

AM. EEP. 

..32,7.51 
..32, 757 
..32, 762 
..32, 773 
..32, 781 
..32,784 
..32, 789 
..32,793 
..32, 796 

AM. BEP. 

.,33, 793 
..33, 804 
..33,809 
..33,811 
..33, 815 
..33,817 
..33, 821 
..33, 830 
..33, 838 
..33, 841 

AM. EEP. 
..35, 772 
.,35, 776 
,.35, 779 
.35, 782 
,.35, 785 
.35,786 
.35, 793 
,.35,796 

AM. BEP. 

.36, 830 



.36, 
.36, 
36. 
.36, 
.36, 
.36, 
.36, 



840 
84,j 
848 
850 
856 
862 
866 



51 Wis, 

46- 53. 

81- 84. 
138-140. 
204-218. 
224-232 , 
293-303. 
326-335. 
416-419. 
531-538. 
615-623. 
678-683. 



AM. BEP. 

..37,808 
..37,814 
..37, 815 
.,37, 817 
..37,827 
..37,830 
..37, 833 
..37,839 
..37, 841 
..37,845 
..37,849 



52 Wis, AM. BEF. 



110-114. 

120-130, 
211-217. 
256-261. 
272-2a0. 
320-337. 
388-392. 
430-438, 
526-53:J, 
543-554. 
572-590. 
612-624. 
650-657. 

53 Wis. 

23- 29. 

36- 40. 
196-206, 
2.J0-260. 
260-2(18. 
298-305. 
455-457. 
599-611. 



..38, 723 
..38,726 
..38, 733 
..38,735 
..38, 737 
..38,737 
..38,745 
..38,748 
..38, 753 
..38, 756 
..38,756 
..38,768 
..38. 775 

AM. EEP. 

. .40, 754 
..40, 756 
..40, 759 
. .40, 7G5 
..40, 770 
..40, 775 
..40,780 
..40,781 



54 Wis. AM. EEP. 



72- 86, 
107-114. 
140-150, 
208-214, 
234-242, 
242-248, 
257-291 , 
342-365, 
491-498, 
.528-538, 
610-618. 
659-687. 

55 Wis. 

23- 38. 

96-105. 
249-258. 
300-310. 
319-327. 
364-369. 
427-441. 
496-507. 
515-522. 
531-513. 



..41, 1 

..41, 12 

..41, 17 

..41, 19 

.41, 23 

..41, 29 

..41, 31 

..41, 41 

..41, 58 

..41, 60 

..41, 63 

..41, 66 



..42, 695 
. . 42, 701 
..42, 704 
..42, 708 
.,42, 713 
..42, 719 
..42, 722 
..42, 731 
..42, 740 
.,42, 744 



56 Wis. AM. EEP. 

105-112... 43, 699 
123-1 33... 43, 703 



195-221 . 
462-470. 
471-478. 
502-513. 



.43, 700 
.43, 719 
,43, 725 
.43, 728 



57 Wis. AM. EEP, 

56- 69... 46, 17 
69- 89... 46, 
118-123... 46 



172-176., 
258-268., 
472-485., 
600-622., 



46, 
.46, 
.46, 

46, 



649-654.. .46, 



58 Wis. 
13- 18. 
39- 46. 

114-160. 
393-398, 
461-477. 
499-508. 
539-545. 
565-579. 
638-640. 
646-660, 

59 Wis. 

123-127. 
127-135. 
172-186. 
260-272. 
309-316. 
316-323. 
352-364. 
393-400. 
483-513. 
540-543. 

60 Wis. 

87- 94. 
119-125. 
141-168. 
187-200. 
206-217. 
296-310. 
406-412. 
511-516. 
583-586. 
587-598. 



AM. EEP. 

..46, 618 
..46, 621 
..46, 625 
.46,635 
. , 46, 637 
. 46, 647 
..46. 652 
..46, 657 
. .46, 665 
..46, 667 

AM. EEP. 

.,48,480 
..48,483 
..48,437 
..48, 499 
..48,511 
.,48,516 
. . 48, 520 
..48,528 
..48, 532 
..48,538 

AM. EEP. 

..50, 345 
..50,350 
..50, ,352 
..50, 355 
..50, 365 
..50, 369 
..50,378 
..50,381 
. .'50, 38i; 
..50, 388 



61 Wis. AM. EEP. 



20- 25. 

44- 62. 
255-258. 
325-335. 
435-440. 
450^57. 
464^69. 
469-481. 
481-486. 
491^94. 
536-542. 
623-625. 

62 Wis. 

112-117. 
178-184. 
207-214. 
642-651. 

63 Wis. 

4- 9. 
20- 31. 
58- 76. 
91- 93. 



..50,131 
..50, 135 
..80, 137 
..50, 141 
..50, 141 
..50, 143 
..50, 1J5 
..50,148 
..50, 149 
..50, 151 
. . 50, l.H 
..50, 157 



..51, 715 
..51, 718 
..51, 722 
..51,725 

AM. EEP. 
..53,242 
..53,247 
..53,253 
..53,266 
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63 "Wis - 

93-100. 
100-103. 
120-131. 
228-234. 
234^239. 
285-296. 
307-312. 
518-528. 
664-672. 
612-627. 



-Cotlfd. 
..53, 267 
..53, 271 
..53, 273 
..53, 279 
..53,282 
..53,285 
..53,292 
..53, 299 
..53, 305 
..53, 310 



64 Wis. AM. EEP. 

26- 30... 54, 573 
35- 42... 54, 576 
73- 83... 54, 581 
84- 89... 54, 588 



64 "Wis. - 
111-130. 

159-169. 
173-179. 
198-203, 
265-273. 
316-322. 
362-371. 
415-422. 
447-459. 
487^93. 
531-538. 
616-622. 



- CmiVd, 
..54.593 
..54, 600 
..54, 603 
..54, 607 
..54,610 
..84, 616 
..64,619 
..54, 631 
..54,634 
..54, 640 
..54,644 
..54, 649 



65 Wis, AM. HEP. 

26- 31... 56, 611 
31- 35. . .56, 614 



65 "Wis.- 

79- 85. 
108-118. 
171-176. 
183-187. 
359-364. 
494-502. 
585-593. 
599-622. 
631-638. 



-ConVd. 
..56,616 
..56. 620 
..56,624 
'..56,628 
..56, 631 
..56, 634 
..56, 637 
..56, 642 
..56, 653 



66 Wis. AM. EEP. 
50- 57... 57, 249 
155-161... 57, 253 
218-227. ..67, 257 
227-251... 67, 257 
268-284... 5 7, 269 



66 "Wis.— ConVd. 
310-318... 57, 266 



366-400 
401-415. 
500-511. 
638-643. 



.67. 278 
.57, 287 
,.67, 293 
..67, 298 



67 Wis. AM. KEP. 
46- 64.. .58, 848 
75- 86... 58, 8J8 
133-141... 58, 858 
174^178.. .58, 863 
343-350... 58, 866 
422-430... 58, 869 
495-504... 58, 875 
512-517... 58, 877 
616-624... 58, 881 
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16- 24. 

34- 44. 

73- 89, 
165-176. 
271-277. 
322-336. 
344-358, 
400-405. 
416-424. 
436-442. 
465-468. 
469-473. 
587-603. 



..60, 827 
..60, 831 
..60, 838 
..60, 848 
..60,854 
..60, 858 
..60, 858 
..60,867 
..60,870 
..60, 873 
..60,876 
..60, 878 
..60,884 



THIS TABLE IS SUPPLEMENTED 



BY A SIMILAR 



NUMERICAL TABLE 



AMERICAN STATE REPORTS, 



WHICH WILL BE 



RE-ISSUED FEOM TIME TO TIME. 



A NUMERICAL 



TABLE OF CASES 



REPORTED IN THE 



AMERICAN STATE REPORTS. 



ARRANGED IN THE 



NUMERICAL ORDER OF THE VOLUMES AND PAGES OP' 
THE OFFICIAL REPORTS FROM WHICH ' 
THEY WERE SELECTED. 



THE 



AMERICAN STATE REPORTS 



BEGIN WITH 



Alabama 83 

Arkansas 48 

California 72 

Colorado 10 

Connecticut 54 

Delaware 5 Houston 

Florida 22 

Georgia 76 

Idaho 2 

Illinois 121 

Indiana 112 

Iowa 72 

Kansas 37 

Kentucky 83 

liOuisiana 39 

Maine 79 



Maryland 67 

Massacliusetts 145 

Michigan 60 

Minnesota 36 

Mississippi 65 

Missouri 92 

Montana 9 

Nebraska 22 

Nevada 19 

New Hampshire 62 

New Jersey Equity. . .43 

New Jersey Law 50 

New York 107 

North Carolina 97 

North Dakota 1 

Ohio State 45 



Oregon 15 

Pennsylvania 115 

Rhode Island 15 

South Carolina 26 

South Dakota 1 

Tennessee 85 

Texas 68 

Texas Appeals 24 

Vermont 60 

Virginia 82 

Washington 1 

West Virginia 29 

Wisconsin 69 

Wyoming 3 



A NUMERICAL TABLB OF CASKS 

BEPOKTED IN THE 

AMERICAN STATE REPORTS. 



VOLUMES 1 TO 48 INCLUSIVE. 



83 Ala. A.S.K. 

1- 6 3,682 

33- 36 3,685 

63- 65. 3,688 

81— 84 3,691 

113-114 3,693 

U5-120 3,695 

139-142 3,699 

148-151 3,702 

230-224 3,711 

338-243 3,716 

246-350 3,718 

274—278 3,722 

308-3U 3,725 

326-331 3,746 

371-376 3,751 

424—425 3.764 

462—465 3,755 

498-511 3,768 

528-542 3,768 

84 Ala. A.s.B. 

1- 6 6,324 

17— 81 6,328 

931- 95 5,332 

109-115 6,337 

115-126 6,342 

159-173 6,354 

197-202 6,363 

228-236 5,368 

,307-309 5,375 

375-378 6,373 

436—438 5,381 

463—466 5,384 

508-611 6,387 

517-519 6,391 

660-668 6,393 

670-686 6,401 

85 Ala. A.S.B. 
7-11 T, 17 

17- 19 T, 21 

73- 79 I, 23 

175-178 1, 29 

179-183 T, 35 

198-302 7, 38 

221—323 7, 42 

264—268 7, 44 

292-300 7, 48 

348-352 7, 54 

368-376 7, 67 

493-495 7, 64 

497—503 7, 66 

638-541 7, 70 

666-569 7. 73 



86 Ala. A.s.B. 

67—59 II, 17 

64^ 65 11, 18 

67—69 11, 20 

103-110 11, 21 

110—116 11, 23 

234-338.;. ...11, 33 

250—260 11, 37 

345-350 11, 41 

357—364 11, 46 

434—433 11, 61 

443-455 11, 58 

658—571 11, 67 

687—594 11, 73 

604—610 11, 79 

610-612 11, 84 

87 Ala. A.s.B. 

4- 10 13, 17 

196-197 IS, 31 

206-213 13, 23 

263—270 13, 31 

311-317 13, 36 

331-326 13, 42 

334-339 13, 46 

411—415 13, 51 

431—436 13, 65 

450—453 13, 60 

600-601 13, »3 

511-514 13, 65 

663-568 13, 67 

684-589 13, 73 

589-693 IS, 79 

708-725 13, 84 



88 Ala. A.S.B. 

26- 31 16, 17 

78- 80 16, 31 

113-116 16, 23 

147-163 16, 26 

169-176 16, 31 

196-203 16, 38 

204—208 16, 48 

236-339 16, 51 

362-366 16, 63 

487—490 16, 66 

B17-633 16, 68 

338—644 16, 63 

572-580 16, 69 

583-591 16, 76 

(30-648 16. 81 



39 Ala. A.S.B. 

34- 36 18, 87 

43- 46 IS, 89 

116-130 IS, 91 

121—130 18, 96 

237-240 18,103 

247-256 18,105 

283-287 18,111 

391—394 18,116 

394-304 18,119 

402-406 18,126 

414—420 18,130 

434-448 18,137 

487-490 18,145 

510-631 18,148 

661-663 18,166 

90 Ala. A.s.R. 

8—13 84,748 

25— 28 84, 753 

49- 54 24,766 

60— 64 84,761 

71-80 24,764 

136-138 84,772 

167-161 24,775 

164-171 24, 778 

178-185 24,783 

216-234 84,789 

391—396 84,819 

411-416 84,822 

432—435 24,827 

637—639 24,830 

663-576 84,832 

602-611 84,844 

638-631 24,850 

91 Ala. A. s. B. 

10- 14 24,863 

19-23 84,856 

55—68 84,860 

112-134 24,863 

143-163 84,875 

170-176 84,883 

334—333 84,887 

345-264 84,894 

279-293 84,904 

351-353 84,916 

366—376 84,918 

432-^35 24,927 

466-458 84,929 

619—533 24,931 

641-644...... 24, 934 



TO Ala. A.S.R. 

15- 19 25, 17 

2S- 30 2.5, 20 

73- 75 25, 23 

102-113 85, 33 

204-209 25, 35 

300-314 25, 47 

329-330 25, 69 

349-362 26, 60 

407—427 25, 65 

623-629 26, S3 

93 Ala. A.3.B. 

9- 17 30, 17 

33-36 30, 23 

46-63 30, 38 

144-150 30, 41 

163-156 30, 47 

209-313 30, 60 

269-370 30, 65 

381—384 30, 67 

427—430 30, 61 

514-627 30, 66 

665-679 30, 79 

599-609 80, 87 

94 Ala. A.3.B. 

4- 8 33, 83 

31- 32 33, 88 

116-134 33, 97 

170-184 33,105 

286-390 35,119 

301-03 33, 133 

601-606 33,141 

635-636 33,145 

657—570 33,146 



95 Ala. A.s.B. 

156—159 36,187 

166—172 36,190 

176—188 36,195 

189— 191.„...36, 204 

241—245 36.207 

363-383 36,310 

392-396 36,225 

4i6-495 36,227 

496-605 36,236 

514-518 36,241 

521-627 36,245 

614-621 36,361 



96 Ala. A.s.B. 
«-]i 38, 71 

48-51 38, a 

tl- 89 38, 86 

295—301 38, !)4 

305—309 38,100 

346—349 38,105 

472—479 38,100 

615-533 38,116 

615—618 38,134 

97 Ala. A.s.R. 

K-13 38,137 

87—41 38,146 

77— 78 38,160 

111—122 38,151 

126—140 38,163 

194—200 38,170 

399—403 38,187 

,414—416 38,192 

417—434 38,194 

710-715 38,213 

98 Ala. A.s.B. 

10—12 39, 17 

144-150 39, 19 

176—181 39, 39 

181—192 39, 46 

842—847 39, 54 

855—358 39, 68 

858—363 39, 61 

863—370 39, 67 

400—409 39, 74 

479-484 39, 82 

602—604 39, 88 

615—621 39, 89 

629—635 39, 94 

99 Ala. A.S.B. 

1— 10 42, 17 

68— 78 48, 29 

130-143 42, 38 

239—246 42, 48 

240— 251;.... 48, 55 

281—292 48, 58 

389-897 48, 69 

416—427 48, 75 

441—445 48, 84 

684-691 4%, 87 



Ala.— Gal. 
lOOAla.A.s.E. 

4— 7 46, 11 

26—30 46, 20 

144—148 46, 28 

167—175 46, 33 

249—252 46, 45 

252—263 46, 48 

326—354 46, 5li 

438—447 46, 70 

476—490 46, 80 

682—669 46. 92 

101 Ala. A.s.R. 

61— 79 46, 98 

186—188 46, 117 

205—209 46,119 

433—446 46,122 

522—531 46,134 

682—593 46,138 

lOSAla.A.s.B. 

121—128 48, 17 

135—144 48, 22 

193—204 48, 29 

264—277 48, 37 

288—297 48, 46 

414—420 48, 50 

431—442... .48, 66 

501—509 48, 77 

635-648 48, 84 

648—655 48, 92 



NUMERICAL TABLE OK CASES REPORTED. 



48 Ark. A.s.n. 

17— 20 3,211 

36—40 3,213 

56- 59 3,216 

135-138 3,218 

177-183 3,221 

188-195 S,22« 

216-320 3,22!. 

333-349 3,230 

454-460 3,241 

460—175 S.24S 

49 Ark. A.s.n. 

18- 19 4, 1'/ 

40-49 4, 1« 

70-76 4, 26 

136-138 4, 30 

139—143 4, 32 

165-166 4, 35 

SlS-226 4, 30 

238-243 4, iH 

248—253 4, 49 

299-302 4. « 

381-397 4, 51 

603-508 4, 61 

508-514 4, 64 

50 Ark. A.s.B. 

42- 49 I, 78 

113—116 J, 84 

167—161 I, 86 

205-217 T, 88 

247—350 I, 96 

300-305 1, 9S 

361-367 7,101 

397—415 7,104 

651-558 J, 118 

51 Ark. A.s.R. 

19—26 14, 17 

26-34 14, 20 

105-113 14, 23 

147-159 14, 27 

232-235 14, 4^ 

275-278 14, 50 

380-386 14, 54 

(33-441 14, 67 

447-452 14, 62 

504-609 14, 66 

609-516 14, 69 

B34-646 14. 73 

62 Ark. A.s.B 

23- 25 80,18- 

7»- 82 80,16! 

91—93 J30, 15( 

101-102 20, 16S 

160-161 SO, 158 

163-164 80, 15S 

180-188 20,168 

201—207 80,161 

224—228 20, 17( 

240-244 20,171 

257—263 20,171 

S41— 344 20, 18i 

364-367 20, 18( 

381—386 20, 18S 

402-403 20, 19t 

425—426 20,191 

426-430 20,191 

641-647 20,19: 



63 Ark. A.s.R. 

27-31 82,176 

63-67 22,179 

71— 74 28,182 

110-114 82,185 

308-210 82,187 

S71-275 22,190 

S91— 294 22,192 

814-333 28,195 

368-367 22,207 

368-377 82,314 

400— 4U 22,220 

425-127 88,229 

428-130 22,231 

609-«ia 82.332 

54 Ark. A.s.B. 

22-26 20, 17 

65—69 20, 19 

148-161 86, 29 

163-166 86, 31 

221-224 80, 33 

273-283 86, 35 

SS3-288 86, 44 

889-395 86, 48 

404—409 26, 53 

457-459 26, 66 

619-622 26, 57 

667-560 20, 60 

65 Ark. A.S.R. 

86-100 29, 17' 

104-112 29, 23 

248-259 29, 32 

296-300 89, 40 

398-400 89, 43 

414-418 89, 45 

428-437 89, 43 

442—446 29, 56 

473-483 89, 60 

602-509 29, 63 

662-666 29, 74 

56 Ark. ASR. 

45-49 35, 82 

73- 84 35, 85 

148-156 Sii, 91 

187—194 35, 96 

217-223 35,101 

294—299 35,105 

354-366 35,103 

476-485 35,113 

563-674 35,119 

633-640 35,126 

57 Ark. A.s.R. 

16- 23 38, 217 

24— 48 38, 223 

U2— 126 38, 230 

242—251 38,241 

370—377 38, 249 

461—460 38, 254 

554—560 38, 268 

674—679 38, 262 

616—627 38, 266 



58 Ark. A.s.B. 

29—36 41, 81 

66— 79 41, 86 

167—169 41, 96 

181-197 41, 97' 

381—390 41,105 

407—446 41,109 

69 Ark, A.S.B. 

42—47 43, 17 

132—140 43, 20 

162—165 43, 26 

211—214 43, 28 

216—224 43, 30 

297—299 43, 34 

299—303 43, 38 

896—405 43, 38 

441—453 43, 42 

662—583 43, 60 

626—629 43, 63 

60 Ark. A.S.B. 

62- 6S 46,146 

66- 70 46,148 

70— 75 46,151 

76— 89 46, 154 

120-124 46,162 

146-150 46,165 

204—208 46,168 

288—300 46,171 

333—342 46,202 

376-381 46,208 

433—437 46,212 

545—549 46,216 

561—663 46,218 



4 

72 Cal. A.s.R. 

6—10 1, 17 

3S-46 1, 22 

65-74 1, 34 

91- 96 I, 42 

180-183 1, 45 

232—335 1, 48 

24&-2S1 1, 51 

254-269 1, 55 

393-297 1, 60 

459-462 1, 66 

463-476 1, 67 

49S-S10 1, 75 

656-663 1, 84 

563-565 1, 89 

73 CaL A.S.B. 

3- 6 8,772 

125-137 2,776 

176-181 2,785 

313—216 8,789 

285-290 2,791 

302—307 2,808 

317-320 2,812 

329-344 2,814 

453-459 8,823 

583-589 8,829 

590-694 8,834 

74 Cal. A.S.B. 

1— 8 S,413 

20- 39 6,418 

109-110 6,434 

U3-135 5,426 

144-147 5,433 

260-357 5,436 

266-368 6,440 

332-337 6,443 

386-389 6,445 

400—106 5,448 

468-474 6,456 

489-193 5,460 

523-626 6,464 

536-640 5,466 

567-665 5,470 

603-608 5,476 

619-634 8.479 

76 CaL A.s.B. 

91— 93 7,123 

128-134 7,126 

134-147 7,129 

16S-16S 7,138 

198-194 7,141 

194-199 7,143 

ilS-331 7,146 

240-245 7,161 

308-316 7,166 

319—323 7,170 

332-337 7,173 

337-342 7,177 

422-425 7,180 

426—434 7,183 

62S-S34 7.189 
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Cal. 



76 Cal. A.S.K. 

60—66 9,158 

60— 84 9,164 

109— H3 9,173 

136-144 9,177 

145-149 9,184 

153—155 9,187 

177—181 9,189 

203-507 9,193 

208-212 9,197 

212-221 0,199 

315-318...... 9,207 

387-394 9,211 

415-433 9,216 

460-465 9,238 

469-472 9,242 

537—542 9,245 

545—555 9,249 

589-590 9,258 

77 Cal. A.s.B. 

7- 10 11,225 

10-12 11,229 

19- 22 11,231 

54- 64 11,235 

89- 89 11,243 

106—113 11, 2W 

156-164 11,251 

164—171 11,257 

198—203 11,263 

220-235 11,267 

267-279 11,279 

383-390 11,283 

403-407 11,294 

473-475 11,297 

485—494 11,299 

572-574 11,307 

638-642 11,327 

78 Cal. A.S.E. 

34—40 12, 17 

99-107 13, 22 

126-135 12, 29 

175-180 12, 37 

217—221 12, 41 

235-242 12, 44 

278-283 12, S» 

289—293 12, 53 

307—310 12, 55 

310-317 12, 58 

351-358 12, 63 

430—438 12, 69 

486-489 12, 76* 

586-588 12, 80 

588—593 12,113 

693-596 12,115 

600-606 12,118 

611—618 12,181 

79 Cal. A.s.B. 

17-22 12,126 

77— 82 12,131 

84-9* 12,134 

218—223 12,139 

297—300 12,143 

323-332 12,145 

375—381 12,152 

420—428 12, 167 

525-537 12,162 

^37-539 12,172 

575-684 12,174 

608-611 12,18S ' 



80 Cal. A.s.n. 

46- 62 13, 96 

90-103 13,101 

114-118 13,112 

208—211 13, 116 

211-215 13,118 

233-236 13, 122 

245-253 13,147 

271-274.. .. 13, 156 

285-295 13, 169 

368-374 13,169 

570-572 13,174 

574-605 13,175 

631-635 13,200 

81 Cal. A.s.B. 

»- 10 15, 17 

M-63 15, 19 

70- 80 15, 22 

93-98 IS, 34 

182—190 16, 

202—205 15, 44 

217-222 15, 47 

222—230 15, 60 

296-301 15, 61 

489-501 15, 66 

551-666 13, 76 

696-603 13, 83 

631—633 15, 88 

82 Cal. A.S.B. 

167—170 16, 98 

174—181 16,101 

226-238 16,108 

284-286 16,114 

286-339 16, lit 

361-412 16,137 

660-654 16,171 

83 Cal. A.S.B. 

10— 11 17,209 

111—125 17,217 

138-147 17,223 

215-216 17,230 

246-264 17,233 

270-274 17,248 

322-333 l'V,252 

884—387 17, 261 

466—468 17, 266 

647-553 17,272 

84 Cal. A.s.B. 

12—21 18,168 

131—140 IS, 16b 

263-272 18,172 

281-291 18, 179 

316-322 18,187 

327—409 18,192 

615-528 18.248 

85 Cal. A.s.R. 

11- 36 20,197 

110—115 80,213 

219—230 20,217 

274—276 20,226 

329-332 20,228 

390-401 20,232 

418-421 20,237 

622—532 20, 239 1 

646-549 20,245 

603-608.. .,..80. 248 



86 Cal. yi.s.E. 

78- 90 21, 17 

119-122 21, 26 

236-238 21, 30 

248-254 21, 33 

274—278 21, 37 

28C— 294 21, 39 

306-316 21, 44 

384—386 21, 50 

395—401 21, 52 

415-422 21, 67 

662-564 21, 61 

674-679 21, 63 

680-684 21, 67 

87 Cal. A.s.R. 

126-134 22,234 

200-203 22,239 

203-209 22,240 

266-266 22,243 

292-295 22,250 

430-434 22,254 

443-452 22,257 

483-488 22,265 

662-667 22,268 

619-629 22,272 

88 Cal. A.s.R. 

99—103 22,280 

121—132 22,283 

159-168 22,291 

217-221 22,298 

396-399 22,310 

437—446 22,314 

491-495 23,321 

497-509 22,324 

622—629 22,331 

582-589 22,336 

S40-644 22, .141 

89 Cal. A. s. B. 

46-61 23,447 

110—114 23,461 

170-178 23,455 

203—211 23,460 

245-250 23,465 

327-332 23,469 

339-361 23,474 

373—384 23,482 

464—467 23,488 

478—491 23,491 

636-643 23,600 

90 CaL A.s.B. 

26— 36 25, 92 

64- 67 S5, 100 

110-121 23,102 

126-131 25,110 

245-256 25,114 

307-318 25,123 

402-410 25,133 

410—427 25,138 

607-515 25,145 

632-64S 25,'lSl 



91 Cal. A.s.R. 

129-136 25,159 

191-194 25,171 

274-278 25,174 

282—285 25,176 

285-288 25,178 

288-296 25,180 

296—304 25,186 

323-338 25,191 

449-457 25,201 

612-518 25,209 

626-535 28,218 

565-680 2,';, 219 

617-620 25.227 

649-651 25,230 

93 Cal. A.s.R. 

14- 32 27, 82 

47- 63 27, 91 

63- 60 27, 95 

162-154 27,101 

J82-285 27,103 

296-344 27,106 

344-358 27,143 

403-407 27,150 

478-480 27,154 

493-497 27,156 

614-527 27,168 

93 Cal. A.s.B. 

80- 84 27,167 

189-194 27,171 

222-236 27,174 

241-252 27,186 

253-262 27,198 

321-329 27.203 

452-468 27,207 

493-496 27,212 

633-551 27,216 

651-654 27,221 

653-664 27,223 

94 Cal. A.s.B. 

29- 33 28, 88 

66- 59 28, 91 

96-105 28, 94 

120-128 28, 99 

146-156 28,106 

212-217 28,113 

217-224 28,115 

227-229 28,121 

284—291 2S, 122 

304-308 28,129 

362-367 28, 132 

370-376 28,137 

470-480 28,142 

688-592 28,149 

653-664 28,161 

95 Cal. A.S.K. 
1— 17 29, 85 

120—134 89, 97 

134—141 89,101 

257—262... .39,107 

202—267 29, lU 

317—323 89,115 

386-380 89,121 

480—435 89,124 

435—441 39,128 

479—489 39,133 

610-621 89,143 

624—535 39,149 

681—693 39,158 

666—671 39,166 



96 Cal. A.S.R. 

1- 4 31,171 

14- 17 31,172 

53- 61 31,175 

84-92 31,181 

102-106 31,189 

106-112 31,192 

155-160 31, 198 

276-283 31,201 

298-309 31, 209 

354-360 31,218 

360-362 CI, 223 

371-378 31.225 

376-381 31,229 

408—412 31, 234 

484-486 31,237 

505-609 31,239 

610-517 31,242 

655-660 31,247 

97 Cal. A.S.B. 

1- 8 33,167 

93-100 33, 163 

254—258 33,168 

276-281 33,172 

292—296 33,187 

360-370 33,190 

388—400 .33,198 

553-567 ,t3,203 

trs- 585 33, 209 

98 Cal. A.S.E. 

19- 27 35,133 

35- 40 35,141 

56- 63 35,144 

73- 86 35,152 

157—166 35,163 

323-327 35,172 

356-360 35,176 

384—389 35,180 

446—453 35,186 

465-472 35,192 

678-681 35.199 

99 Cal. A.S.R. 

17- 24 S7, 17 

83— 89 37, 23 

89- 99 37, 33 

162-166 37, 42 

lii7-172 37, 46 

202-204 37. 48 

271-278 37, 60 

359-300 37, 56 

360-363 37, 67 

374-380 37, 60 

416-419 37, 67 

431-440 37, 70 

626-536 37, 78 

612-617 37. 87 

100 Cal. A.s.R. 

182—187 38,271 

188—192 38,276 

202—213 38,279 

278-282 38, 287 

282—292 38,290 

322-328.'. ...38, 296 

408-413 38,301 

419—425 38,305 

637—642 38,310 

635—647 38,314 

661-672 38,323 



Cal. — Conn, 



NUMERICAL TABLE OF CASES REPORTED. 



101 Cal. A.s.B. 

15- 26 40, 17 

125—131 40, 46 

265—271 40, 63 

312—317 40, 67 

381—387 40, 61 

405— 4U.,.. 40, 66 

495—500 40, 69 

622—532 40, 73 

632—641 40, 81 

663—663 40, 89 

627—643 40, 96 

673—677 40,106 

102 CaL A.S.B. 

6—11 41,135 

66— 70 41,151 

70- 83 41,163 

93—107 41,172 

347—356 41,182 

362—370 41, 188 

483-493 41,194 

547—552 41,200 

686—600.... 41, 201 

103 Cal. A.s.B. 

1— 6 48, 93 

69- 71 4a, 98 

85— 89 48, 99 

193—200 48,102 

242—246 43,108 

256-258 48,111 

264—268 48,114 

819—325 48, U7 

387-392 48,121 

415-420 48,125 

476-488 43,129 

619—625 43,145 

614— 624.\...43, 149 

104 Oal. A.S.R. 

16— 20 43, 60 

4fi-48 43, 70 

86- 94 43, 73 

126—127 43, 79 

168—171 43, 81 

171—179 43, 83 

186—198 43, 89 

288—203 43,100 

326—334 43,106 

364-363 43,111 

407—415 43,118 

432—437 43, 123 

624—582 43,127 

570—693 43,134 

649—655 43,147 

690—697 43, ... 

105 Cal. A.s.B. 

20— 31 45, 17 

62— 69 45, 25 

118—123 45, 30 

244-263 45, 33 

284—291 45, 40 

321—326 45, 45 

403—409 45, 60 

420—425 46, 53 

431—434 ....45, 67 

471—486 46, 69 

514-526 45, 87 

621-631 45, 96 



106 Cal A. SB. 

113—129 46, 221 

211—215 46, 234 

257—286 46, 237 

602—608 46, 255 

628—638 46, 2.50 

682—680 46, 268 

107 CaL A.s.B. 

8— 26 48, 98 

42— 49 48,110 

120—130 48,114 

214—220 48,121 

221—229 48, 125 

317—327 48,132 

327—384 48,140 

446—447 48, 145 

549—562 48, 146 

563—577. . . .48, 156 

614—618 48,164 

fi44— 655 48,167 



10 Colo. A.S.K. 
63- 66 3,563 

IW-109 3,565 

223—242 S, 667 

SOI— 309 S, 579 

316-325 8,683 

327-336 3,586 

375-380 3,594 

4S1-493 3,699 

(32-599 3,603 

11 Colo. A.s.B, 
8— 9 1,198 

15—41 7,202 

68- 80 7,217 

223-247 7,226 

S80-391 7.246 

605-608 7,255 

B24-626 7,258 

660-663 7,260 

677-583 7,263 

683-687 7,267 

12 Colo. A.S.B. 
46-65 13,204 

194-309 13,221 

4.34-462 13,234 

620-526 13,243 

639-547 13,247 

634-538 13,254 

6S7-S61 13,258 

13 Colo. A.S.K. 

11— 16 16,182 

41-69 16,185 

S65-S77 16,200 

373—332 16,207 

417-433 16,210 

460—469 16,216 

S26-S34 16,224 

(59-572 16,331 



14 Colo. A.S.B, 

65- 71 180,253 

259-276 20,85? 

376-383 ?0, 272 

386-390 20,277 

m-Sa 20,281 

6S0-535 20,290 

665-671 20,296 



15 Colo. A.S.B. 

29- 32 22,373 

70- 76 22,376 

147-155 22,381 

201-208 22,388 

229-235 22,394 

281-286 22,399 

333—339 22,403 

339-343 22,407 

351-355. .^...22, 410 

437-442 22,414 

467-476 22,426 

499-^12 22.433 

574-577 83,440 



16 Colo. A.S.R. 

19- 34 23,235 

65— 60 25,242 

61-75 25,245 

165-167 26,255 

803-209 25,260 

271-274 25,266 

296-306 25,267 

353—358 23.275 

388-39?; 25,279 

402-403 25,286 

451-455 25,291 

634-539 25,294 



17 Colo. A.S.R. 

1— 8 31,253 

80—83 31,258 

118—130 31,265 

146-156 31,275 

156-170 31,284 

338-363 31,304 

448-453 31,320 

489-497 31,328 

601-606 31,335 

564-576 31,340 

596-698 31.350 



18 Colo. A.S.B. 

1- 6 36,259 

49- 63 36.263 

93- 98 36,266 

186-191 36,270 

237-239 36,274 

283-287 36.277 

298-317 36,280 

321-326 36,292 

373-382 36,295 

532—638 36,303 

593-599 36,306 

600-615. .....36, 309 



19 Colo. A.s.B. 

104—122 41, 208 

168—179 41,224 

179—186 41,230 

187—198 41,236 

199—205 41,243 

236—242 41, 248 

469—481 41,254 



20 Colo. A.s.B. 

13— 22 46,273 

178-186 46,279 

203—211 46, 285 

253—268 46, 288 

813—820 46,291 

320—341 46,299 



64Conn. A.8.K. 

11-17 1, M 

195-213 1, W 

260-253 1,111 

274-276 1,114 

330-337... 1,116 

357—394 1, 12S 

147—470 1, 13« 

55Conn, A.S.R. 

31-46...... 3, 17 

46— 82 3, 23 

103—114 S, 40 

181-133 3, 41 

251-256 3, 44 

292-319 3, 48 

334-336 3, 53 

345-351 3, 65 

419—433 3, 67 

455-469 3, 64 

SlO-629 3, TO 

56Conn. A.s.s. 

1- 21 7,273 

44- 54 7,284 

116—137 7,288 

176—133 7,298 

134—136 7,303 

249—265 7,307 

3S9-374 7,311 

374-381 7,316 

501—503 7,331) 

57Conn. A.S.B. 

9— 24 14, 33 

42- 62 14, 88 

182—192 14, 94 

295-304 14,101 

307-328 14,106 

161-470 14,181 

529—633 14,127 

563-661 14,130 

58 Conn. A.S.B. 

1-11 18,258 

251—257 18,264 

S16— 318 18,268 

332—355 18,270 

356-366 18,278 

413—429 18,282 

603-511 18,291 

626-532 18,293 

552-568 18,296 

59 Conn. A. 3. B. 

102—108 21, 71 

117—145 21, 74 

226—247 21, 86 , 

261-271 21,104 

272-288 21,110 

448-465 21,123 

610-631 21,128 

568-676 21,131 

60 Conn.A.s.B. 

71-81 25,299 

124-143 25,306 

214-217 23,320 

300—313 25,323 

374-385 25,330 

443-463 25,337 

468—171 85,241 



AMERICAN STATE REPORTS. 



Conn.— Q-a. 



61 Conn, a.s.r. 

50-56 29,170 

103-112 «», 176 

157-16S !S9, 181 

166-172 «», 189 

233-235 !{<», 195 

252—262 a<), 196 

387-397 )!9, 206 

413—420 8», 21t 

476-485 «9, 218 

578—588 180.222 

62 Conn.A.s.R. 

35— 39 36,323 

44— 47 36,330 

132-140 36,333 

186—194 36,337 

323-325 36,344 

366-370 36,345 

378-393 3", 350 

63 Conn.A.s.R. 

1— 9 38,330 

58— 63 38,336 

83— -91 38,340 

125—141 38,346 

155—167 38,361 

167—172 38,371 

365—369 38,375 

530—551 38,379 

64Conn.A.s.K. 

101—129 43,159 

240—250 48,174 

264—277 43,181 

310—320 4a,lS4 

362—367 43,198 

601—517 43,200 

545—5.-.) 43,209 

65 Conn. asr. 

99—115 48,177 

149—161 48, 192 

265—282 48,202 

397—410 48,215 

478—492 48, 227 

SHonst. A.S.II. 

640-573 1,161 

416-433 1. 15« 

6H0USt. A.S.B. 

108-141 «a,34l 

313-213 23,358 

623-541 22,363 

7H0USt.A.S.K. 

44—101 40,109 

338—370 40,127 

8 Houst.A.s.R. 

227—257 40,141 

9HoUSt. A.S.B. 
113-128 43,165 



82 Fla. A.S.B. 

St- 46 1)173 

124—336 1,180 

136-260 1,185 

390-255 1,191 

366—363 1,194 

tOl-615 1,201 

661-667 1,213 

672-576 1,317 

627—633 1,219 

(37-66S 1,322 

23 Fla. A.8.B. 

60- 56 11,331 

90— 98 11,334 

131-133 11,343 

143—149 11,345 

173-177 11,351 

183-193 11,365 

306-209 11,367 

364-367 11,379 

437-445 11,381 

463-478 11,388 

M6-669 11,395 

84 Fla. A.S.B. 

65- 64 12,183 

309-324 12,190 

378—380 12,200 

393-320 12,304 

417-476 12,330 

25 Fla. A.S.B. 

40—53 23,606 

293-310 23,516 

601—616 23,525 

886-917 23,637 

26 Fla. A.s.i(. 

1- 3 23,646 

77—84 23,648 

148-158 23,551 

163-214 23,558 

27 Fla. A. s. K. 

189-195 26, 63 

196—304 26, 67 

366—370 26, 72 

370-387 26, 75 

28 Fla. A.S.B. 

113-161 29,262 

387—441 29,266 

658-696 29,378 

29 Fla. A. s. B. 

79-100 30, 95 

179—220 30,106 

456—485 30,126 

511-626 30,135 

565-£73 30,140 

30 Fla. A.S.B. 

1- 41 32, 17 

639—544 32, 36 

668—700 32, 46 



31 Fla. A.S.B. 

111-124 34, 17 

482—513 34, 30 

694-607 34, 41 

82 Fla. A.S.B. 

248— 251.;.... 31, 92 

355-264 37, 94 

344-358 37,101 

367—380 37,109 

499-507 37,118 

«r7— 538 37, 126 

33 Fla. A.S.B. 

162—204 39, 99 

217—233 39,127 

261—283 39,139 

34 Fla. A.S.B. 

130—141 43,172 

167—174 43,166 

253—271 43,192 

377—387 43,202 

424—429 43, 2 9 

604—508 43,214 

637—653 43.217 

35 Fla. A.S.B. 

49- 58 48, 238 

236—241 48, 245 

207—305 48,219 

518—622 48,255 

523—633 48,258 

681—586 48,263 

787—835 48,267 



76 Ga. A.S.B.. 

109-134 2, 17 

135-171 2, 26 

171-177 2, 29 

209-218 2, 31 

280-285 2, 40 

322-326 2, 44 

378-384 2, 46 

479—493 2, 48 

697-602 2, 68 

639-640 2, 62 

674-678 2, 63 

77 Oa. A.S.B. 

64- 68 4, 72 

165-169 4, 74 

173-176 4, 77 

302-316 4, 73 

285-389 4, 85 

365-368 4, 86 

376-381 4, 87 

386-389 4, 90 

413—413 4, 93 

647-550 4, 96 

606-612 4, 98 

651-667 4,103 

731—734 4,106 

765-763 4,108 

762-764 4,113 

78 Oa. A.S.B. 

66- 71 6,234 

98-105 6,238 

181-186 6,263 

341-344 6,256 

413-446 6,260 

499—603 6,278 

639-641 6,279 

610-616 6,280 

79 Oa. A.S.B. 

55-58 11,401 

134-137 11,40T 

234-347 11,410 

278-294 11,430 

358-365 11,434 

383-384 11,439 

431-456 11,441 

489—492 11,444 

664-566 11,447 

637-649 11,449 

732-736 11 ,458 

80 Oa. A.S.B. 

89- 92 12,335 

93- 95 12,239 

95-93 12,241 

145-160 12,244 

178-187 12,249 

284-387 12,356 

367—374 12,358 

427—4.17 12,263 

641-544 12,270 

670-572 12,274 

695-602 12,271 

706-707 12,281 

776-781 12,383 

793-803 12, 8i 



81 Oa. A.S.B. 

39- 40 12,294 

49-53 12,296 

89-91 12,397 

93-106 12, 99 

120-129 12,305 

194-196 12,310 

261-265 12,311 

285-287 12,316 

383-387 12,318 

397-419 12,320 

461-466 12,328 

468-476 12,332 

485-483 12,334 

636-651 13,337 

637-640 12,348 

763-758 12,360 

758-760 12,355 

802-807 12,366 

82 Oa. A.3.B. 

23- 26 14,138 

54- 62 14,140 

143-149 14, 142 

177—181 14,147 

206-310 14,150 

319-222 14,152 

231-234 14,155 

257-271 14,158 

336-346 14,163 

354-364 14,168 

392-396 14,176 

623-634 14,178 

679-592 14,183 

719-722 14,189 

776-783 14,193 

83 Oa. A.S.B. 

I- 14 80,801 

70- 77 20,303 

219-223 20,313 

233-388 20,816 

288—293 20,320 

457—464 20,324 

684-694 20,329 

696-703 20,333 

744-747 20,340 

747-749 20,343 

787—789 20,344 

789-793 20,34r 

84 Oa. A.3.R. 

125-127 20,348 

145—146 20,390 

192—156 20,352 

171—174 20,364 

287-291 20,357 

304-308 20,359 

320—326 20,363 

368—373 20,368 

403-407 20,372 

438-440 20,376 

466-469 20,377 

583-588 20,380 

619—622 20, 383 

660-669 20,385 

669-675 20,389 

746—750 20,1390 



Ga.-IU. 



NUMERICAL TABLE OE CASES REPORTED. 



85 Oa. A.S.R. 

1— 27 31,135 

124-129 81,149 

131—135 31, 152 

338—265 191,156 

267—272 81,163 

425-431 ai, 166 

482-497 »1, 169 

718—728 21.176 

86 Oa. A.s.K. 

193-202 2!i.444 

203—210 S!3,446 

210-215 !92, 453 

274-277 182,456 

312-314 %%, 464 

401-408 «», 465 

408-418 83,471 

651-557 33, ■'79 

576-580 33,484 

636-641 33,487 

641-652 33,490 

744—750 33,499 

87 Oa. A. s. B. 

108-110 37,227 

156-158 37,229 

161-173 37,231 

223-230 37,242 

246-261 37,246 

350-355 37,259 

497-506 37,263 

678-681 27,270 

88 Ga. A.s.B. 

40- 42 30,145 

161-160 30,147 

)08-313 30,154 

333—339 30,159 

603-604 30,164 

516—520 30,167 

G63— 678 30,170 

7S3— 777 30.183 

89 Ga. A.S.B. 

9- 15 32, 67 

16- 25 33, 72 

520-527 .13, 81 

554-668 32, 87 

660-674 32,101 

00 Ga. ASK. 

310-315 35,202 

326-330 33,206 

339-346 35,210 

347-377 35,216 

t63-669 35,232 

669—674 35,238 

701—711 35,242 

756-767 35,260 

91 Ga. A.s.B. 

210—215 44,17 

217—222 44, 19 

271—275 44,22 

322—331 44,25 

333—337 44,33 

382—389 44,37 

400—403 44,43 

419—422 44,47 

435—440 44,49 

494-499 44,53 

651-657 44,58 

729-740 44, 63 



92 Ga. A.s.B. 

16— 19 44, 72 

41— 46 44, 75 

95— 97 44, 84 

198—199 44, 85 

216—219 44, 87 

607—611 44, 90 

611—613 44, 93 

613-613 44, 95 

619^623 44,100 

G40— 647 44,104 

647-651 44,110 

726—732 44,113 

93 Ga. A.s.B. 

12— 19 44,119 

20— 24 44,123 

77— 91 44,127 

117—128 44,140 

369—414 44, 145 

503—510 44,182 

531—535 44, 1S9 

602—604 44, 192 

692-696 44, 194 

808-bll 44,197 

94 Ga. A.S.R. 

30— 37 47,132 

95—99 4'7,138 

100—101 47,144 

124—126 47,146 

167-171 47,147 

202—206 47,151 

306—324 47,153 

33-- 347 47,167 

863-369 47, 175 



2 Idaho. ASB. 

793-802 35,219 

809-812 35,267 

962—970 35,269 

995-998 35,276 

1048— 1055.... 35, 279 
1142-1146.... 35, 286 
1206-1208.... 35, 2U 



121 lU. A.8.B. 
91- 99 2, 68 

147-169 3, 73 

247-249 3, 81 

259-264 3, 82 

288-296 2, 85 

388-407 3,105 

469—477 3,118 

630-647 2,124 

598-605 3,136 

660-666 2,140 

122 lU. A.S.R. 
1—267 3,320 

293—297 3,492 

396—405 3,496 

607—619 3,602 

123 lU. A.S.B. 
9- 37 5,483 

98-103 6,490 

111-121 5,494 

122-136 6,603 

162-187 6,610 

348-351 5,524 

403 -410 6,526 

440—447 6,532 

496—605 6,540 

535-553 5,645 

670-581 5,659 

585-594 6,565 

653—658 5,670 

666-671 6,574 

124 lU. A.s.B. 

17—26 7,324 

32-48 7,331 

51-66 7,342 

104-111 r,345 

150-156 7,350 

175-195 7,354 

317-329 7,367 

474—481 7,373 

491—601 7,381 

642-547 7,388 

607-616 7,391 

617-623 7,399 

125 lU. A.S.B. 

28— 33 8,330 

68— 63 8,332 

64—67 8,3.'i5 

72-82 8,337 

85—90 8,345 

141—193 8,349 

309—313 8.378 

320—321 8,380 

361—364 8,384 

640—572 8,386 

608—615 8,417 

641-646 8,423 

126 lU. A.S.B. 

58— 72 9,523 

72- 81 9,532 

111—122 9,539 

150—165 9,547 

201—215 9,571 

233-242 9,581 



128 lU. 

9- 20., 
136-147., 



136 III.— Oonf d. 

310—329 9,587 

329—341 9,698 

356—378 9,607 

387-408 9,620 

416-426 9,630 

474—484 9,638 

625-541 9,642 

605—610 9,649 

611-624 9,661 

127 lU. A.S.E. 

9- 13 II, 87 

27—29 II, 90 

42— 53 II, 92 

163-166 11,107 

207—213 11,116 

364—379 11,121 

395—406 11,131 

438—439 11,136 

449—456 11,143 

507—523 11,147 

554—573 11,159 

673-580 11,174 

A.S.B. 
.15, 90 

15, 97 

222—228 15,104 

248-255 15,109 

256-270 15,112 

430—443 16,120 

465-478 15,129 

510-517 15,138 

545-548 15,144 

S56-566 15,147 

685-694 15,153 

129 lU. A.S.B. 

91—101 16,243 

162—156 16,248 

157—163 16,257 

236—240 16,260 

241—248 16,263 

261-274 16,267 

318—334 16,274 

521-534 16,283 

.16, 292 



130 IlL A.s.B. 

102—110 17,277 

138-138 17,281 

162-174 17,291 

206-217 17,309 

230—238 17,313 

...17,319 



131 HI. A.S.B. 

61-65 19, 17 

68- 78 19, 23 

199-203 19, 30 

322-329 19. 34 

425-443 19, 40 

569-574 19, 61 

575-587 19, 66 

609-616 19, 63 



132 Bl. A.S.B. 

16—22 23,604 

161-170 32,615 

197-213 32,621 

342-352 22.631 

360-362 32,639 

380—385 22,640 

413—419 33,548 

494-603 22,549 

659-573 32,566 

689-691 22,663 

133 111. A. I. B. 

72- 74 33,585 

96-110 33,687 

177—182 33,598 

199-210 33,603 

220-233 23,610 

359—367 23,618 

410—413 23,624 

536—556 23,626 

566-564 23,637 

649-657 23,641 

184 111. A.8.B. 

24- 31 33,646 

139-155 23,663 

328-240 23,664 

281—294 23,673 

438—444 23,633 

4S1— 495 23,688 

550-557 33,696 

135 lU. A.S.B. 

69—73 2.5,347 

93-103 25,349 

343-250 25,357 

269-278 25,363 

382-387 25,370 

398-400 25,373 

405-409 25,376 

448-468 25,393 

491-493 26,397 

655-673 26,401 

136 111. A.3.B. 
37—44 29,300 

163-170 29,305 

185—191 29,318 

309—314 39,333 

401—409 39,328 

563—673 29,334 

627-636 29,341 

^3-655 29.348 

137 HI. A. B. B. 
43—46 31,353 

113-117 31,363 

205-215 31,358 

270—288 31,363 

393-403 31,375 

534-637 31,385 

553-676 31,384 

634-645 31. 40S 

138 lU. A.S.B. 
48—55 32,113 

127-137 32,119 

173-187 32,130 

272—281 32,140 

356-369 32,146 

436—445 32,156 

641-550 33,163 

...32.171 
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139 111, A.S.B. 
9- 14 Sa, 176 

«-66 Sa, 179 

109-114 38,193 

143-150 3a, 198 

311—325 sa,2oa 

654-563 Sa,314 

696—612 Sa, 218 

658-669 33,228 

140 111. A.S.K. 
69-81 33,216 

140-152 33,221 

132-185 33,227 

232-237 33,229 

248— 268...:.. 33, 234 

334-345 33,249 

583-587 33 258 

608—613 33,261 

649-660 33,265 

141 lU. A.S.II. 

9-17 33,270 

35- 69 33,273 

116-124 33,290 

160-170 33,294 

261—269 33,302 

290-302 33,307 

320-337 33,315 

400-408 33,326 

519-533 33,331 

672-586 33,347 

142 lU. A.S.K. 
9- 19 34, 49 

19-30 34, 66 

214-226 34, 64 

...34, 74 

...34, 79 

368-^73 34, 86 

450—452 34, 90 

611-520 34, 92 

589-600 34, 99 

143 m. A.S.K. 

127—139 36,359 

139-150 36,367 

182-196 36,376 

210-241 36,385 

613-536 36,401 

144 lU. A.S.R. 
23— 26 36,416 

132-139 36,419 

256—261 36,424 

274—284 36,427 

290-299 36,432 

336-355 36,438 

403-413 36,463 

422-^36 36,459 

530—588 36,468 

641-651 36,473 

145 lU. A.S.R. 

124-138 36,478 

238-253 36,486 

451-468 36,496 

488—499 36,604 

S73-586.... M, Bl« 
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146 111. A.S.K. 
9-26 375135 

175-188 37,147 

437-449 37,156 

472-480 37.163 

481-499 37,175 

523—531 37, 186 

640-555 37,191 

147 111. A. S. R. 

14- 23 37,199 

66—75 37,206 

219-226 37,213 

274-280 37,219 

327—334 37,222 

496-504 37,228 

620-526 37,^34 

650-563 37.238 

631-650 37,248 

148 111. A.S.K. 
76— 90 39,156 

163—173 39,166 

179—191 39,172 

259—267 39,181 

521—535 39,187 

536—563 39,196 

614—621 39,231 

149 111. A.S.R. 
66— 74 41,265 

216—224 41, 271 

361—399 41, 278 

486—495 41,304 

566—574 41, 8U 

600— 6U 41,329 

150 111. A.S.R. 
12— 26 41,339 

181—192 41,346 

245—252 41, 355 

253—262 41,860 

273—283 41,367 

408—427 41,375 

660—567 4,1,397 

»8— 696 41,400 

151 lU. ,.s.R. 

9—15 48,216 

41— 61 43,220 

239—248 43,237 

472—489 43, 244 

531—540 42, 256 

540—542 43, 263 

668-578 43, tSi 

153111. A.S.R. 

19O-207 43,233 

296—313 43,247 

458-463 43,259 

505—518 43,267 

528—542 43, 274 

..43,285 



153 111. A.8.R. 
54— 65 46, 867 

102—112 46, 872 

113—123 46,877 

244-21)2 46, 883 

313—317 46, 893 

330—338 46, 896 

499—516 46, 902 

668—584 46, 911 

ii33-649 46,917 

154 111. A.S.R. 
9— 22 45,105 

141—145 46,114 

177—190 45,124 

458—476 45,133 

482—498 46,143 

610—619 46,151 

155 m. A.S.B. 
37— 44... .46,311 
98-123 46, 315 

204—209 46,335 

351—369 46,340 

441—450 46,348 

514—531 46, 355 

156 111. A.8.B. 

U6— 125 47,181 

135—147 47,186 

392—396 47,194 

448—491 47, 200 

511-521 47,221 

640—548 47,232 

586—594 47,239 

624—637 47.245 



157 111. A.S.R. 

9— 18 48, 298 

108—124 48, 306 

284—321 48,817 

554—571 48,341 



llSInd. 

M- 38..... 

g»-69 

1S3-139 

149-163 

164-157 

183-190 

399—301 

370-373 

404-432 

461—455 

604—511 

636-543 a. 



A.S.R. 

. a, 144 

. a, 166 

. a, 164 

. a, 170 

. 8,174 

. a, 177 

. 2,187 

. a. 190 

. a, 193 

. a, 309 

. 2.213 

219 



llSInd. A.S.R. 

10— 18 3,616 

46—50 3,623 

54— 69 3,626 

159-163 3,630 

196-204 3,638 

276—232 3,645 

308—312 3,660 

S73— 382 3,655 

434^-448 3,663 

488—497 3,674 



114 Ind. A.S.R. 

20- 37 6,678 

114-128 6,593 

144—151 5,605 

226-229 5,608 

373-276 5,611 

275-281 5,613 

396-303 6,621 

381-387 5,627 

407-414 5,632 

429—437 6,637 

526-633 5,644 



llSInd. A.S.B. 

45— 61 7,403 

62- 64 1,409 

115-122 7,411 

148-149 7,418 

15(^-159 7,420 

178-399 7,432 

435-443 7,451 

460-458 7,458 



116 Ind. A.S.R. 

11- 14 9,820 

84- 88 9,823 

121—125 9,827 

146—152 9,832 

158-159 9,837 

164—168 9,839 

217-228 9,842 

257—259 9,852 

363-368 9,854 

402—408 9,860 

446-463 9,866 

477-480 9,875 

4(6-489 9,830 

666-678 9,883 



111.— Ind. 

117 Ind. A.B.K. 
9- 13 10, 17 

71-82 10, 23 

136-131 10 35 

306-211 10, 40 

293-296 10, 45 

356-361 10, 48 

380-385 10, 64 

435-439 10, 60 

439-449 10, 67 

460-466 10, 76 

651-655 10, 83 

656-563 10, 81 

118 Ind. A.s.B. 
34- 39 10, 94 

41- 46 10,100 

65- 58 10,104 

83-87 10,107 

167-170 10,111 

194-211 10,114 

605-313 10,136 

650-371 10,143 

621—534 10,161 

119Ind. A.S.R. 

1- 3 12,361 

66—59 12,363 

98-103 12,367 

111—115 12,371 

130-138 12,383 

138-141 12,390 

155-164 12,393 

307-211 12,405 

326-229 12,409 

324-332 12,412 

379-383 12,419 

456—473 12,423 

626-633 12,436 

543—554 ia,443 

674-583 12,463 

120 Ind. A.S.S. 

6-16 16,398 

46—64 16,307 

73-78 16,316 

162-166 16,319 

206-207 16,333 

426—430 16,326 

459-462 16,330 

469-476 16,334 

611-614 16,340 

614^-520 16.343 

539—548 16,347 

121 Ind. A.S.R. 

99—109 16,357 

124-131 16,373 

140-143 10,379 

147—164 10,381 

206-214 16,388 

366-375 16,396 

422—427 16,403 

433—436 16,403 

514—523 1«,4U 



Ind. — la. 
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182 Ind A.8.it. 

78- 81 17,342 

109—112 17,'345 

134-140 17,349 

325-235 17,365 

244-251 17,364 

395-397 17,373 

414-116 17,375 

554-567 17,377 

1S3 Ind. A.s.K. 

16-21 18,303 

41— 43 18,310 

78- S4 18,312 

110-112 18,318 

143-148 18,320 

172-176 18,324 

411-416 18,327 

416-425 18,330 

477-484 18,338 

SlS-616 1S,S4S 

124 Ind. A.S.B. 
64-69 19, 73 

132-145 19, 77 

146-154 19, 88 

280—292 19, 96 

404— 407...;. .19, 106 

496-499 19, 109 

577-683 19,113 

125 Ind. A.S.B. 

19— 26 21,189 

62—60 ai, 196 

84— 93 21,203 

116-133 21,211 

163-165 21,217 

241-247 21,220 

330—332 21,225 

S75-381 21,227 

381-396 21,231 

636— 547.,. ...21, 249 
684—638 21,259 

126 Ind A.S.R. 

12- 14 22,566 

85— 87 22,568 

115-121 22,670 

310—216 22,676 

229—238 22,582 

322-326 22,690 

343-369 22,693 

,>!07-611 22,611 

127 Ind. A.S.E. 

116—127 22,615 

204-221 22,624 

240-243 22,647 

397-399 22>652 

457-461 22, 655 

474-477 22,668 

511-614 22,660 

588-eOO 22,663 



128 Ind. A.S.K. 
16- 20.. .."..25, 412 
97-102 25,416 

113-122 ^5,421 

160-164 25,425 

189-197 25,429 

347-353 25,436 

420-424 25,442 

449-461 25,445 

472-479 25,466 

625-541 25,463 

129 Ind. A.S.B. 

44— 59 28, 163 

106-110 28,176 

112-117 28,180 

201-217 28,185 

430—435 28,199 

472-475 28,203 

533-628 28,206 

673-676 28,211 

(81-686 28,213 

ISOInd. A.S.B. 

33-40 30,194 

71- 76 30,201 

108-109 30,206 

120-126 30,208 

149-162 30,214 

273—277 30,227 

288-296 30,231 

305—314 30,237 

367-367 30,246 

332—389 30,247 

561-574 30,254 

131 Ind. A.S.R. 

1- 3 31,412 

76-80 31,414 

142—147 31,417 

161-166 31,422 

191-194 31,426 

210—214 31,429 

277—283 31,433 

342—347 31,439 

528-637 31,443 

664-66S 31,451 

132 Ind. A.S.R. 

54- 66 32,237 

129-142 32,239 

248-254 32,251 

371—378 32,257 

487-496 32,263 

500—507 32,270 

658-687 32,277 

133 Ind. A.S.B. 

89- 96 36,528 

122—125 30,534 

271-287 SG, 537 

346—31)4 86,560 

607-512 36,558 

562-566 30,663 

660—670 36,566 



134 Ind. A.S.B. 

139-147 39,238 

148—156 38,245 

226—238 39, 251 

269—280 39, 261 

375-880 39,270 

494—503 39,276 



135 lud.A.s.R. 

1— 3 41,408 

23— 88 41,410 

178—188 41,422 

426—434 41,430 

466-471 41,436 

507—526 41,440 

547—570 41,454 



136 Ind. A.S.B. 

1— 9 43,296 

20— 30 43, 303 

105—116 43,811 

328—331 43, 320 

398—406 43, 327 

484^503 43,384 



137Ind. A.S.B. 

15— 28 45,159 

127—140 45,189 

240—244 45,180 

319—323 45,183 

4U— 120 45,186 

462-473 45,194 

474—479 46,210 

628—532 45,215 

683—689 45,218 



138 Ind. A.S.B. 

49— 58 46,388 

200—206 46, 876 

260—264 46, 380 

290-296 46,384 

839—854 46, 390 

863—378 46, 402 

880—384 46,411 

662-580 46, 418 



139 lud. A.S.B. 

22— 24 47,253 

43— 47 47, 255 

214—221 47,258 

297—307 47,264 

382—396 47,274 

400—496 47,285 

545-561 47,290 



72 Iowa A.S.R. 

H^lS 2,226 

16-17 2,238 

34-37 2,230 

65- 69 2,233 

161-163 2,236 

163-166 2,238 

166-171 2,243 

338-342 2,247 

374-377 2,250 

432-437 2,252 

628-630 2,256 

635-641 2,258 

666-673 2,263 

73 Iowa A.S.B. 

11- 13 8,651 

23- 35 6,652 

60- 64 S,664 

70- 77 6,657 

108-110 .6,663 

111—114 6,665 

153-157 6,666 

174-176 6,670 

190-194 6, 672 

236—240 5,676 

255-256 5,679 

255-256 6,679 

328-333 6,680 

336-340 5,684 

367-369 6,688 

423-425 5,690 

446-448 5,691 

448—450 6,693 

498-600 5,695 

525-528 5,697 

544—546 6,700 

555—657 6,701 

579—581 6,708 

719—720 5,710 

749—752 5,712 

74 Iowa A.S.E. 

28— 32 7,466 

32- 34 7,470 

169-172 7,471 

172-174 7,474 

244-247 7,476 

330-336 7,479 

348-353 7,486 

352-359 7,489 

428—432 7,495 

545-547 7,499 

659-666 7,601 

740-764 7,508 

75 Iowa A.s.R. 

11- 15 9,450 

74- 77 9,454 

84—89 9,467 

69- 90 9,462 

116-120 9,463 

120-136 9,467 

217-218 9,473 

367—271 9,473 

294-297 9,477 

297—301 9,479 

304-306 9,484 

. U4--320 9.486 



76 Iowa— ConCd. 

383-386 9,491 

429-431 9,495 

471—479 9,497 

673-681 9,504 

631-634 9,616 

6S3-689 9,518 



76 Iowa A.S.B, 

66-66 14,196 

85-87 14,204 

113-121 14,206 

172-176 14,313 

S06-310 14,316 

347-351 14,220 

387-393 14,224 

479-487.. ....14, 228 

622-625 14,235 

653-654 14,238 

593-598 14,247 

612—614 14,252 

629—632 14,254 

656-660 14,2!i8 

...14,261 



77 Iowa A.S.B. 

37- 41 14,264 

50—64 14,268 

100—103 14,272 

239-241 14,276 

253-356 14,277 

307-309 14,283 

323-336 14,284 

332-343 14,287 

381-387 14,297 

429—434 14,304 

513-536 14,308 

576-582 14,319 

743-751 14,325 



78 Iowa A.S.R. 

20—25 16,419 

79- 83 16,422 

141—146 16,426 

161—163 16,429 

177—186 16,431 

206-207 16,437 

279-283 16,440 

334-344 16,443 

396-400 16,449 

404-407 16,452 

426-431 16,455 

617—619 16,460 

679-688 16,462 



79 Iowa A.s.R. 

101-106 18,348 

151-160 18,353 

169-173 18,359 

239-245 18,366 

339-348 18,370 

419-423 18,377 

518-534 JS,381 

638-644 18,387 

722-726 18,393 
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Kan. 



80 Iowa A.s.K. 

29— 30 ao, 394 

58- 65 ao, 395 

112-114 SO, 40S 

151—168 20,411 

264—286 20,416 

269-272 20,418 

287-293 20,420 

312-314 20,425 

380-391 20,427 

4S9-466 20,436 

...ao, 442 
...aO,445 

Sllowa. A..S.R. 

135-138 25.483 

835—238 25,486 

242—246 25,489 

S19-321 25,492 

321-334 25|493 

344-354 25,501 

360-364 25.503 

433-436 25,606 

496-499 23,509 

161-565 25,513 



83 Iowa. A.s.B. 

1- 4 31,455 

12— 34 31,458 

61- 66 31,460 

101-103 31,464 

107—114 31,466 

210-214 31,473 

312-347 31,477 

368-360 31,501 

484-437 31,604 

637-t)45 31,607 

693-700 31.514 

83 Iowa. A.s.R. 

6- 10 33,285 

63- 71 32,283 

120-124 32,294 

156— 162.. ....32, 297 

224-228 32,302 

301—306 32,305 

323-327 32,308 

342-345 32,311 

47S-481 32,314 

491-497 32,316 

636-639 32,321 

647-655 32,323 

684-688 32,329 

84 Iowa. ASB. 

43— 47 35,293 

107-117 35,296 

241-246 3i>, 304 

377-383 35,313 

44fr-455 35,317 

479-484...;. .35, 322 

604—510 35,326 

137-543 35,331 

(49—665 35,336 



85Iowa.A.s.B. 

UiS— 119 39,284 

137—144 39,290 

181—164 39,296 

328-332 39,298 

859-366 39, 301 

468—474 39,806 

643—550 39, 811 

684-590 39, 318 

662—659 39,321 

86 Iowa A. s. K. 

15— 24 41,478 

71— 86 41,481 

127—186 41,486 

830—339 41,489 

398—406 41,497 

418—416 41, 503 

462—465 41,606 

480-490.... 41, 511 
650—656 41, 618 

87Iowa.A.s.R. 

1— 8 43,349 

66— 62 43,854 

93—101 43, 359 

283—246.... 43,381 
861-356.. ..43,388 

443—449 43,391 

567—569 43,396 

569—588 43,397 

610—622 43,410 

733—739 43,418 

88 Iowa A.s.R. 

47— 54 45,224 

169—175 4B, 230 

249—263 45,234 

390—396 45, 240 

409—417 45,242 

536—640 45, 24) 

674—680 45,252 

89 Iowa A.s.R. 

40— 44 48,353 

82— 03 48,356 

273— 277.. ...48, 381 

322—328 48, 385 

355—362... .48, 390 

396—399 48, 396 

434—446 48,400 

454—463 48,406 

713—720 48, 4U 

00 Iowa A.s.E. 

37— 40 48,417 

107—122 48,419 

217-224 48,432 

800—303 48,442 

818—324 48,446 

B72— 376 48,451 

467-461 48,454 

602—505 48,458 

650—653 48,461 

678—581 48, 465 

709-780 48,468 



87 Kan. a.s.r. 

«»- 37..'.... 1,231 

44- 48 1,234 

145-151 1,237 

179-183 1,243 

235—239 1,248 

337-345 1,262 

477-480 1,257 

615-621 1,260 

701-714 1,266 

743-760 1,276 

38 Kan. a.s.r. 

45— 50... . 5, 716 

128—142 5. 72n 

216-320 5,794 

959-262 5,737 

289—292 6,741 

307-312 6,744 

319-326 6,748 

343-351 6,761 

375-390 5,754 

398-404 5,766 

616-626 5,770 

644-546 6,778 

608—629 6,780 

679-634 6,796 

744-753 6,800 

39 Kan. a.s.r. 

28-31 J, 612 

37-66 1,616 

93-100 7,630 

100-104 J, 637 

144-146 T,641 

193-197 7,644 

2U-215 7,546 ■ 

301-307 7,651 

396—406 7,537 

638-641 7,566 

667-659 7,669 

40 Kan. a.s.r. 

96-101 10,166 

107-112 10,169 

178-181 10,176 

184-187 10,183 

206-211 10,186 

216—219 10,189 

220—223 10,192 

250-264 10,196 

338-346 10,200 

392-394 10,210 

442—468 10,213 

479—488 10,224 

(16-621 10,227 

41 Kan. a.s.r. 

llB-122 13,262 

122—127 13,269 

236-246 13,273 

288-293 13,281 

323-326 13,285 

826—329 13,287 

336-337 13,290 

364—370 13,292 

496-602 13,300 

621-630 13,304 

661-670 13.311 

747-751 13,320 



42 Kan. a.s.r. 

23- 32 16,471 

212-216 16,476 

234—238 16,479 

320-326 16,483 

465-469 16,490 

477-485 16,495 

607-611 16,603 

627-633 16,507 

664-667 16,610 

664-667 16,612 

714-729 16.615 

43 Kan. a.s.r. 

15-21 19,118 

48-- 60 19,124 

197-201 19,126 

225-237 19,129 

282-286 19,134 

292-294 19,137 

324-326 19,141 

375-387 19,143 

387-399 19,146 

497-509 19,160 

590-597 19.158 

44 Kan. a.s.r. 

64- 67 21,262 

75-84 21,266 

237-247 21,274 

307-310 21,283 

329-331 21,286 

367-370 21,289 

431-435 21,292 

436-439 21,296 

465-470 21,300 

666-569 21,306 

758-762 21,310 

45 Kan. a.s.r. 

31— 38 23,700 

45—47 23,7(6 

47—61 23,709 

69-65 23,713 

99-100 23,718 

250—264 23,720 

271—274 23,724 

351—355 23,727 

381-388 23,731 

410—413 23,734 

423—424 23,737 

606-«ll 23,739 

636—640 23,742 

708-714 23,746 

46 Kan. a.s.r- 

73-78 26, 86 

231-237...... 26, 91 

286-290 26, 97 

364-359 26,101 

397-400 26,105 

457-479 26,107 

641-543 26,121 

660-555 26,123 

701-703 26,166 

718-723 26.167 



47 Kan. A..S.R. 

86- 29 27,274 

SB- 44 27,277 

161-156 27,285 

340—349 27,288 

391-.396 27,296 

.396—401 27,300 

435-438 27,303 

461-466 27,306 

580-B82 27,309 

642-647 27.311 

734-738 27,316 

741-743 27,320 

48 Kan. a.s.r. 

12-16 30,267 

28— 30 30,271 

70— 99 30,273 

182-186 30,301 

187-189 30,306 

435-439 30,308 

488-494 30,313 

590—593 30,318 

606-609 30,322 

651-653 30,325 

770—772 30,327 

49 Kan. a.s.r. 

107—114 33,355 

178-196 33,360 

343—347 33,369 

347-350 33,370 

331-357 33,373 

504-624 33, 377 

702—711 33,386 

735-747 33, .189 

747-758 35,396 



60 Kan. asr. 

91— 98 34,107 

108-113 34,110 

275-289 34,113 

362-365 34,120 

401—409 34,123 

420^23 34,129 

424-^27 34,132 

494-505 34,134 

523-539 34,141 

609-621 34,152 



61 Kan. a.s.r. 

9- 15 37,259 

87-103 37.263 

208-213 37,270 

233-241 37,273 

263-286 37,278 

481-495 37,294 

604-515 37,304 

609-617 37,312 

766-764 37,323 



Kan.— Ky. 
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62 Kan. a.s.b. 

29— 33 39,327 

64— 69 39,331 

126—132 39,336 

139—148 39,340 

237—245 39, 344 

297—808 39, 349 

461—454 39,354 

486—495 39, 356 

558—561 39,360 

703—706 39, 363 

709—711 39,365 

724^728 39,367 

759—774 39, 371 

774r-779 39,381 

53 Kan. a.s.b. 

87— 92 418,274 

112—119 48,278 

242—244 43,282 

308— 3U 48,284 

343-347 43,288 

377— 379.... .43, 295 

405^3 43,297 

615—622 43, 302 

694—610 48,308 

695—696 43, 816 

743-749 43,317 

767—779 ....48, 322 

54 Kan. a.s.b. 

1- 13 45,261 

108—109 45,270 

119-124 45, 274 

284—296 45,278 

300—306 45, 285 

142—454 45, 288 

533—536 45, 297 

fi56— 662 45, 299 

711—719 46,303 

732—737 45,306 

793—804 45,308 



88 Ky. A.S.B. 

1- 6 4,114 

7— W 4,120 

57-61 4,124 

104—113 4,126 

129—142 4,135 

142-149 4,143 

198-207 4,147 

28S-296 4,153 

481—493 4,160 

601-611 4,168 

621-528 4,174 

623-623 4,179 

84 Ky. A.S.B. 

1- 13 4,182 

43-48 4,139 

103-110 4,193 

135-144 4,197 

312-316 4,204 

467—462 4,207 

619-628 4,210 

641-646 4,215 

663-664 4,218 

85 Ky. A.S.B. 
1— n ?, 571 

77-82 T, 676 

166-160 J, 579 

160-167 T, 683 

191-198 T, 689 

TO -223 J, 593 

mil- 287 T, 696 

307—314 J, 600 

436—453 7,604 

616—624 7,613 

640-666 7,619 

86 Ky. A.S.B. 

39— 44 9,260 

44— 63 9,263 

122-123 9,269 

136-141 9,270 

166-169 9,274 

176—186 9,276 

331-354 9,282 

397-408 9,295 

440-445 9,305 

673—694 9,309 

87 Ky. A.S.B. 

87- 91 la, 461 

95-101 la, 463 

116-120 IS, 467 

163-167 18,470 

S08-213 1«, 473 

316-222 12,476 

278-285 1«, 480 

.100-306 lit, 484 

306-327 1«, 488 

404-410 i«,eoo 

667-671 M,604 



88 Ky.. A.S.R. 

S3- 64 81,320 

222—226 81,329 

232—242 81,332 

273-275 81,339 

291-296 81,342 

397-402 21,344 

402-414 21,348 

681-684 21,366 

603-614 81,358 

89 Ky. A.S.B. 

68- 61 85,621 

151-166 85,524 

167-161 85,623 

222—226 25,631 

314-318 85,634 

340-354 85,636 

468-478 85,545 

496-600 25,552 

977-532 85.555 

90 Ky. A.S.B. 

43-63 89,355 

101—105 89,358 

142-146 89,366 

256—262 29,369 

288—297 29,374 

369-377 89,373 

384-390 89,332 

400-409 89,390 

.444—452 89,398 

666-567 89,404 

680-688 89,405 

622-625 89,423 

91 Ky. A.S.B 

63- 67 34,162 

121—130 34,165 

136-142 34,171 

221—227 34,176 

265—260 34,180 

282-291 34,184 

333—344 34,226 

344—349 34,233 

602—507 34,236 

633-537 34,240 

596-600 34,242 

614-620 34,246 

92 Ky. A.S.B. 

6- 9 30.575 

38- 48 30,578 

145—148 30,684 

176-183 30,586 

260—263 30, S91 

320—323 36,593 

367-381 30,595 

491-493 36, 604 

500-606 30,606 

610-517 36,609 

662-566 30,614 

627-630 36,618 



93 Ky. A.S.R. 

37— 40 40,169 

43—50 40,161 

80— 91 40, 166 

96—107 40,176 

107—116 40,184 

257—269 40,188 

353—358 40,197 

471—474 40,200 

601—507 40, 203 

526-532... .40,208 
654—660 40,21] 

94 Ky. A.S.B. 

83— 96 48,336 

147-149 48,343 

169—179 43,346 

183-190 48,853 

243—247 48,357 

320—322 43,360 

362-367 48,361 

421—424 43,365 

445—450 43,867 

611—616 43,371 

547—852 48,374 

95 Ky. A.S.B. 

19— 21 44, 201 

60— 56 44,203 

148-153 44,206 

167—172 44, 210 

173— 175,.... 44, 213 

199—207 44, 214 

215—219 44, 220 

239—250 44,222 

261—253 44,243 

395—403 44,245 

484—488 44,251 

502-606 44,254 



39Iia.An. ASB. 

427—431 4,265 

443-447 4,269 

443-^47 4,269 

499-502 4,274 

661-56S 4,225 

649-668 4,231 

800—803 4,239 

901-905 4,242 

99&-1006 4,243 

1011-1020 4,256 

40Iia.An. asb. 

32-37 8,497 

41—49 8,602 

87- 94 8,612 

226—228 8,619 

234—241 8, 622 

273—277 8,528 

393—398 8, 532 

417-423 8,638 

474—478 8,644 

761—765 8,549 

776-782 8,654 

800-806 8, 660 

4 Ilia. An. ASB. 

67— 65 17,389 

81—83 17,396 

426-436 17,393 

639-642 17,408 

697—701 17,411 

732-735 17,415 

795-808 17,417 

861-866 17,430 

964-970 17,436 

970-985 17,445 

43Iia.An. asb. 

4— 6.. ..81, 365 
163— 169.... 21. 368 

350- 357.... 21, 374 
362— 366.... 81, 381 
471- 476.... 81, 386 
483- 487.... 21, 388 
667- 676.... 21, 392 
614— 618.. ..21, 400 
927— 933.... 21, 404 
1064— 1069.. ..21, 408 
1110— 1116.... 21, 413 
1136— 1189. ...21. 418 

43Ija.An. ASB. 

45-50 80,175 

200—204 86,179 

310—316 86,183 

327-336 86,187 

451-458 86,196 

611-614 80,198 

967—975 86,200 

1076-1078.... 86. 207 

44 La. An. ASB. 

99-103 32,332 

264-277 38,336 

692-698 38,343 

796-300 38,366 

962-966 32,353 

1017— 1021.... 38, 363 
1069-1066.... 38, 366 
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Iia. An. — Md. 



45La.Aii.ASR. 

75— 80 40,216 

222—235 40, 220 

S62— 373 40, 232 

669—073 40,243 

717-729 40, 249 

M':-847 40,259 

920—928 40, 265 

954—958 40, 272 

U77— U82...40, 277 
1250— 1265... 40, 282 



79 He. A.3.R. 

23- 25 1,381 

62- 71 1,282 

83— 95 1,288 

195-205 1,995 

210-313 1,301 

213-216 1,303 

265—266 1,305 

292-297 1,307 

327-334 1,310 

343-348 1,314 

363—368 1,316 

376—381 1,319 

397-411 1,321 

411—426 1,330 

456-469 1,342 

484—492 10,280 

493—500 1,353 

80 Me. A.S.R. 

62— 80 6, Bl 

111-116 6, 162 

152—155 0,166 

169-176 0,169 

194-202 0,172 

234-237 6,178 

251-257 6,190 

274—277 0,196 

277-281 0,197 

281-284 6,199 

297—301 6,200 

301—307 6,203 

367—373 0,207 

381—392 0,211 

396-400 0,219 

454-458. .... 6,221 

466-472 6,224 

535-541 6,228 

81 Ue. A.3.R. 

17— 22 10,232 

24- 27 10,235 

36— 38 10,237 

44—46 10,233 

79— 84 10,240 

137-158 10,245 

J31-244 10,265 

306-310 10,257 

318- 324 10,260 

403-405 10,266 

450-467 10,266 

531—537 10, 27r 

82 Me. A.s.R. 

17- 23 17,459 

34-39 17,464 

131—137 11,466 

159-164 17,470 

164-166 17.472 

231—234 17,473 

240-248 17,476 

266-272 17,483 

302—317 17,485 

603—504 17,499 

516-524 17,600 

83 Me. A.s.B. 

80- 87 as, 753 

91—99 as, 756 

10»-111 «3, 761 



83 Me.— Oontimueri. 

129—132 2S, 762 

132-134 as, 764 

102-168 as, 766 

205-207 23,770 

234-236 83,772 

236-242 23,774 

305-307 as, 780 

415-416 23,782 

473—489 83,783 

562-668 23,795 

84 Me. A. S. B. 

14— 18 30,331 

84-85 30,333 

101-104 30,336 

129-133 30,340 

165-169 30,344 

261—366 30,348 

319-358 30,363 

400-407 30,358 

«l-444 30,364 

472-475 30,368 

483-488 30,370 

499-603 30,373 

589—593 30,413 

693-600 30,416 

85 Me. A.s.R. 

68-78 3.5,341 

199—204 3.%, 348 

217—321 35,363 

227-237 35,357 

260—267 35,366 

330-336 35,371 

349—352 35,376 

462-469 35,379 

532-541 35,385 

86 Me. A.s.R. 

98—100 41,525 

100—102 41,526 

102—106 41,528 

118-U9 41,532 

142—144 41,533 

181—185 41,534 

203—212 41,637 

248—261 41,645 

303—306 41,656 

338—341 41, 559 

846—351 41,661 

427—134 41,664 

495—508 41,569 

87 Me. A.S.R. 

34— 36 47,304 

99— U4 47, 306 

122-126 47,311 

145—151 47,318 

208—216 47,321 

234—240 47,323 

269—270 47,326 

374—385 47,336 

493—497 47, 344 

618—523 47, 349 

569—579 47,852 



67 Md. A.3.R. 

11- 17 1,359 

32— 44 1,362 

44— 63 1,368 

63— 60 1,379 

246—260 1,384 

329—332 1,387 

339-350 1,390 

383-390 1,396 

403-^18 1,398 

449-463 1,406 

461-464 1,409 

493-497 1,412 

542-664 1,416 

68 Md. A.a.R. 

11— 31 6,413 

21- 41 6,417 

100-117 6,422 

133-139 6,434 

229-236 6,437 

281-293 6,440 

299-306 6,446 

389—401 6,449 

449—468 6,453 

465-477 6,460 

478-493 6,467 

590-606 6,477 

69 Md. A.s.R. 

11—28 9,387 

77-107 9,398 

137—143 9, 409 

179—199 9,413 

199-202 9,422 

357-265 9,425 

360—369 9,430 

433—436 9,433 

494—499 9,436 

537—550 9,443 

70 Md. A.3.R. 
78- 91 14,332 

162-172 14,340 

191-205 14,344 

205-218 14,355 

326-328 14,363 

380-383 14,364 

385—391 14,366 

461—465 14,371 

484-489 14,377 

515—533 14,381 

586-593 14,387 

71 Md. A.s.R. 

86-105 17,507 

106—109 17,613 

131-135 17,616 

193-300 17,519 

848-263 17,534 

263-274 17,587 

275—382 17,536 

361-368 17,548 

585-586 17.647 

72 Md. A.S.K. 

36- 41 20,454 

140-144 20,458 

144-153 20,461 



72 MA.—Oontinwi. 

206—219 20,467 

369-362 20,476 

454-463 20,479 

519-531 20,483 

73 Md. A.8.R. 

1- 9 28,659 

22-44 25,665 

74-79 25,671 

87— 97 25,575 

132-135 25,682 

228-233 25,684 

250-261 25,587 

268—283 26,595 

428-432 25,602 

027-629 25,606 

74 Md. A.s.R. 

36-63 28,219 

68- 61 28,237 

158-166 88,240 

269-377 28,245 

311—325 88,249 

326-334 88,255 

443—453 28,261 

665-673 88,268 

75 Md. A.s.R. 

162—162 32,373 

162—172 32,378 

262—255 32,388 

297-301 32,391 

406-421 32,394 

432-445 32,403 

546-666 38,412 

616-621 32,420 

76 Md. A.3.R. 

41- 47 35,408 

88- 92 35,413 

207—220 35,422 

337—346 35,431 

369—374 35.438 

681-613 35,443 

77 Md. A.s.R. 

64— 78 39,386 

92— 99 39, 396 

121—124 39,401 

J48— 153 39,404 

252—265 39,408 

331—340 39,415 

396— 4U 39,421 

483—486 39,483 

535—547 39,436 

78 Md. A.S.B. 

26— 35 44,258 

59— 71 44,266 

132—162 44,273 

'253—259 44,283 

294—308 44,288 

349—368 44,298 

375—389 44,304 

.45—660 44,310 



Md. — Mass. 
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79 Md. A.s.E. 

76— 82 4'?, 363 

136—141 47,366 

182-186 47,371 

192—222 47,376 

253—270 47,392 

312-326 47, M2 

335-S48 47,415 

364—368 47,421 

514—629.... 47,424 

80 Md. A.S.K. 

23— 36 45, 319 

139-145 45, 327 

146—168 45,332 

164-176 45,339 

348—367 45,346 

371-391 46,360 

663—578 45,361 

616—621 45,371 

81 Md. A.s.B. 

54— 67 48,479 

118—133 48, 488 

156—178 48,496 

179—196 48, 609 

315—328 48, 516 

446—468 48,524 



145 Mass. ASB. 

1— 13 1,422 

38- 43 1,439 

56- 64 1,433 

91- 94 1,441 

139-131 1,443 

153-156 1,446 

162-164 1,446 

186-191 1,461 

274-276, 1,456 

281-287 1,458 

302-304 1,461 

345—346 1,463 

346-360 1,464 

361-363 1,467 

363-366 1,469 

439—443 1,472 

482—483 1,475 

490—494 1,477 

497—600 1.480 

666—667 1,483 

667-669 1.484 

674-675 1,486 

146 Mass. ASB. 

47— 60 4,279 

86- 88 4,282 

89- 99 4,284 

107-109 4,293 

155—162 4,295 

167-181 4,299 

182-191 4,307 

281-282 4,311 

329-330 4,313 

333-335 4,314 

349-S53 4,316 

396-399 4,320 

399-403 4,323 

413—418 4,327 

418-424 4,331 

460-466...;.. 4,334 

469—476 4,339 

489-496 4,344 

686—696 4,348 

596-605 4,364 

147Mass. ASB. 

35- 46 9,661 

81-100 9,666 

136-141 9,676 

185-192 9,679 

206-211 9,685 

212-214 9,689 

246—255 9,691 

368-231 9,698 

835-341 9,708 

S48-355 9,713 

S70-374 9,721 

S84-386 9,724 

403-406 9,727 

448-461 ' 9,730 

484-488 9,733 

185-594 9.736 

148 Mass. ASB. 

18-22 1S,50> 

23-16 12,612 

l»-3«......I»,61S 



148 Utaas.—Oanfd. 

91— 94 12,620 

94— 98 la, 623 

143-148 ia,626 

181-186 1!!,530 

207-220 18.541 

235-24S ia,635 

261-267 la, 550 

267-269 18,655 

363-366 18,568 

368—375 12,560 

375-387 18,566 

434—444 18,574 

476—478 12,581 

613-518 12,583 

618-521 12,587 

529-632 12,591 

546-660 12,694 

563-559 12,598 

578—682 18,601 

59^-602 18,604 

149 Mass. ASB.- 

12- 13 14,392 

19-24 14, .'593 

52— 6fi 14,397 

82- 84 14,401 

103—105 14,402 

183-193 14,404 

196-200 14,408 

204—206 14,411 

229-237 14,414 

284-289 14,422 

322-325 14,425 

336-341 14,427 

410-415 14,430 

450—454 14,432 

454—456 14,436 

469—462 14,439 

463-464 14,441 

505-609 14,442 

550-566 14,446 

670-678 14,455 

578—582 14,460 

588-694 14.462 

150 Mass. ASB. 

1-11 15,159 

19— 24 15,168 

112-114 15, 1?4 

125-139 15.176 

158-160 15,183 

200-207 15.186 

248-254 15,193 

285-288 15,199 

289-292 15,202 

298-300 15,204 

346-360 15,206 

353—366 15,209 

406—411 15,222 

139-440 15,226 

448-460 15,228 

461—466 15,230 

619-623 15,235 

631-635 15,2.39 

151 Mass. ASB. 

46-60 81,423 

79- 13 21,426 

87— 92 21,430 

UK-al7 81,434 



151 Ma.ss.-C!oBCil. 

161-162 21,437 

163-167 81,438 

190—195 81,443 

266—269 81.448 

280-286 21.460 

345-347 81,454 

383-386 21,466 

386-390 21,458 

413—419 21,461 

606-510 81,465 

610-614 81,470 

567-578 21,474 

685-589 21,481 

593-694 81.508 

153 Mass. ASB. 

58— 61 43,801 

108—116 23,804 

117—122 83,809 

172-176 83,814 

176-179 83,818 

223—230 83,819 

230-249 83,820 

294-297 83,842 

463—464 23,844 

513-618 83,846 

640-656 23,850 

686-588 23,853 

691-594 83.861 

153 Mass. ASB. 

53- 67 85,608 

60—63 85,611 

126-128 25,614 

137—140 25,616 

176-182 25,019 

263-267 85,626 

287-290 25,629 

308-311 25,632 

311-313 85,636 

314-320 25,637 

J74-378 25,643 

421-425 25,647 

426-428 25,851 

617—624 25,654 

563-657 85,660 

154 Mass. ASB. 

87— 91 86,210 

92- 99 20.214 

140-142 26,221 

149-151 26,223 

163-164 26,224 

168—172 86,226 

172-178 86,230 

185-188 26,234 

191-196 26,237 

203-208 86,240 

257-263 86,244 

330-334 26,249 

349-^6 26.263 

464-468 26,260 

458-459 26,263 

511-613 26,264 

515-617 26,266 

620-523 86,268 

537-639 86,271 

639-551 26,272 

698-698 26,378 



165 Mass. ASB. 

44—48 31,620 

60—64 31,636 

70—72 31.538 

108—111 31.630 

117-126 31,533 

156-163 31,637 

176-182 31,544 

263-266 31,560 

374—376 31,662 

378—380 31,564 

487—492 31,566 

523-530 31,560 



156 Mass. ASB. 

13—19 32,435 

88- 33 ,t8. 430 

82- 84 32,434 

108-112 38.436 

167-172 32,443 

211-215 32.446 

320—324 32,456 

348-351 32,460 

426-430 32,463 

458-461 32,473 

496-503 32,476 

525-627 32.489 



157 Mass. ASB. 

7— 9 34.250 

42— 45 34,252 

73— 76 34,255 

90— 94 34," 258 

117—123 34,268 

123-126 34,267 

233—241 34,270 

283—291 34,276 

341-345 34,286 

367—374 34,288 

421-429 34,294 

616-619 34,303 

525-534 34,306 

542—545 34,311 

558-661 34.314 



158 Mass. ASB 

84- 89 35,462 

94— 97 35,466 

127^133 35,469 

132-134 35,473 

149-169 35,476 

178-186 35,488 

224-227 35,490 

362-355 35,492 

367-361 35,495 

,388—392 35,498 

400—403 35,503 

402-405 35,504 

405— 407. .....35, 507 

475-481 35,508 

609-623 35,516 

670-677 35,540 
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Mass. — Ifflich. 



159Mass. ASR. 

i^- 50 38,394 

70— 73 38,896 

133-188 38,398 

151—154 38,403 

164-171 38,406 

221-224 38,410 

233—237 38,412 

238-242 38, 415 

245—248 38,419 

324—327 38,423 

415-420 38,430 

420—424 38, 437 

427—428 38, 441 

428—432 38,442 

434-436 38,445 

474—477 38,447 

503-504 38,451 

505—514 38, 453 

577-581 38,460 

594-597 38,465 



160 Mass. ASR. 

8— 5 39,446 

16-^17 39,449 

42- 44 39,461 

45-48 39,454 

ia~ 50 39,456 

50— 57 39,458 

162—164 39,465 

177—182 39,467 

286—287 39,474 

289—296 39,475 

351—354 39,481 

35»-361 39,484 

880—386 39, 489 

386—392 39,495 

395—398 39,499 

438-^41 39,501 

447-456 39, 504 

464—469 39, 509 

571—573 39,514 



161 Mass.ARR. 

10— 16 43, 379 

21— 24 43,885 

111—120 42,389 

185—187 43,399 

302-811 43,402 

370—377 43,408 

396—899 43,418 

412—415 43,415 

423—426 43,418 

469—472 43,421 

472-485 43,424 

487—490 ....43, 435 

496-501 43,487 

516—525 43,442 



162 Mass. ASR. 

29— 34 44, 323 

34— 40 44,326 

66— 69 44, 331 

66— 72 44,335 

72— 81 44, 340 

86— 90 44, 850 

187-143 44, 354 

319—321 44,359 

330—334 44,362 

854—858 44,367 

899-402 44,870 

414—422 44,373 

496—499 44, 387 

510—512 44,389 

693—694 44,391 

594—696 44,393 

163Mass.A.s.R 

12—13 47,484 

60— 63 47,436 

160—163 47,444 

184—188 48,446 

191—199 47,448 

826—330 47,456 

352-355 47,459 

362— 364. ...,47,468 

433—436 47,465 

453-458 47,468 

507—508 47,473 

522—528 47,476 

558—668 47,481 

664-669 47,486 

574— f 87 47,489 



60Mich. A.S.B. 

86—91 1,481 

143-150 1,491 

200—203 1,498 

277-310 1,601 

363-372 1,526 

397-409 1,533 

443-4S1 1,637 

601-510 1,642 

622-627 1,661 

643-6S8 1,664 

61 Mich.. A.8.B. 

63- 69 1,666 

69-72 1,670 

226-232 1,671 

269-276 1,676 

285-291 1,678 

327-332 1,681 

340-347 1,584 

362-368 1,689 

384-386 1,595 

402-413 1,697 

419-422 1,603 

426-431 1,606 

446-454 1,603 

640—642 1,617 

643—649 1,619 

62Mich. A.S.R. 

16- 22 4,810 

60- 61 4,814 

124-132 4,823 

167—169 4,834 

170-181 4,836 

199-204 4, '841 

252-261 4, 84f 

271-275 4,861 

280-296 4, 85T 

349-356 4,867 

473—480 4, 87I' 

564-577 4, 87r. 

643—652 4,88 

63 Mich.. A.s.B 

97—105 6,28: 

181-I95 6, 29f 

344-350 6,301 

383—389 6,30.^ 

396-409 6,310 

425-439 6,320 

620—622 6,33! 

623-626 6,334 

633-638 6,338 

64 Mich. A.s.R. 

37— 45 8,797 

93-104 8,804 

237-238 8,814 

309-316 8,816 

316—331 8, 821 

345-350 8,826 

393-399 8,829 

439-447 8,835 

447—457 8,842 

693-597 8,852 

j 631—6.36 8,869 

' 671-676 8,866 



04 Mlcll.— Cont'd. 

693-701 8,863 

717-721 8,873 

66Mich. A.S.B. 

186-194 8,876 

199-204 8,882 

276-285 8,886 

306-317 8,894 

341-347 8,902 

627-533 8,908 

64S-556 8,913 

66Mich. A.S.B. 

22- 26 11,462 

127-142 11,466 

143-149 11,479 

261-272 11,482 

277-289 11,492 

420-430 11,502 

460-484 11,512 

S68-586 11,531 

638-648 11,641 

67Mich. A.S.B. 

17-32 11,649 

102-109 11,664 

146-151 11,670 

167-178 11,673 

222-229 11,578 

260-254 11,535 

469-462 11,589 

523-526 11,593 

646-547 11,696 

647-653 11,597 

680-601 11,602 

68 Mich. A.S.R. 

48- 60 13,325 

185-188 13,336 

263—264 13,339 

287-290 13,341 

303-312 13,344 

461-454 13,352 

454-462 13,355 

590—602 13,362 

655-653 13,373 

69 Mich. A.s.R. 

63- 70 13,376 

163—179 13,382 

321—332 13,391 

363-370 13,399 

483-642 13,405 

70 Mich. A.s.R. 

1- 6 14,470 

112-119 14,474 

159-162 14,482 

199-210 14,485 

240-246 14,493 

297-309 14,500 

469-478 14,610 

687-696 14,619 

SlO-619 14,527 

71 Mich. A.s.B. 

128-141 15,26 

201—209 15,262 

...IS. 269 



71 Mich.— OoTiCd. 
309-312 15,263 

377-887 15,269 

414-421 15,275 

634-638 15,280 

676-681 15,283 

72 Mich. A.S.B. 

1- 6 16,624 

76—86 16,528 

265-276 16,536 

660—570 16,544 

664-659 16,552 

73 Mich. A.S.B. 

35- 40 .16,656 

67— 78 16,660 

133—138 16,669 

146—1.51 16,672 

182—183 16,576 

288-296 16,671 

331-342 16,685 

446-448 16,594 

622—538 16,697 

74Mich. A.S.B. 

114—120 16,616 

183—185 16,621 

186—191 16,624 

202—203 16,627 

226—236 16,631 

264—269 16,640 

411-416 16,644 

473-485 16,648 

652— 664.., ...16, 652 
664-672 16.663 

75 Mich. A.S.R. 

36- 42 13,420 

188-196 13,416 

228-234 13,432 

274-286 13,438 

402-407 13,447 

472-477 13.463 

499-511 13,457 

627—536 13,468 

674-677 18,476 

76 Mich. A.S.B. 

114-121 15,288 

139-146 15,298 

207—212 15,304 

237-242 15,303 

248-251 15,312 

263-265 15,316 

338-357 15,318 

435—441 15,370 

77 Mich. A.S.B. 

199-202 18,196 

231-238 18. W« 

338-343 18,404 

414-420 18,409 

664-662 18,414 

693-603 18,421 

625-611 18,424 
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TSKlcll. A.S.B. 

U6— 131 18,428 

135-140 18,431 

145-149 18,435 

150-153 18,438 

271— S90 18,441 

645-564 18,468 

B73-686 18,473 

79Micli. A.s.B. 

175-180 19,165 

881-287 19,169 

323-331 19,174 

409-429 19,180 

642-647 19.198 

SOUicIl. A.S.B. 

5&- 66 30,496 

85-90 20,504 

124-129 SO, 608 

156—162 80,611 

237—242 80,514 

367-371 »0, 618 

427—431 30,522 

475— 4S4 20,625 

569-566 20,532 

81 Mich. A.s.K. 

62- 65 21,610 

196-200 21,613 

280-291 21,516 

306-310 21,524 

364-371 21,527 

477—493 21,633 

624-628 21,546 

82 Mich. A.S.B. 

1— 8 21,549 

91- 92 21,664 

190-192 21,656 

255-262 21,557 

336-343 21,563 

344—362 21,568 

3(8-369 21,676 

83Mich. A.s.K. 

7—11 21,685 

181—188 21,689 

SOO-210 21,595 

931-236 21,601 

S19-323 21,606 

332-328 21,607 

508-513 21,611 

643-646 21,613 

691-563 21,616 

583-693 21.623 

661-673 21,639 

84 Mich. A..S.B. 

1- 11 22,673 

30- 37 22,681 

76- 85 22,693 

487-490 22,703 

B17-620 22,705 

li8S-690 22,708 

I0»-613 22. 7U 



86 Mich. A.S.B. 

1— 7 24, 74 

185- -191 24, 79 

346-361 24, 84 

340-346 24, 94 

483—487 24, 99 

619-631 24.102 

B6Mich. A.S.K. 

24- 28 24,113 

175-179 24,116 

236-239 24,120 

297-301 24,123 

305-308 24,126 

328-330 24,126 

348-355 24,118 

511—545 24,134 

576-680 24,137 

694—600 24,141 

87 Mich. A.S.B. 

38—48 24,146 

209-217 24,164 

324-331 24,160 

340-348 24,166 

493—496 24,173 

498-509 24,173 

699-605 24,182 

626-629 24,186 

88Mich.A.s.B. 

94-99 26,281 

225-230 26,283 

231—237 26,286 

268-274 26,291 

334-338 26,296 

558-667 26,299 

614-616 26, 30» 

633-645 26,308 

650-6ia 26,316 

89Mioh.A.s.K. 

30—33 28,273 

94-118 28,276 

276—295 28,294 

428-433 28,310 

454-460 28.323 

90 Mich. A.S.B. 

37- 39 30,419 

147—162 30,421 

221-222 30,426 

247—251 30,427 

255—263 30,431 

290-297 30,438 

397—302 30,443 

413—416 30,447 

496—498 30,460 

650—554 30,454 

91 Mich. A.S.B. 

1— 4 30,458 

67— 59 30,462 

166-165 30,463 

...30,471 
...30,480 

364-366 30,485 

409-414 30,488 

494-'495 80,492 

627-537 30,494 

653-657 30,507 

670-682 30,611 



93 Mich. A.S.H. 

1— 7 31,667 

162—165 31,672 

165-107 31,576 

222—228 31,576 

233—242 31,580 

377—396 31,587 

406-412 31,601 

427-^30 31,606 

464—467 31,608 

668-564 31,611 

93 Mich.A.s.B. 

72- 76 32,485 

90—97 32,488 

139-143 32,494 

184-196 32,497 

363—370 32,607 

420—422 32,613 

481—486 32,516 

614—524 32,519 

612-616 32,528 

631-635 32,633 

94 Mich. ASE. 

7— 10 .34,318 

27— 29 34,321 

•100—106 34,323 

133—136 34,328 

172—176 34,331 

230—237 34,334 

272—277 34,341 

304—313 34, 345 

343—354 34,350 

377—381 34,358 

502-505 34,361 

659-562 34,364 

601-606 34.366 

95 Mich. ASK. 

16—21 35,545 

62- 67 35,649 

185-lM 35,664 

236-239 35,668 

266-272 35,561 

332—355 35,566 

456-462 35,680 

581-584 35,586 

96 Mich ASR. 

17— 20 35,688 

179-182 35,691 

182—186 35,596 

236-241 35,598 

347—357 35,603 

378-386 35,613 

459—462 35,617 

498-604 35,621 

9 7 Mich. A.S.B. 

154—159 37, 323 

178-182 37, 332 

265—276 37,336 

293-297 37,345 

329-347 37,348 

439-443 37,354 

450—453 37,357 

484—489 37, 360 

513—522 37,366 



98Mich. A.S.B. 

1— 6 39,517 

UO— 112 39,522 

163—167 39, 524 

178—182 39,528 

208—217 39, 535 

260—278 39, 543 

360—372 39, 565 

449-456 39,665 

591—595 39,571 



99 Mich.A.s.B. 

121—124 41,586 

151—166 41,589 

161—165 41,693 

247—249 41,597 

269— 2S0 41, 599 

358—379 41,606 

447—454 41,624 



100 Mich. ASB. 

40— 50 43,423 

58— 64 43,420 

103—111 43,436 

148—156 43, 440 

193—200 43,446 

214^219 43,452 

227—229 43,456 

389—393 43,458 

674—576 43,462 

583—691 43,464 



101 Mich. ASB. 

32— 38 45,370 

49—55 45,389 

106—113 45,394 

161-166 45,400 

171—178 45,404 

250—255 45,409 

370—374 46,414 

'397—400 45,417 

419—432 45,419 

555—561 45,427 

583—585 45.481 



103Mich.A.s.R 

45— 49 47,503 

107—116 47, 507 

214-217 47,514 

227—233 47,516 

238—248 47,525 

386-392 47, 553 

505—509 47,557 

681—582 47,661 

683—504 47,562 



36Minn.A.a.B. 

1- 3 1,624 

6- 8 1,639 

9-13 1,632 

69-63 1,635 

69-75 1,638 

83-86 1,661 

90-93 1,654 

103-106 1,656 

113-U4 1,669 

177-180 1,661 

214-316 1,663 

228-233 1,665 

334-337 1,669 

373-376 1,671 

386-387 1,674 

413—418 1,675 

418—431 1,680 

494-604 1,683 

539-545 1,693 

545-546 1,697 

547-550 1,698 

37 Minn. a.s.b. 

6- 8 6,808 

11— 12 6,810 

20-23 6,811 

23- 25 6,814 

30- 38 6,816 

83^- 86 8,882 

98-103 6,827 

141-144. .... 6,830 

153-157 6,833 

194-197 6,836 

223-234 6,839 

250-355 6,841 

300-305. ... 6,846 

S26— 329 6,851 

360—361. ..6,854 

(09-414 6,856 

123—426.. . . 6,861 
466—468.. .. 6,864 

485-491 5,867 

533-635 6,872 

38Minn. A.S.B. 

14-- 18 8,637 

18- 21. .. 8,640 

85- 90 8,643 

103-106 8,648 

169—172 8,660 

173-175 8,653 

179-183 8,656 

197-210 8,661 

212—218 8,668 

361-365 8,671 

384-388 8,675 

406—409 8,679 

451—453 8,681 

EOl-606 8,685 

521-633 8,689 

626-638 g,ni 

628-531 8,693 

534-536 8.696 

560-553 8.698 

39 Minn. A.S.B. 

1— 2 18,608 

S— 5 12,610 
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IMCiun. 



39 Mllui.— Cont'd. 

39- 46 la, 613 

102-104 1 a, 619 

125-128 18,622 

164-m la, 626 

174-178 la, 631 

181—186 la, 636 

342-244 la, 641 

386-297 12,644 

328-330 ia,6S4 

396-338 la, 657 

413-414 la, 659 

414—126 ia,6gi 

433-443 la, 663 

451-453 ia,673 

479^-481 la, 676 

49S-499 la, 678 

S11-S12 18,681 

40Uinii.A.s.B. 

13-33 ia,687 

101—103 ia,696 

103-105 ia,698 

110-117 12,701 

117-186......ia, 707 

127-133 12,717 

141-141 18,722 

343-349 la, 726 

267—273 18,730 

313-319 12,736 

389-390 la, 743 

390-394 18,744 

396—397 12,743 

399-401 18,749 

460-161 ia,753 

531-540 ia.754 

41Minii.. A.s.K. 

46-49 16,667 

84- 91 16,671 

146—149 16,679 

165-168 16,683 

17S-18S 16,687 

188-193 16,695 

207-310 16,700 

...16,703 
...16,706 

439—143 16,711 

483-491 16,718 

610-514 16,733 

534-526 16,737 

633-535 16,739 

635-637 16,rsi 

42IIUU1.A.S.R. 

B-13 18,485 

49-63 18,489 

84-86 18,493 

U3-114 18,495 

123-139 18,497 

373-277 18,603 

304-307 18,507 

s 837-335 18,610 

361-363 18,617 

393-395 18,619 

443-143 18,621 

490-494 18.626 



43SImii.A.s.B. 

1— -3 19,203 

11—15 19,305 

33—38 19,209 

6»- 63 19,313 

80-83 19,216 

96—104 19,219 

111-213 19,235 

S13— 319 19,338 

397-398 19,243 

401—103 19,215 

428-134 19,247 

473-476 19,262 

496-500 19,256 

641-643 19,259 

44 Minn. A. 8. B. 

38— 29 20,639 

30—33 20,540 

61—64 20,543 

97-104 20,547 

134-136 20,659 

130-131 80,562 

166—168 20,564 

324-337 20,566 

337-239 80,678 

318-321 20,680 

395—397 80,584 

427—130 aO, 586 

154-457 20,689 

634—536 20,593 

45Iia:mii.A.s.R. 

37—10 88,716 

116-m 88,719 

121—123 28,721 

268-369 32,728 

309-313 n, 729 

330-333 »»,733 

101—406 28,736 

495-601 22,712 

636-539 88,719 

46 Minn.A.s.R. 

95—100 84,189 

106-112 34,191 

148-166 24,201 

156—159 84,206 

160—162 24,210 

171—179 84,212 

183—185 84,213 

233-237 24,220 

293—302 24,226 

360-366 84,231 

167—468 84,240 

184-^88 84,211 

611-518 24,216 

531-531 24,250 

47Miiin.A..s.B. 

88-39 28,326 

67- 69 28,328 

70- 71 28, 331 

U5-118 88,333 

161-154 88, 336 

171—177 28,339 

360-256 88,363 

385—286 28,367 

286—288 28,368 

307-313 88,370 

331—326 as, 376 

426-428 88,380 

£76-531 .«S. 383 



48Mmn.A.s.B. 

18— 25 31,616 

67- 68 31,623 

130—131 31,633 

110-157 31,626 

174-200 31,637 

236-241 31,650 

319-322 31,653 

339-344 31,657 

372—377 31,660 

490-^94 31,663 

504—514 31,666 

544—548 31,691 

660-676 81,694 

49BImn.A.s.R. 

110-147 38, 536 

315—264 32,510 

280—291 38,647 

301—308 38,654 

331-310 38,659 

386—394 38,666 

112—120 32,671 

641-652 38,674 

564—671 38,681 

50]U[inn.A.s.B, 

6- 9 36,620 

36— 39 36,623 

63- 58 36,626 

118-123 36,629 

164—167 36,633 

175—177 36,635 

195—199 36,637 

234-238 36,610 

280-281 36,612 

320-323 36,615 

327—331 36,618 

353—360 36,651 

363-367 36,656 

424—125 36,660 

603-607 36.661 

SlDEinn.A.a.B. 

IS— 24 38,468 

53— 87 38,473 

79- 86 38,492 

172-174 38,497 

259—262 38,499 

282—286 38,502 

321—824 38,504 

346—348 38,506 

360-863 38,509 

474—480 38,511 

480-482 38,615 

646—549 38,616 

SZKina.A.s.R. 

41— 61 38,619 

83— 88 38,628 

148—157 38,630 

174-181 38,636 

181-200 38,641 

239—246 38,562 

296—299 38,857 

389—395 38,860 

474—470 38,564 

616-618 38,668 



53Minn.A.s.B. 

62— 67 39,575 

88— 90 39, 677 

105—109 39, 879 

138—142 39, 582 

160-169 39, 888 

238—246 39,695 

247—249 39,601 

259—267 39, 003 

327—885 39,600 

480—443 39, 615 

443-415 39,617 

416—452 39,618 



54 Minn.A.s.R. 

66— 65 40, 299 

185—140 40,305 

169—172 40,308 

177—184 40, 312 

184—190 40,315 

223—285 40, 819 

272—276 40, 325 

290—800 40, 328 

308—308 40, 333 

823—881 40, 336 

385—888 40,340 

398—398 40,342 

408—411 40,345 

484-440 40,849 

499-508 40,354 



SSMinn. A.S.B. 

58— 60 43, 472 

95— 97 43,474 

122-126 43,475 

159—162 43,478 

177—183 43,482 

187—191 43,487 

Zll— 228 43,491 

249—264 43,499 

254—262 43,802 

318—322 43,808 

378—386 43,508 

401—413 43,814 

467—478 43,624 

501—507 43,541 



56 Minn, asr. 

38— 37 45,434 

88— 43 45,438 

68- 73, 46,481 

119—126 45,454 

141—149 45,460 

264—266 45,466 

316—351 45,468 

368—380 45,473 

180—388 45,482 

484—460 45,486 

194—801 45,491 

513—623 45,494 

82?— 531 45,601 



57 Minn.A.s.R. 

35— 37 47, 572 

76— 77 47, 574 

87— 68 47,878 

115—121 47,696 

136—140 47,600 

286—289 47, 603 

294—301 47,605 

833—338 ....47,612 

841—346 47,616 

865—361 47,618 

402—407 47,622 

422-425 47,627 

498—496 47,630 
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65 Miss. A.s.R. 

11— 17 T, 629 

18- 23 1,631 

U- 49 7,634 

63—70 T,637 

M-81 7,640 

229-237 7,641 

242—247 7,646 

851-256 7,649 

259-264 7,651 

J64— 272 7,653 

J15-319 7,658 

323-328 7,659 

369-382 7,663 

J91-394 7,671 

447—450 7,673 

542-548 7,674 

663-570 7,679 

676-583 7,681 

66 Miss. A.s.B. 

S- 7 14,534 

ai-26 14,533 

48—61 14,540 

89-96 14,542 

129-136 14,545 

136-144 14,650 

161-175 14,556 

279— 28S 14,664 

380-385 14,570 

419—424 14,573 

471-475 14,575 

476-473 14,577 

479—485 14,579 

558-560 14,586 

560—569 14,587 

570-576 14,596 

662-676 14,699 

683-689 14.606 

67 Miss. A.s.R. 

35— 38 19,262 

169-172 19,263 

193-195 19,297 

195—197 19,299 

208—212 19,301 

247-249 19,302 

255-260 19,304 

260—266 19,306 

335—346 19,310 

488-494 19,319 

611-514 19,320 

616-521 19,322 

S20-637 19,326 

710—715 19.334 

68 Miss. A.8.B. 

69- 71 34,254 

92—98 84,256 

Ill-US 24,257 

161-171 84,259 

965-278 «4,269 

278-283 !{4, 273 

392-295 84,276 

310-313 84,279 

469-472 84,381 

600-506 84,283 

613-522 84,237 

559-663 84,290 

605-603 84,291 

664-668 84,294 

680-689 84,297 

743-760 84,300 

765-773 84,309 



69 Miss. A.a.ic. 

22- 30 30,521 

."il— 33 SO, 526 

168-188 30,528 

191-196 30,634 

308-210 30, 537 

211—213 30,639 

255-264 30,541 

399-308 30,646 

352-356 30,557 

383—384 30, 561 

508-523 30, 563 

569-670 30,577 

658—662 30,579 

723-739 30,682 

769—762 30, 585 

770-788 30,587 

939-951 30,599 



70 Miss. ASE. 

1— 8 35,626 

157—173 35,631 

182—193 35,642 

247-249 35,649 

344-345 35,661 

338-391 35,654 

437—444 35,656 

563—569 35.660 

595—598 35,664 

602—608 35,666 

669-677 35,681 

693-695.. ..•..35,685 
725-730 35,686 



71 Miss. A.s.R. 

22- 26 42,449 

55— 60 43,450 

179-191 48,454 

260-271 48,458 

326-330 48,465 

337-340 48,466 

851—356 48,467 

379—382 48,470 

461—453 48,472 

467-471 48,473 

555—567 48,47S 

634-640 48,484 

647-649 48,486 

782-790 48,488 

605-818 48, 492 

868-872 48,603 

975-981 48,612 



72 Miss. A.s.B. 

63— 58 48,535 

128—137 48, 638 

200—208 48,547 

220—228 48,663 

338—344 48,558 

403-413 48,563 

677—688 48, 579 

881—886 48,689 

918—926 48, 592 

971-982 48,696 

1030— 1040... 48, 604 



92 Mo. A.S.B. 

192—300 1,701 

208-221 1, 706 

250—264 1,712 

325-327 1,720 

343—354 1,721 

359-375 1,729 

460-46S' .... 1,739 

498-511 1,745 

635-646 1,776 

647~«I0 1,767 

03 Mo. A.s.B. 

36- 33 3,511 

62- 73 3,515 

137—341 3,522 

353-262 3,526 

131-347 3,631 

848-352 3,642 

367-374 3,544 

400—408 3,649 

422-430 3,567 

84 Mo. A.s.B. 

' 93- 97 4,363 

150-158 4,364 

182-190 4,368 

255—366 4,374 

280—283 4,382 

322—328 4,384 

328—334 4, 388 

468-475 4,392 

574-581 4,396 

581-600 4,406 

95 Mo. A.S.B, 

33- 33 6, 17 

60— 67 6, 32 

97—105 6, 36 

132-135 6, 32 

136—139 6, 35 

169—184 6, 39 

247—350 6, 46 

247-350 6, 48 

250-261 6, 49 

323—333 6, 54 

431—455 6, 62 

601-610 6, 74 

695-603 C, 79 

96 Mo. A.S.B. 

33- 29 9,319 

142-146 9,326 

149—159 9,328 

197—199 9,334 

207—216 9,336 

216—226 9,344 

840-349 9,351 

439-453 9,358 

478-481 9,367 

623-632 9,370 

661—666 9,375 

666-677 9,380 

97 Mo. A.s.E. 

88- 91 10, 2Sa 

105-113 10,280 



n 9Io. — Cont'd. 

130-139 10,295 

137—140 10,298 

166-174 10,300 

863-276 10,307 

•11-322 10,313 

390-398 10,322 

446—449 10,328 

473-482 10,331 

609—612 10,337 

628-644 10,339 

668-678 10,349 

98 Mo. A.S.B. 

62- 73 14,610 

74— 87 14,617 

159-163 14,626 

198—205 14,639 

330-340 14,645 

497-522 14,651 

532-542 14,654 

673-578 14,661 

647-652 14,664 

99 Mo. A..S.K. 

145-150". 17,549 

160—182 J 7, 552 

193-199 17,571 

338-347 17,675 

407-427 17,580 

609—522 17,591 

653-666 17,598 

100 Mo. A.S.B. 
22- 28 18,530 

124-130 18, 533 

182—190 18,536 

194-206 18, 5« 

269—272 18,518 

397^06 18,649 

601-507 18,563 

516-522 18,566 

684—592 18,569 

673-682 18.724 

101 Mo. A.S.B. 

107—120 80,595 

236—242 80,601 

254—260 80,605 

353—368 80,609 

407-414 80,618 

520-524 20,623 

603—613 80,626 

613-618 80,634 

631-641 80,636 

644-648 20,643 

681-668 80,646 

S69-67B 80, 651 

102 Mo. A.S.B. 

93-100 58,753 

149-156 82,764 

186-200 22,769 

291-299 28,777 

438-456 22,781 

472—487 22,789 

640-843 22,798 

669-677 22.800 



103 Mo. A.S.B. 

78- 87 23,863 

183-192 23,869 

241-250 83,874 

378-385 83,881 

477—492 23,887 

646-553 23,895 

570-578 23,900 

696-611 83,904 



104 Mo. A.s.B. 

53-61 84,313 

114-121 84,317 

121-124 24,324 

201-211 84,326 

234-251 24,333 

441-448 24,344 

314-519 24,348 

131-548 24,351 



105 Mo. A.S.K. 

76—86 84,360 

85- 97 84,368 

164-164 84.374 

236-243 84,378 

255-265 84,333 

355-360 24,391 

399-406..;.. .84, 394 

472—478 24,399 

486-492 84,403 



106 Mo. A.S.B. 

65-65 87,322 

94-106 27,329 

313-324 87,337 

366-381 27.350 

395-431 27,361 

521-62S 27,369 

685-593 87,372 

602-609 8^,378 



107 Mo. A.8.B. 

66—78 88,388 

83- 92 88,396 

92- 98 88,402 

133-146 88,406 

298-306 88,413 

371-377 88,417 

414-422 28,421 

422-436 88,426 

«7-494 88,435 

673-576 28,440 

516-627 88,441 



108 Mo. A.S.B. 

9-17 38,588 

227-236 38,696 

277-286 32,600 

311-316 38.606 

878-386 38,609 

439—450 32,616 

688-610 38,624 

666-671 32,640 
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AMERICAN STATE REPOETS. 



Mo.— Neb. 



109 SCo. A.S.R. 

55-64 33,648 

78- 90 82,656 

265-272 3i!, 664 

338-345 Sa, 689 

350—362 32,673 

430-434...... 32, 681 

645-648 32, 6!4 

654-664 32.686 

110 SIO. A.S.R. 
7- 18 33,414 

173-187 33,422 

188-196 33,431 

219-222 33,436 

234-254 33,439 

492-501 33,476 

605-618 33.481 

111 Mo. A.S.B. 
45- 91 33,491 

205—207 33,510 

208—216 33,512 

264—271 33,516 

291-303 33,620 

303-312 33,527 

380—386 33,531 

387—399 33,636 

424—429 33,643 

506-513 33,547 

569-576 33,551 

112 Mo. ASB. 

138-149 3», 372 

238-251 34,379 

333-343 34,387 

374-382 34,390 

463-502 34,403 

113 Mo. ASB. 

12-21 35,691 

21—26 .35,696 

112-121 35,699 

308-319 35,706 

330-339 35,713 

608—525 35,719 

514—552 35,726 

695-601 35,730 

114 Mo. ASB. 
35-60 35,734 

200-203 35, 744 

218-232 35,746 

255-266 35,764 

437-446 35,761 

497-501 35,767 

619-527 .35,770 

592-605 35,774 

115 Mo. A.S.B. 
1-20 3J, 374 

127-138 37,386 

336-366 31,393 

428-440 31,406 

657-571 37,415 

634-644 37.422 



116 Mo. A.S.R. 

25— 34 38,570 

84— 61 38,575 

169-179 38, 686 

226—247 38,602 

338-345 38, 608 

473-481 38,610 

558—576 38,615 

636—646 38,626 

117 Mo. A.S.B. 

22— 33 38,631 

83— 82 38, 639 

lOS-l^S 38,646 

261—298 38, 658 

467—474 38,671 

508—520 38, 076 

553—563 38, 683 

118 Mo. A.S.B. 

146—153 40, 358 

181—188 40, 362 

268—279 40,366 

296—309 40,373 

377—387 40, .182 

388—403 40, 388 

431—447 40,896 

491—505 40,405 

119 Mo. A.S.B. 

41— 47 41, 680 

94—100 41,634 

100—105 41, 645 

180—189 41, 648 

304—315 41,654 

383—396 41, 663 

572—586 41,673 

120 Mo. A.a.R. 

1— 12 41,678 

110—127 41,68* 

367—383 41, 695 

428—437 41,705 

498—515 41,711 

121 Mo. A.S.R. 
1— 14 42,516 

76— 87 42,523 

340—362 42, 630 

514—523 42,542 

575—590 42, 547 

.122 Mo. A.S.R. 

86—101 43,547 

164—161 43,558 

161—180 43,563 

181—194 43,572 

235—239 43,681 

855—375 43, 583 

667—678 43,696 

123 Mo. A.8.it. 

i— -U 45, 505 

96-121 46,514 

■J21— 270 46,528 

337—847 45,549 

358—390 46,556 

403—423 45,570 



124 Mo. A.S.B. 

34— 42 46,424 

140—153 40,429 

178—203 46,439 

436—443 46, 457 

590-598 46.461 

125 Mo. A.S.R. 

58— 61 46,466 

101—108 46,468 

Uf— 128 46,478 

408—418... .46,483 

424—429 46,400 

485-481 46,498 

517—528 46,502 

021—631 46,608 

666—676 46. 514 

126 Mo. A.S.R. 

82— 89 47,633 

104—117 47, 638 

14.3—158 47, 646 

16 —189 47, 653 

205—304 47,668 

344—354 47, 676 

127 Mo. A.S.B. 

138—149 48,613 

188-187 48,621 

242-248 48, 626 

327—336 48,628 

336-345 48,633 

405—417 48, 640 

502—514 48,648 

627—642 48,653 



9 Mont. A.S.B. 

191-201 18,731 

254—264 18,738 

419—435 18,745 

497-508 18,767 

10 Mont. A.S.E, 

6-17 24, 17 

21-24 24, as 

330-310 24, 27 

340-362 24, 60 

515-524 24. 67 

llMont. A.S.B. 

115-121 28,448 

126-138 28,451 

285-303 28,461 

390—408 28,475 

656-568 28,489 

671-577 28,495 

12 Mont. ASB. 

122-149 S3, 557 

230-236 33,576 

282-292 33,581 

458-474 33,691 

639-644 33,600 

551—563 33,604 

13Mont.A.M. li. 

96—107 40, 41. 'i 

127—136 40, J ■-'.'. 

184—190 40, 4.J4 

223—226 40, 4:fe 

269—288 40,441 

363—367 40,449 

387—394, . . .40, 462 
487—487 40,458 

14Mont.A.s.R. 

31— 61 43, 604 

88— 85 43,616 

124—130 43,621 

208—227 43, 625 

320—325 43,637 

886-396 43,6il 

467-475 43,647 

484—488 43,652 

567—677 43,658 

ISMont. A.S.R. 

101-106 48,662 

194—201 48,666 

236—243 48,671 

267—274 iS, 677 

324—339 48, 682 

452-458 48,692 

6U-514 48,698 

i"9— 544 48,701 



22 Neb. A.S.R. 

7J- 78 3,258 

126-130 3,262 

205-207 3,266 

265-273 3,267 

657-663 3,274 

697-700 3,284 

717-720 8,286 

751—756 3,290 

769—774 3,294 

23 Neb. A.ii.B 

76- 81 8,114 

101-104 8,119 

271-280 8,121 

470—474 8,128 

536-640 8,131 

636-641 8,140 

662-668 8,144 

622-629 8,134 

690-697 8,150 

706-710 8,155 

726-730 8,162 

24 Neb. A.s.> 

143-166 8,164 

242-247 8,202 

368-372 8,207 

461—464 8,211 

651-557 8,215 

630-532 8,213 

630-634 8,220 

635-639 8,224 

643-645 8,227 

166-669 8,231 

674-692 8,234 

760-763 8,247 

25 Neb. A. s. b. 

66- 70 13,478 

138-147 Ke,482 

241-246 13,489 

262-267 13,493 

448-453 13,497 

453-457 13,501 

489-494 13,604 

523-535 13,608 

721—731 13,617 

764—767 13,625 

810-816 13,627 

26 Neb. A. B. n. 

82- 88 18,766 

118-130 18,771 

281—287 18,781 

380—386 18, 785 

464-469 18,791 

706-716 18.795 

27 Neb. A.S.B. 

33- 41 20,656 

90— 94 20,659 

269-276 20,662 

277—281 20,667 

S8»-398 20,672 

423—426 20,674 

Ml— 507 20,681 

60T— 614 ....20. 68< 



Ueb.— N.J.E. 



NUMERICAL TABLE OF CASES REPORTED. 



20 



21 Neb.-Oonfd. 

615-622 20,691 

B27-541 20,696 

686-601 20,705 

28I9'el>. A.s.it. 

189—196 2G, 319 

239—249 26,325 

360-368 26, 3M 

467-170 26,345 

479-484 26,347 

675-582 26,351 

633-586 26,357 

609—609 26,360 

661-668 26,363 

707-715 26,367 

29 Xeb. A.s.B 

76—83 26,373 

139-133 26,378 

824-336 26,331 

160—353 26,389 

467—411 26,392 

447—453 26,395 

619-629 26,399 

B72-582 26,407 

(12-319 26,415 

30 Neb. A.s.B. 

136-137 27,384 

142-147 27,387 

149-160 27,391 

276—280 27,399 

288-302 27,402 

360-364 27.4ia 

612-620 27,415 

620-628 27,420 

633-686 27,426 

688-699 27,428 

843-864 27,436 

31 ITeb. A.s.B. 

61—74 28,500 

107—112 2«, MO 

144-149 28, 514 

328-339 28,613 

631-639 28.627 

«29-63i 28,634 

ni-SlS .28,539 

32 Neb. A.S.B. 

so- 39 29,426 

242-245 29,433 

875-284 29,436 

490-494 29,443 

495-50r. 29,447 

666-559 29,457 

/60-767 29.469 

761-772 29,465 

845-861 29,473 

33 Neb. A.s.B. 

130-137 29,478 

373-376 29,483 

376—379 29,486 

413-417 29,488 

460—453 29,492 

%66-572 29,500 

714-715 29,505 

77S-779 29,606 

/79-785 29,609 

867-860 29,614 



34 Neb. ASR. 

63—71 33,616 

71— 80 33,618 

116—129 33,625 

181—183 33,633 

196—193 33,636 

240-250 33,637 

318-325 33,644 

616—621 33,649 

623-536 33,654 

573^576 33,660 

611-616 3,!, 662 

803-812 33,666 

35 Neb. A.s.R. 

7— 13 37,423 

68- 73 37,432 

267—272 37,437 

466-487 37,441 

604-607 37,447 

607-613 37,460 

651-664 37,456 

711-716 37,460 

739-746 37,464 

840-847 37,470 

884-886 37,476 

36 Neb. A.s.R. 

61— 66 38, 690 

80— 90 38,694 

154-160 38,720 

301—307 38,724 

346—352 38, 730 

507—518 38, 735 

720—726 38,742 

735—741 38,747 

890—900 38,753 



37 Neb. A.s.R. 

6—13 40,468 

92— 96 40,474 

197—206 40,479 

267—271 40,486 

316—320 40, 490 

320—322 40,494 

859—362 40,496 

500—507 40,499 

535-542 40,504 

646—660 40,510 

644—647 40, 620 

849—855 40,522 

872-879 40,527 



38 Neb. A.S.R. 

146—149 41,724 

160—152 41,727 

304—310 41,729 

326—338 41,733 

488-492 41,738 

620—655 41,741 

691—697 41,767 

767—782 41,771 



39 Neb. A.s.R. 

69—65 42,557 

123—136 42,562 

259—268 42,671 

293—304 42,579 

386—391 42,591 

463—480 42,505 

'645—652 42,607 

679-692 42,618 

741—744 42,624 

843-876 42,627 

40 Neb. A.s.B. 

45— 52..... 42, 650 
112-116..... 42, 661 

195—212 42,665 

470—478 48, 677 

484^-497 42, 683 

720—722 42,692 

770-773 48, 694 

776—781 42,696 

892—900 42,700 

41 Neb. A.S.R. 

60— 66 43,664 

127—147 43,670 

328—351 43,685 

547—561 43,701 

662-673 43,711 

708—713 43,720 

42 Neb. A.S.R. 

5— 14 47,684 

80— 86 47,691 

223—229 47, 697 

304—310 47,703 

350—366 47,707 

637—546... .47,711 

566—564 47,718 

684—641 47,724 

772—783 47,730 

43 Neb. A.s.R. 

126—132 47,737 

192—207 47,741 

221—232 47,753 

269-271 47,759 

275—277 47,761 

334^336 47,768 

368—370 47, 766 

618—632 47,767 

890—905 47,779 

44 Neb. A.s.R, 

82— 89 48, 70S 

167—175 48,717 

194—197 48,723 

244—247 48,726 

326—348 48,729 

607—611 48, 7«1 

637—549 48,746 

622—631 49,763 

724r-729 48,760 



19 Nev. A.s.B. 

47- 63 3,776 

69-77 3,781 

78— 88 3,788 

103-118 3,797 

162-171 3,373 

171-174 3,881 

242-246 3,883 

255-269 3,886 

369—362 3.888 

379-383 3,892 

391—396 3,895 

439—449 3,901 

20 Nev. A.S.B. 

127-140 19,337 

193-202 19,346 

232-243 19,360 

269—282 19,364 

427-429 19.374 

21 Nev. A.S.B. 

47- 65 37,473 

160-167 37,494 

158—164 ST, 601 

209-217 37,505 

275-281 37,611 

333-338 37.617 

62 N. H. A.8.R. 

8- 23 13.633 

135-159 13,641 

229-231 13,554 

240-246 13,556 

254-267 13,664 

360-353 13,573 

383-334 13,576 

413—419 13,578 

490-462 13,582 

497—498 13,536 

609—511 13,688 

637-551 13,690 

675-687 13,607 

64 N.H. A.8.it. 

13-31 10,357 

27— 36 10,367 

69- 62 10,377 

92- 96 10,381 

140-146 10,384 

220-223 10,396 

223-232... .10,400 

248-260 10,404 

361—371 10,410 

402-406 10,419 

423-425 10,425 

610-614 10,426 

65 N.H. A.S.B. 

17-99 SS, 17 

87- S9 23. 90 

n-91 !)3, n 

lOa-lOB 23, 91 

176-177 23, 3t 

M9-247 23, SI 

248-149 23, 87 

l6»-a3S 23, 39 



43N.jr.E. A.a.B 

179-184 3,999 

306-311 3,301 

811—315 3,309 

856—263 3,308 

643-647 3,315 

44N. J.E. A.S.B 

211—223 6,877 

228—232 6,886 

944^254 6,889 

613-517 6,899 

625-645 6,901 

645-353 6,909 

664-568 6,813 

45N.J.E.A.8.B 

173—178 14,706 

186—208 14,713 

883-289 14,726 

892-303 14,733 

757—766 14,754 

603-610 14,763 

139-639 14.769 

46N.J.E.A.S.B 

103-113 19,376 

856—270 19,337 

970-279 19,394 

411—416 19,404 

477—483 19,409 

490-603 19,423 

638-543 19,435 

660-665 19,438 

47N.J.Eq.A8B. 

375-279.' 24,408 

311-315 24,410 

315-393 24,411 

663-668 24,411 

66»-973 24,418 

48N.J.Eq.ASB. 

91—04 27,469 

103-104 27,466 

869—374 27,469 

275-281 27,446 

353-358 27,473 

864-370 27,478 

615-619 27,451 

I19-637 27,456 

49N.J.EC[.ASB. 

289-301 31,701 

577— S80 31,718 

50 N.J.E. ASB. 

463^-473 35,783 

482-484 35,788 

7«3-75« 35,789 

761-776 35,793 

5 IN. J. Eq. ASB. 

607—605 40, 532 

605-611 40, 539 

611—614 40,546 

624.-630 40,548 

52N.J.Eq.ASR. 

290—298 46, 520 

661—576 46,628 

813—820 46,638 
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N. J.I,.-Kr. Y. 



SON.J.Ii. A^.S.B 

145-147 T, 779 

147-162 7,781 

167-174 7,787 

409—414 7.794 

43S— 439 7,798 

(3«-6S3 7,802 

61N.J.I<. A.3.B 

, 1-23 14,668 

180^182 14,679 

208-215 14,677 

355-259 14,684 

378-385 14,688 

432-437 14,693 

507-512 14,699 

M7-«49 14.704 

52 ST. J.Ii. A.S.B 

169—177 19,442 

378-380 19,449 

381—398 19.452 

fiSN.J'.Ii.A.a.R. 

917-229 26,421 

438-441 26,433 

443-454 26,439 

617-629 26.441 

541I.J.Ii. ASK. 

163-167 33,670 

172—174 33,672 

308—211 33,675 

343—347 33, 678 

576-580 33,633 

691-599 33,686 

55N.J.L. ASR. 

125—129 39, 624 

132—144 39, 626 

158—167 39, 637 

296—307 39, 643 

324—326 39, 652 

561—556 39, 664 

56N.J.Ii. ASR. 

2io— 288 44, 395 

302—308 44,397 

309—312 44,402 

676—679 44,410 

679—682 44, 413 

666—696 44,416 

700—704 44,424 



lOriT.T. A.S.B. 

67— 73 1,781 

73- 83 1,78a 

118—123 1,791 

179—185 1,803 

211—219 1,807 

228-!-230 1,815 

344-254 1,816 

310-316 1,825 

316—324 1,826 

346- -350 1,829 

360—373 1,831 

374—383 1,844 

427—477 1,851 

618-528 1,886 

677—579 1,891 

693-407 1,893 

108 N.T. A.S.B. 

25— 30 2,357 

31-39 2,362 

80- 87 2,369 

137-1.11 2,373 

173-179 2,400 

179-187 2,405 

217—222 2,409 

276-279 2,412 

296-303 2,415 

296-303 2,416 

312—337 2,420 

349-354 2,440 

400-407 2,443 

415—427 2,447 

428-434 2,464 

636-535 2,459 

635-541 2,462 

109 N.Y. A.S.B. 

47-51 4,418 

59— 63 4,420 

110—130 4.423 

120-127 4,431 

202-314 4,436 

336-230 4,444 

397-300 4,450 

301—311 4,453 

333-341 4,460 

389—408 4,465 

413-420 4,477 

421-435 4,482 

448—453 4,491 

593-599 4,495 

600-608 4,500 

IION.Y. A.S.E. 

7— 12 6,342 

61— 64 6,344 

114—118 6,346 

145-149 6,348 

170-183 6,350 

337—290 6,356 

173—377 6,366 

S17— 336 0,368 

386—394 6,384 

41ft— 423 6,389 

469—480 6,397 

481-487 6,405 

(11-616 6,409 



lllN.Y. A.S.B. 

1- 66 7,684 

143-169 7,726 

306-310 7,744 

310-318 7,747 

318-331 7,761 

278—284 7,741 

631—543 7,760 

604-630 7,769 

1121T.Y. A.S.B. 

79— 93 8,701 

93—100 8,713 

129-136 8.717 

146-166 8, 726 

186—190 8,734 

197—205 8, 737 

230—233 8.742 

310—315 8,744 

325-332 8,748 

333-337.... : 8,750 

371—382 8,752 

472—480 8,758 

617—524 8,767 

530—536 8,771 

543-558 8,775 

614—621 8,787 

643-648 8,793 

113 N.Y. A.S.B. 

81- 92 10,433 

147-152 10,441 

893—303 10,445 

355—366 10,450 

396—404 10,457 

105—416 10,464 

450—463 10,479 

485—503 10,495 

632—540 10,506 

114N.Y. A.s.E. 

28—35 11,612 

104—109 11,617 

176-189 11,621 

190-196 11,627 

280-287 11,633 

237—296 11,638 

300-306 11,643 

312-317 11,655 

359-371 11,669 

371—380 11,667 

415-422 11,674 

433-439 11,679 

481-487 11,633 

635-541 11,687 

566-574 11,691 

682—585 11,697 

695-509 11,700 

1151T.Y. A.S.E.. 

10- 22 12,764 

65-61 12,772 

61- 64 12, 77S 

203-251 12,778 

279-290 12, 801 

361-376 12,809 

606-520 12,819 

B27-533 12,828 

639-6SS 12,831 

...12.844 



lla N.Y. A.S.B. 

19-34 16,376 

67-78 15,386 

136-143 15,394 

230-233 15,398 

234-246 16,400 

398—404 15,410 

428-440 15,414 

601-510 15,421 

510-614 16,426 

637-545 16.430 

546-591 16,437 

553-566 16,443 

606-616 15,447 

635-647 15,453 

117 N.Y. A.S.B. 

1- 71 15,460 

125-131 15,494 

S27-240 15,498 

257—266 15,608 

384-400 15,515 

(11-420 15,524 

121-433 15,53] 

505-511 15,539 

118 N.Y. A.S.K. 

7— 19 16,733 

30—38 16,740 

110—117 16,744 

237-244 16,749 

260—269 16,753 

304—309 16,759 

309-313 10,761 

349-358 10,765 

468—476 16,771 

489—496 10,775 

538—542 10,779 

549—556 10,782 

571-675; 16,787 

586-694 10,788 

liaU-.Y. A.S.R. 

1— 10 10,793 

37—46 10,801 

109—116 16,806 

131—137 16,811 

226-241 10,813 

^8-316 16,823 

357—368 16,836 

380—399 IG, 813 

550—656 10,855 

S63-579 16,859 

130 U.Y. A.S.B. 

37-44 17,607 

117-128 17,611 

134—145 17,619 

145-153 17,625 

170-177 17,629 

253-260 17,634 

260—266 17,638 

274-284 17,643 

290-294 17,648 

323-327 17,650 

485-496 17,652 

496-506 17, m 



131N.Y.A.8.II. 

161-171 18,803 

199-207 18,810 

219-223 18,816 

260—259 18,820 

294-299 18,825 

386-393 18,829 

484—498 18,833 

582-626 18,843 

122 N.Y. A.S.B. 

1- 18 19,461 

41- 48 19,470 

118-129 19,475 

135-143 19,482 

153—158 19,488 

268-278 19,490 

349-363 19,498 

478-484. .".... 19, 607 

484—491 19,510 

491-498 19,514 

639-545 19^619 

657-666 19,623 

123 N.Y. A.S.E. 

1— 5 20,716 

67—70 20,718 

109-114 20,727 

207—211 20,730 

254-265 20,732 

304—316 20,748 

367-375 20,754 

406—420 20,760 

450—458 20,771 

568-577 20,780 

609-614 20,785 

124N.Y. A.S.B. 

37-47 21,638 

63- 59 21,644 

59- 65 21,647 

120-129 21,652 

175-183 21,657 

256—273 21,662 

308-318 21,670 

319-324 21,676 

376-383 21,678 

444-455 21,686 

538-551 21,693 

552-564 21.700 

565—578 21,708 

125 N.Y.A.S.K. 

7—14 21,716 

57—68 21,721 

165-164 21,729 

309—214 21,736 

290—294 21,738 

353-356 21,740 

«0»-513 21,743 

660-671 21,748 

672-681 21,758 

641-651 21,764 

12aN.Y. A.a.B. 

10- 17 22,803 

45—53 22,807 

113-122 22,816 

318-336 22,821 

370-376 22,835 

450—458 22,839 

614-528 22,845 

668-574 22,854 

674-979 22,899 



N. Y.— N. C. 



NUMERICAL TABLE OF CASES REPORTED. 
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1S71I.Y.A.S.B. 

92-100 84,424 

109-116 24,429 

159-166 24,433 

166-174 24,438 

217-224 24,443 

252-261 24,448 

370-376 24,454 

386—397 24,458 

408—416 24,462 

426—438 24,468 

480-487 24,475 

4M-500 24,481 

128 1I.Y.A.S.H. 

77—83 20,454 

108—116 2C, 468 

190—205 20,464 

263-270 20,476 

403—407 20,480 

420-426 20,482 

436—454 20,486 

129N.Y. A.S.B. 

50-66 20,607 

125-131 20,512 

227—237 20,616 

274-288 20,623 

351—360 20,633 

606-517 20,539 

666-575 20,544 

604-611 26,661 

1301T.Y.A.S.R. 

6-10 27,484 

29—87 27,487 

193-200 27,517 

239-249 27,621 

326-332 27,529 

. 465—474 27,533 

615-618 27,838 

626-629 27,640 

131N.Y.A.S.R. 

64-71 27,543 

101-110 27,569 

111—117 27,574 

177-184 87,678 

205-2U n, 682 

239—249 >7,586 

293-300 27,692 

330-350 27,597 

478-484 27,612 

E06-508 27,615 

133]Sr.Y.A.s.R. 

1— 7 28,542 

49-58 28,518 

91-100 28,556 

199-204 28,563 

264-268 28,568 

280-287 28,670 

293—297 28,675 

331-334 28,678 

334-338 28,581 

355-362 28,584 

363-370 28,689 

499-50$ !;8,S94 



laaif.Y. A.S.B. 

79- 89 28,600 

104-113 28,609 

161-169 ?8,615 

187-198 28,619 

227-232 28,628 

261-267 28,632 

287-292 28,636 

329-336 28,640 

356-366 28,645 

408-420 28,661 

446-450 28,658 

605-511 28, 6H 

134N.Y. A.S.R. 

46— 58 SO, 608 

62— 66 30,617 

69— 70 30,622 

97—101 30,627 

143-147 30, 630 

148-156 30,642 

156—163 30, 649 

170-174 30,655 

174—187 30,658 

355—368 30, 669 

418—422 30,678 

423—428 30,681 

461—470 30,685 

620-527 30,693 

636—542 30,699 

135N.Y.A.S.R. 

1-24 31,793 

40— 50 31,809 

96—107 31,817 

253—267 31,825 

336—341 31,835 

393—413 31,838 

536—543 31,850 

136N-.Y.A.S.B. 

10-20 32,693 

91—96 82,700 

152—163 32,704 

244-252 32,731 

305-313 32,737 

333-343 32.741 

343-347 32,749 

376-383 32,752 

464—466 32,758 

569—577 32,764 

685-592 32,770 

137 N.Y. ASB. 

1— 6 33, 690 

100—106 33, 692 

119—129 33,697 

183—188 33,704 

215—222 33,707 

231—243 SS, 712 

874-290 83,721 

J07— 317 33,731 

372—379 33,738 

417—427 33,743 

444-450 33,761 

138 N.Y. ASB. 

70-76 34,431 

192-208 31,435 

209-222 34,448 

133-344 34,466 

Jt9-335 34,463 



139N.Y.A.S.R. 

6- 13 30,664 

32— 51 30,668 

251—266 36,690 

284^289 30,696 

290—296 30,701 

307-314 30,705 

314-319 30,710 

462—468 30,712 

471-478 36,716 

140IT.Y.A.S.R. 

1— 11 37,522 

23—29 37,529 

193—206 37,534 

217-224 37,540 

230-2H 37,545 

267-281 37.662 

300—308 37.563 

390-393 37,568 

463—468 37,569 

484—497 37,572 

556—663 37,696 

663-676 37,601 

141N.Y.A.S.K. 

71— 76 38,762 

100—111 38,766 

129—133 38, 788 

266—280 38,703 

399—404 38, 804 

437—457 38, 807 

462—471 38, 821 

521—527 38, 826 

142W.Y.A.S.B. 

1- 11 40,664 

90—100 40,676 

160—164 40, 584 

189—193 40,587 

215—218 40, 690 

228—235 40, 592 

316-321 40, 596 

357—365 40,600 

404—416 40,607 

416—425 40,616 

467—478 40, 623 

534—539 40,631 

670—680 40, 635 

143N.Y.A.S.B. 

160—167 43,707 

271—284 42,712 

303—810 43,724 

390-397 48,729 

411-417 42,734 

417—423 42, 738 

442—454 43,743 

144N-.Y.A.S.E. 

1— 6 43,725 

75— 91 43,729 

119—131 43,741 

195—200 43,749 

200—208 43,752 

209—216 43,757 

306—316 43, 762 

462—472 43,769 

619—622 43,776 



145 N.Y. ASK. 
32- 55 45,579 

106—110 45,595 

182—190 45,699 

190—196 45,604 

210—215 45,607 

267—275 45, 61,9 

301-312 46, 616 

482—487 45, 624 

502—607 45,626 

524—634 45,630 

146 N. Y. ASB. 

29— 34 48,765 

68— 78 48,769 

7i— 107 48,771 

200-209 48,790 

275—280 48,796 



97 N. C. A.S.R. 

1- 7 2,268 

66- 81 2,272 

97—103 2,281 

186—191 2,284 

246—251 2,287 

252-256 2,290 

303-309 2,293 

J44-347 2,297 

404—114 2,299 

434—437 2,303 

477—483 2,305 

489—491 2,310 

9817.0. A.SB. 

34— 43 2,312 

67- 72 2,317 

73- 80 2,321. 

167-173 2,326 

190—192 2,331 

239-244 2,333 

292-298 2,334 

393-396 2,338 

400—404 2,340 

426-430 2,3t3 

494—600 2,346 

646-549 2,349 

599—607 2.351 

99 N. 0. A.S.R. 

80- S2 6,487 

85— 93 6,489 

103-109 0,497 

149—166 6,603 

185-189 6,509 

202—206 6,513 

263-268 6,517 

298-307 6,521 

400-404 6,629 

443—445 6,533 

496-500 6,535 

501-511 6,539 

511-616 6,547 

551-669 6,552 

1001T.0.A.S.B. 

28—38 6,657 

99-111 0,565 

142-145 0,574 

178-191 6,577 

294-297 0,587 

300—309 6,590 

369-374 6,597 

375—388 6,602 

443—449 6,613 

477-483 6,618 

1011T.C.A.S.R. 

11-16 9, 17 

51- 67 9, 21 

119-122 9, 87 

162-170 9, 30 

S38— 391 9, 36 

509— 9 9, 38 

717-719 9, 42 

737—740 9, 44 

r61-766 9, 46 

765-769 9, 49 

770-790,.,.., 0, G3 
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AMERICAN STATE EEPOR'l'S. 



N. C -O. St. 



103N.C.A.S.E. 

62- 58 11,708 

79—85 11,713 

116-121 11,717 

206-208 11,725 

209—233 11,727 

164-278 11,737 

S47-376 11,748 

S9O-405 11,760 

tSt-tn 11,767 

10311. O.A.S.B. 

1—12 14,775 

40-46 14,783 

182-188 14,788 

191-194 14,795 

207-213 14,797 

126—236 14,801 

237—261 14,810 

424-432 14,821 

104N.C.A.S.B. 

16-24 11,667 

182-197 17,672 

431-437 17,681 

479-481 17,685 

515-525 17,686 

603-609 17,692 

714-723 17,696 

858-860 17,704 

905-908 17,706 

i05ir.c.A.s.R. 

3— 9 18,874 

131—138 IS, 889 

251-265 18,893 

822-327 1^,903 

S56-362 18,907 

363-368 18,912 

455—469 18,917 

476—477 18.920 

106IT.C. A.3.B. 

267-271 19,530 

308—322 19,533 

347-351 19,538 

494—498 19,540 

676—634 19, 547 

722—728 19, 588 

766—787 19. S73 

107N.C. A.S.B. 

47- 62 aa, 863 

173-175 88,868 

196-204 88,870 

214—217 88,876 

J40-247 28,878 

170— 38S 82,883 

407—411 82,897 

K2-565 28,900 

(86-695 88,902 

705-707 82,908 

T07-709 82,911 

772-783 82,912 

N>-«67 28,930 



108 N.C. A.S.B. 

62— 65 8S, 49 

196—204 23, 51 

M6-218 83, 67 

276-279 23, 69 

472—485 23, 62 

601-503 8S, 71 

693-601 23, 73 

696-704 8S. 76 

1091I.C. A.S.R. 

10- 18 80,556 

202-207 20,662 

257-264 8«,560 

279-291 20,669 

466—467 30,680 

472 481 80,581 

722—729 80,590 

730—734 80,595 

7»4-774......26, 699 

IION.C. A.S.R. 

6- 9 28,665 

78- 84 28,668 

176-183 28,673 

193-214 88,678 

331-315 88,688 

377-381 28,693 

413-414 88,697 

S60-597 88,693 

M9-618 88,715 

lllN.C. A.S.B. 
28- 32 38, 776 

63- 66 38,782 

145-160 38,784 

161-169 32,786 

187—193 32,793 

288—291 38.799 

340—342 38,801 

391-393 38,803 

463-482 38,806 

482—500 32,814 

519-624 32,828 

112 MT. C. ASB. 

59- 66 34,473 

152—158 34, 479 

196—223 34,483 

283—292 34, 506 

424-440 34,613 

642-646 34,521 

709-720 34,524 

751-754 34,628 

113 N.C. A.S.R. 
49— 62 37,611 

147-153 37,614 

161-167 37,617 

173— 161.. ^.,.37,621 

197—202 37, 627 

670-581 37,632 

688—596 37,635 

610-622 37,639 

681-683 37,6* 



114Mr.C.A.S.K. 

70— 75 41,782 

87— 89 41,784 

203— JW 41,780 

279-l:81 41,793 

343—349 41, 795 

Gil9— 718 41,799 

787—797 41,811 

315-868 41,817 

009—022 41.822 

115N.C. A.S.R. 

38- 42 44,429 

57— 63 44,433 

85- 93 ..,.44,439 

242—245 44,449 

818—322 44,452 

324—334 44, 454 

3il— 348 44,461 

448^65 44,463 

.587—589 44,471 

602—623 44,474 

681-637 44,489 

721—729 44,494 

780—794 44, 493 

811—824 44,501 

116 N.C. A.S.R 

12- 21 47,791 

211—223 47,798 

223—270 47, 801 

720-731 47,823 

731-751 47,820 

882- 23 47,841 

1061-1064... 47, 873 



1 N.Dak. A.S.R. 

26- 30 80,605 

88-102 80,609 

336-353 20,621 

365-369 26,633 

404—408 20,636 

434-466 20,639 

3 N. Dak. ASR. 

12 i— 141 33,756 

184—195 33,768 

246-255 33,776 

300—309 33,783 

421—430 38,797 

SN.Dak.A.s.H. 

10-123 44,611 

160-161 44,529 

193—219 44,633 

320—229 44,654 

427-432 44,572 

602-612 44,677 



45 0. St. A.3.B. 

11- 39 4,607 

39 62 4,526 

177—182 4,635 

284-289 4,639 

462—463 4,642 

470—494 4,648 

636-543 4, 664 

46 O.St. A.s.B. 

20-27 18,642 

38-44 15,647 

66- 73 15,663 

93-102 15,556 

102-152 15,662 

234-243 15,584 

283-295 15,596 

319-354 15,604 

307-373 1.5,608 

386-391 15,613 

397-406 15,618 

407-415 15,627 

433-441 15,634 

473—493 15.638 

493—610 15,614 

512-624 15.655 

47 0. St. A.S.R. 

90—101 81.772 

102-110 21,790 

180-190 81,798 

226-232 81,806 

262-275 21,810 

320-323 21,819 

323-336 21,820 

336-357 21,828 

387-396 21,840 

626—544 21,846 

644-650 21,554 

48 O. St. A.S.R. 

25- 41 29,517 

41- 00 29,628 

177—194 -JS, 510 

296—308 29, 547 

316-324 2I>, 553 

390-434 89, 559 

.133-642 29.674 

49 Ohio St. ASR 

41— 59 34,531 

137-189 34,541 

240-257 34,656 

310-326 34,566 

440^47 34,573 

489—603 34,679 

640-<i60 34,689 

50 Ohio St. ASH 

67— 65 40, 641 

65— 71 40,613 

103—115 40,053 

151—169 40, urn 

190-191 40,668 

277—290 40, 667 

373—378 40, 671 

304—404 40, 674 

476-483 40, 679 

560—568 40, 686 

618-627 40, 692 

628—635 40,699 

726-730 40,703 



SlOhioSt.ASK. 

40— 60 46, 645 

67— 68 46,550 

83— 90 46, ■'.50 

106-115 46, SCO 

209—212 46,666 

230-239 46, 669 

270—285 46,571 

348—364 46, 578 

631—542 46.688 



Or.— Pa. 

16 Or. A.S.B. 

a- 15 3,133 

15-30 3,139 

171-183 3,142 

31)8-219 3,152 

885-393 3,163 

413— «20 3,169 

458-464 3,176 

639-650 3,184 

651-556 3,206 

16 Or. A.s.it. 

33-43 8,251 

61- 57 8,261 

63-67 8,267 

83— 93 8,273 

211-218 8,282 

261—265 8,289 

269-279 8,293 

349—355 8,301 

433-437 8,306 

615—583 8,311 

17 or. A.s.R. 

6- 14 11,778 

150—164 11,787 

189-198 11,801 

204—220 11.808 

238-247 11,833 

300— 307. .....11, 830 

347—358 11,836 

473—476 11,845 

499—609 11,848 

664—576 11,857 

18 Or. A.S.R. 

142—151 17,709 

180—199 IT, 717 

221—228 17, 72S 

271—274 17,732 

861—356 17,737 

367-372 17,742 

419—423 17, 745 

602—500 17,749 

19 Or. A.s.E. 

45- 51 80,789 

61— 63 20.793 

112-116 20,795 

118—121 20,800 

153-159 20,803 

361-285.. ..20,809 

383—391 20, 827 

446-450 20,832 

455-467 80,836 

496-603 80,842 

20 Or. A. s. B. 

60— 69 83, 86 

69—70 83, 93 

96-107 2S, 9ii 

192-199 23,119 

340-345 23,124 

392—401 83,126 

410-416 83,133 

425-432 83,135 

437-443 83,141 

491—494 23,14! 

l6»-6n 83,161 



NUMERICAL TABLK OF CASES REPORTED. 



21 Or. A. s. E. 

30-34 88,723 

35-63 28,727 

202-207 88,740 

311-218 88,746 

260-267 88,752 

613-523 88,758 

•73-680 28,766 

689-697 28,771 

22 Or. A.S.B. 

106-114 29,578 

142-160 29,586 

318—224 29,596 

271—286 29,603 

329-334 29,613 

406-409 29,618 

519—524 29,621 

666-571 29,625 

23 Or. A.S.R. 

20- 26 37,651 

74-88 37,665 

123-131 37,664 

163-175 37,672 

339-346 37,682 

381—386 37,688 

416-424 37,693 

662—567 37,704 

676-586 37,709 

24 Or. A.s.s. 

32—40 41,831 

121—141 41,838 

175—178 41,851 

188—198 41, 854 

3<)6— 405 41, 860 

420—438 41,863 

411^146 41,874 

25 Or. A.S.B. 

15— 31 42,756 

133—169 48,772 

172—178 42,790 

227—229 42,794 

417—423 48,796 

426—432 42,799 

647—550 43,803 

659-571 42,806 

26 Or. A.s.R. 

1—13 46,694 

121—131 46,603 

145—152 46,610 

164—160 46,613 

194—199 46,616 

224—234 46,620 

273-282 46,629 

3S1— 385 46, 6S6 

627—655 46,640 



116 Pa. St. ASB. 

33- 41 8, 525 

88-96 2,532 

129-134 2,639 

135-140 2,542 

198-211 2,647 

338-346 2,553 

347—356 2,559 

407-416 2,562 

446-461 2, 572 

487—492 2,575 

530-533 2,580 

534-539 2,583 

116Pa. St ASB. 

119-129 2,587 

129—137 2,591 

157—163...... 2,598 

264-371 2,600 

344-351 2,604 

377-386 2,608 

386-390 2,614 

440-4,'iO 2,616 

472—486 2,618 

673-583 2,624 

638-660 8,631 

117 Pa. St. ASB. 

1— 14 2,639 

87-77 2,645 

94-103 2,649 

199-207 2,653 

226-233 2,655 

238-347 8,660 

248-355 2,663 

353-364 2,664 

382-390 2,668 

390—400 2,672 

401—414 2,676 

414-426 2,681 

460—478 2,686 

514-538 2,696 

548-655 2,703 

689-607 2,706 

647-656 2,713 

118 Pa. St. ASB. 

37—42 4,671 

43- 62 4,673 

89- 94 4,675 

115-128 4,676 

138-143 4,684 

215—233 4,588 

369—373 4,593 

283-389 4,597 

344-354 4,699 

402-414 4,601 

456—458 4,606 

490-501 4,608 

619-629 4,613 

600-610 4,616 

640-650 4,618 

119 Fa. St. ASB. 

6— 12 4,623 

24— 30 4,626 

171-178 4,628 

200-208 4,631 

223- -254 4,634 



119 Pa. St.— Com. 

254-278 4,642 

278-287 4,646 

380-390 4,650 

390-403 4,654 

533-641 4,656 

541-577 4,659 

677-584 4,670 

120 Pa. St. ASB. 

34— 28 6,689 

76— 86 6,691 

109-120 6,695 

215-220 6,700 

235-256 6,702 

306-320 6,706 

390-395 6,711 

405-413 6,713 

458—469 6,716 

485—496 6,719 

497-503 6,724 

504-518: 6,728 

659-573 6,730 

679-683 6,732 

... 6,737 

... 6,739 

624-656 6,746 

121 Pa. St. ASB. 

97-108 6,756 

109-118 6,757 

130-143 6,670 

143—164 6,766 

165-182 6,775 

305—225 6,781 

225-230 6,786 

238-248 6,790 

260-268 6,795 

437—443 6,799 

686-593 6.802 

611-627 6.804 

122 Pa. St. ASB. 

67—77 9, 70 

128-135 9, 74 

142-154 9, 76 

154-176 9, 79 

177—190 9, 83 

191-310 9. 88 

239-266 9, 95 

324—331 9,111 

358-363 9.114 

386-391 9,116 

442-449 9,118 

464-472 9,121 

494-502 9, 124 

611-632 9,128 

633—547 9,133 

579-601 9,147 

123Pa.St.ASB. 

62—75 10,513 

140-151 10,517 

362—275 10,622 

329-336 10, 529 

421-431 10,633 

487-431 10,641 

473-48? 10,63* 
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516-52: 10,643 

523-6S.' 10,546 

615—655 10,649 

576-693 10,553 

124Pa.St.ASE. 

10- 36 10,569 

99-144 10,675 

200-203 10,573 

253—262 10,580 

391-396 10,585 

397-303 10,687 

387—399 10,590 

406-437 10,594 

466-461 10,598 

462-473 10,601 

484—493 10,603 

644-559 10,611 

572-678 10,614 

125Pa.St.A!!B. 

24- 37 11,867 

63- 74 11,874 

133-136 11,880 

176-188 11,883 

204-311 11,888 

233-246 11,389 

259-268 11,899 

303-310 11,900 

388-393 11,901 

397—403 II,90i 

427-442 11,901 

442-453 11,913 

526—534 11,917 

549-560 11, 92« 

568-572 11,921 

620-626 11,924 

634-643 11,928 

126 Pa. St. ASB. 

115-117 12,864 

171—176 12,857 

194^198 12,860 

306-316 12,863 

317-336 12,870 

341-346 12,873 

353-366 12,878 

431—433 12,883 

486—496 12,839 

495-500 12,883 

611—533 12,891 

631-541 18,894 

669—562 12,919 

127Pa.St.ASE. 

28—33 14,8ir 

61-69 14,829 

181-184 14,831 

184-197 14,833 

230—334 14,837 

244-261 14,839 

284-289 14,843 

389-297 14,849 

316-324 14,848 

341-348 14,861 

371-380 14,864 

389-396 14.859 

456-463 14,863 
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Pa. 



127 Pa. St Oonu 

BOO-506 14,868 

601-619 M,868 

6«-649 14,874 

128 Fa. St. ASK. 

24-43 15,663 

194—200 18,667 

200-305 16,670 

217-2.32 15,672 

294-308 15,680 

397—408 15,683 

442-467 15,687 

624-627 15,693 

653-567 16,696 

129Fa.St.ASR. 

113-121 15,701 

151-161 15,70! 

163-173 16,708 

173-180 15,716 

229-238 15,720 

324-328 15,723 

463-478 16,734 

606-514 15,730 

614-525 15,733 

«9»-564 15, 7» 

130Fa. St.ASR. 

63- 73 17,758 

138-170 17,763 

272-275 17,773 

380-395 17,775 

419-^34 17,779 

484-501 17,782 

936-546 17,783 

ISlPa. St.ASB. 

143-160 17,791 

199—202 17,796 

220—232 17,708 

233-241 17,804 

305—318 17,811 

408—415 17,814 

422-436 17,818 

466-476 17,823 

609—521 17,827 

132Fa.St. ASB. 

1- 4 19,685 

9— 16 19,688 

107-118 19,691 

218-223 19,694 

236-242 19,696 

363- 37(/ 19,593 

428-440 19,600 

517-824 19,604 

546-654 19. 607 

612-617 19,613 

617-626 19,617 

626-636 19,620 

133 Fa. St. ASB. 

61— 60 19,623 

114—131 19,629 

182—189 19,628 

226-234 19,630 

234—241 19,632 

241—249 19,636 

246-399 19.637 



133Pa.St Con 

260-274 19,640 

284-292 19,646 

399-413 19,660 

606-521 19,658 

689-698 19,663 

184Fa.St. ASB. 

31—44 19,669 

45-63 19,674 

67-88 19,676 

161-170 19,681 

191—199 19,684 

262—276 19,686 

277-289 19,691 

289—293 19,698 

310-315 19,700 

334-340 19,702 

340-343 19,704 

348—353 19,706 

396—408 19,708 

499-503 19,713 

558-666 19,714 

570-590 19,717 

690—603 19, 723 

135 Fa. St. ASB. 

60- 60 «0, 848 

110-121 go, 853 

m-132 20,864 

144—160 20,867 

173—176 20,868 

301—329 20,870 

451-459 20,885 

658-565 20,887 

675-678 20.889 

136Fa.St.ASB. 

23- 31 20,891 

43—62 20,894 

109-128 20,900 

142-153 20,909 

200-211 20,914 

167-284 20,919 

154-367 20,925 

439—444 20,931 

519-635 20,936 

688-601 20,939 

613-627 20,944 

137 Fa. St. ASB. 

132-138 21,859 

197-302 21,863 

303—219 21,864 

319-234 21,868 

328-335 21,876 

335-361 21,879 

952—361 21,883 

378-385 21,886 

385-389 21,888 

448-493 21,890 

924—533 21,892 

569-569 21,896 

606—613 21,899 

(121-629 21.901 



138 Pa. St. ASB. 

73- 90 21,904 

330-332 21,907 

474—480 21,908 

494-505 21,911 

506-523 21,914 

646-560 21,919 

676—594 21,923 

606-615 21,93 

189 Fa. St. ASB. 

43-81 23,160 

52- 60 23,166 

77—98 23,170 

183-192 23,174 

247-253 23,183 

257-260 23,186 

334-340 23,188 

363-378 83,192 

399-404 23,198 

476-483 23,199 

546-570 23,202 

684-594 23,219 

140 Pa. St.ASB. 

70- 81 23,220 

193-204 23,225 

205-213 23,228 

263-275 23,230 

335-344 23,232 

344—358 23,237 

420-429 23,245 

475-487 23,250 

141 Pa. St. ASB. 

10-22 23,254 

47— 68 23,263 

201—213 23,267 

333—242 23,273 

242-295 23, 278 

278—293 23,232 

296-313 23,287 

380-389 23,293 

390—407 23,296 

462—467 23,304 

646-949 23,306 

142Fa.St.jLSB. 

149-167 24,487 

168—178 24,494 

233-240 24,497 

332-344 24.499 

...24,504 
...24,507 

471-474 24,610 

iUrrMS <24,S13 

143 Pa. St. ASB. 

114-121 24,518 

129-149 24,921 

171—182 24,526 

182-201 24,529 

238—256 24, 9.'i4 

393—308 84,644 

388—408 24,597 

473-479 24,662 

487-503 24,567 

695-607 .24,570 

623-641 24,975 

643-691 24,680 



144Fa. St.ASB. 

79- 94 27, 618 

332-235 27,624 

236-349 27,626 

287-293 2?, 630 

348-360 27,633 

398-409 27,633 

428-443 27,641 

461-489 27,652 

439-499 27,667 

609-920 27,673 

145Fa.St.ASE. 

121-130 27,677 

131-142 27,683 

220-234 27,685 

289—299 27,689 

324-345 27,694 

346-363 27,703 

438-452 27,710 

606-611 27,716 

612-628 27,717 

146 Pa. St. ASB. 

21-24 28,780 

83- 96 28,782 

144—163 28,735 

189-204 28,790 

276-285 28,796 

344-S57 28,798 

375-379 28,802 

431-434 28,805 

604-517 28,806 

819-525 28,811 

529-549 28,814 

661-871 28,821 

147 Fa. St. ASB. 

11—18 30,706 

40- 45 30,709 

89-101 30,713 

140-154 30, 718 

197-198 30,726 

219-225 30,727 

272-274 30,729 

343-343 30,732 

348-351 30, 738 

351-352 30,740 

404-409 30,741 

475-480 30,745 

485-497 30,761 

609—512 30,756 

558-563 30,759 

679-694 30,763 

624—636 30,776 

148 Pa. St. ASB 

55—60 33,805 

69— 72 33,808 

98—110 33,810 

117-119 33,820 

184-185 33,821 

271—272 33,822 

284—286 33,324 

337-348 33,826 

368—365 33,830 

387-393 33,834 

405-419 33,833 

482-490 33,842 

C46-648 33,846 



149 Pa.St. ASB. 

94-103 34,595 

163—167 34,599 

222—223 34,603 

375-381 34,603 

419—418 34, 614 

150Pa. St.ASB. 

91- 98 30,736 

145-151 30,792 

164-169 30,797 

170-130 30,800 

270-274 30,805 

351-359 SO, 807 

376—386 30,811 

437-450 30,817 

466-475 30,823 

576-585 30,829 

589—593 30,832 

616-619 30,851 

632-638 30,853 

161 Pa. St. ASB. 

30-49 31,733 

70- 74 31,735 

200-210 31,738 

228—233 31,743 

241-244 31,787 

323—329 31.760 

334-340 31,762 

405-414 31,767 

454—460 31,770 

460-465 31,774 

505-520 31,777 

607-620 31,786 

152 Pa.St. ASB. 

30-37 34,616 

38—42 34,620 

66- 63 34,623 

108—116 34,629 

187—192 34,636 

217-224 34,640 

286-303 34,649 

355—364 34,653 

406-419 34.699 

427—432 34,667 

431-488 34,669 

829-537 34,672 

695-598 34,678 

153Pa.St. ASB 

29— 31 34,680 

31— 34 34,682 

78—84 34,685 

123—132 34,688 

213-216 34,697 

347—256 34,699 

257-262 34,704 

294-297 34,706 

366-376 34,710 

445-449 34,713 

630-934 34,717 

646-653 34,721 



Pa,— S,C.'C NUMERICAL TABLE OF CASES REPOKTED. 
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154Pa.St. ASR. 

29— 36 85,807 

99—106 35,810 

149-152 35,816 

160-170 35,817 

262—273 35,823 

296—306 35,828 

307—315 35,832 

316—322 35,839 

323-326 35,843 

342-348 35,846 

449-455 35,848 

485—491 35,851 

B23— 534 35,855 

604-609 35,864 

155 Fa. St. ASR. 

78—92 35,868 

208—210 35,873 

210—215 35,874 

225-227 3.5,878 

253—255 35,879 

275-278 35,881 

349—359 35,883 

368—378 35,889 

394-405 35,893 

489—493 35,899 

514-623 35,903 

«82-£S6 35, 908 

699-609 36,910 

156 Pa. St. ASK. 

74— 84 36, 17 

86- 91 36, 22 

91—100 36, 25 

172-175; 36, 30 

201-216'. 36, .12 

220-245 36, 43 

628-634 36, 64 

157Pa.St. ASE. 

133-140 37,719 

246-257 37,723 

278-292 37,727 

324-341 37,736 

490-499 37,742 

529-530 37,747 

158Pa.St.ASR. 

99—107 38,830 

130—137 38,835 

1»7— 203 38,838 

204—219 38,841 

297—301 38,845 

365—372 38,848 

424— 428...., 38, 851 

645—561 38, R'iS 

«61— 655 38,867 

159Pa.St.ASEi. 

1— 9 39,659 

10—16 39,665 

159—185 39,669 

248—256 39, 672 

277—287 39,678 

420-433 39,686 

477— 480...;. 39, 696 
480-486 39.699 



ISOPa.St ASB. 

24— 29 40,706 

38— 47 40,708 

186—191 40,716 

206-209 40,719 

266—273 40, 720 

345—350 40,721 

359—367 40, 724 

451—467 40,729 

559—568 40,783 

572—589 40,738 

647—853 40,762 

161Pa.St.ASR. 

9—16 41,880 

230—237 41, 885 

283-239 41,891 

473—484 41, 894 

643—647 41, 900 

163Pa.St.A.SR. 

118—123 48,812 

153—174 4a, 815 

266—267 48,833 

320—325 48, Ii34 

341—346 48, 838 

493—498 4^, 840 

5,'iO— 538 48, 842 

686—599 48,844 

163Pa.St.ASR. 

78- 83 43, 780 

U5— 201 43,786 

20S— 210 43,789 

246—263 43,791 

253—268 43,796 

265—269 43,798 

381—388 43,800 

428—434 43,803 

581—577 43,808 

603—609 43,816 

609—637 43,818 

164Pa.St.ASE. 

142—159 44,686 

178—181 44, 597 

266—274 44,698 

308—325 44, 603 

328—338 44, 814 

489—477 44,624 

529—533 44, 628 

629—662 44,632 

165 Pa. St. ASR. 

6— 8 44,639 

65— 61 44,642 

118—126 44,644 

139—150 44,648 

199—207 44,652 

248—263 44,657 

267-275 44,660 

294—297 44,664 

330—338 44,666 

386—391 44, 671 

520—534 44, 674 

578—583 44,676 

586-606 44, 679 



166Pa.St.ASR. 

9— 21 45,638 

68—71 45,645 

72— 81 45,650 

121—132 45,656 

184—192 45,674 

414—422 45,680 

538—548 45, 684 

617—622 45,693 

167 Pa. St. ASR. 

18— 20 46, 658 

62— 74 46,669 

166—181 46,668 

259—264 46, 672 

298—301 46,677 

416-428 46, 670 

519—523 46, 689 

569—576 46.691 

l68Pa.St.ASR. 

47— 50 47, 877 

165—158 47, 880 

168—171 47, 882 

209—214 47, 884 

256—260 47, 886 

422-430 47, 889 

431—433 47,893 

468—484 47, 896 

616—522 47,901 

169Pa.St.ASE. 

310—316 47, 904 

316— ,326 47, 908 

338—339 47, 916 

405—416 47, 920 

472—478 47, 925 

564—578 47, 929 

626—832 47, 935 



15 B. I. A.S.B. 

I- 6 2,831 

S2- 35 »,844 

35- 40 9, sea 

40- 41 »,867 

68- 60 8,868 

72- 75 8,870 

76— 78 2,873 

90- 93 2,879 

121-127 2,881 

141-149 2,886 

182-184 2,892 

258-261 2,894 

300-301 2,897 

33S-341 2,898 

380-381 2,902 

418—421 2,905 

422-425 2,908 

443-445 2,910 

463—166 2,91S 

489-495 2,919 

605-S09...... 2,921 

605—509 2,921 

653-558 2,925 

it3-S66 2,929 

16 B. I. A.S.B. 

1- 4 27,721 

15— 18 27,724 

126-131 27.728 

219-224 27,733 

234—235 27,739 

304-308 27,741 

413—416 27,745 

4S8-462 27,749 

479-484 27,763 

937-541 27,759 

558-560 27,763 

597-603 27,767 

645-649 27,773 

74ft-745 27,777 

17 R.I. A.S.B. 

3- 8 33,850 

81— 85 33,855 

137-141 33,869 

195—196 33,863 

213-215 33,864 

220—222 33,867 

376-384 33,869 

388-391 33,878 

441-450 33,881 

475—477 33,890 

492—495 33,893 

682-585 33,897 

664—668 33,901 

731—733 33,905 



1- W 4,674 

136—152 4,687 

17J-179 4,709 

113-219 4,714 

283-290 4,719 

497-S06 4,726 

638-553 4,733 

27 S. C. A.3.K. 

2»-39 13,616 

107-110 13,623 

166-170 13,633 

309-318 13,636 

976-385 13,645 

456-464 13,653 

28S.0. A.S.B. 

18-23 13,660 

164-171 13,665 

Jll— 218 13,671 

S17-324 13,675 

373-382 13,631 

401—406 13,636 

413-431 13,690 

486-493 13,693 

29 S. C. A.S.B.. 

34- 45 13,706 

247-254 13,711 

265-278 13,716 

292-298 13,724 

355-369 13,728 

369-372 13,739 

395—407 13,742 

153-406 Ea.7« 

30 S. C. A.S.B. 

74-84 14,879 

85-93 14,833 

126—131 14,891 

131-140 14,897 

342-343 14,905 

860-370 14,910 

499-505 14,917 

539-549 11,923 

31 S. C. A.S.R. 

147-151 17, 17 

153-166 17, 22 

212—218 17, 25 

346-360 17, 30 

389-393 17, 36 

436—444 It, 40 

■81-588 IT, 48 

3S S. C. A.S.K. 

14- 17 17,832 

72-77 17,835 

127—130 17,843 

134-138 17,846 

165-170 17,860 

299—303 17,854 

351-358 17,857 

S65— 369 17,862 

«S7-4« 17.865 
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S.O.— Tex. 



83 S. 0. A.s.B. 

66-66 ^6, est 

175—183 ac, een 

367-389 «6, 67li 

4M-410 86,681 

605-511 86, 69i 

556—562 ««, 701 

84 S. C. A.s.B. 

69-62 «T, 783 

77- 85 87,786 

120-132 8T, 799 

165-169 87,811 

Sll-217 87,815 

S77— 388 87,820 

453-464 87,831 

604—508 87,839 

533-540 87,843 

35 S. C. A.S.B. 

1— 16 88,826 

42—53 88,833 

61-83 88,838 

362-266 88,847 

354-361 88,891 

381-385 88,855 

476-493 88,858 

493-507...... .88. 883 

36 S. C. A.s.R. 

93-100 3J,867 

110-118 31,860 

387—294 31,865 

295—302 31,869 

331—344 31,875 

404-420 31,883 

487-493 31,890 

67&-582 31,894 

37 S.C. A.s.B. 

1- 7 34,726 

200—213 34,736 

255-269 34,745 

327—335 34,752 

377—382 34,753 

402-^6 34,762 

406—413 34,766 

520-528 34,772 

38 S. C. A.S.B. 

263-270 37,753 

357—361 37,765 

366-372 37,767 

423-432 37,773 

488-406 37,776 

496—501 37,782 

39 S. C. A.s.B. 

146—151 39,704 

162—174 39,709 

259—265 39,716 

281—296 39,721 

323-383 39,731 

472-476 39,746 

B07— 514 39,750 



40 S. C. A.s.B. 

168—187 48,864 

828-331 48, 872 

331-833 43, 874 

363-373 48, 877 

390-383 48,887 

413—420 48,889 

629—533 48,897 

41 S. C. A.s.R. 

7i— 81 44,688 

163—168 44, 686 

177—191 44,700 

300—304 44,709 

337—340 44, 713 

399^07 44,717 

408—415 44,725 

508—517 44,739 

517—622 44,748 

43 S. C. A.s.R. 

104-m 46,697 

138—168 46,702 

211—223 46,719 

293—305 46,723 

367—368 46,734 

402—414 46,736 

528-642 46,743 



1 S. Dak. A.S.B. 

117—125 36,720 

150-155 36,726 

279-290 36,730 

388-401 36,739 

483—488 36,750 

483-496 36,755 

631-538 36,761 

642—650 36,767 

aS.Bak. A.s.B. 

1— 13 39,758 

ao— 220 39,768 

261-288 39,776 

269—285 39,783 

495—506 39,796 

640—651 39,802 

3S.Dak. A.s.B. 

49— 62 44,753 

65— 77 44, 766 

77— 86 44,771 

170—178 44,782 

187—198 44,788 

362-366 44, 799 

382—390 44, 802 

609—518 44,809 

4 S. B. A.s.B. 

22— 29 46,753 

47— 64 46,760 

105— no 46,766 

233—236 46, 760 

261—264 46,783 

265—271 46,766 

303—312 46,791 

639-661 46,796 



85 lenu. a.s.r. 

76-88 4,744 

189-203 4,762 

233-239 4,760 

333—342 4,769 

573-680 4,771 

627—633 4,778 

668-678 4,780 

683-702 4,786 

703-706 4,798 

707-711 4.800 

712-719 4,803 

720-723 4.807 

86Teiiii. A.S.B. 

14r-20 6,813 

73- 81 6,816 

146-154 6,821 

201-207 6,823 

219—223 6,832 

252-258 6,835 

343-345 6,840 

392-437 6,847 

695-731 6.864 

STTenu. A.S.B. 

32- 35 10,617 

69- 73 10,620 

78- 88 10,623 

190-297 10,630 

226-233....: 10,635 

244-261 10,648 

26-2-280 10,658 

MO- 385 10,669 

445—457 10, MO 

654—674 10,699 

726—745 10,712 

SSTenii. A.S.B. 

49-51 17,869 

52-75 17,870 

375-278 17,882 

299-309 17,884 

380-395 17,900 

396—399 17,903 

476—490 17,910 

673-677 17,913 

646-652 17,921 

693-704 17,«39 

747-752 17,933 

89 Tenn.A.3.B. 

1- 62 84,586 

423—426 84,614 

431—433 84,616 

609-621 84,618 

630-660 24,625 

90Tenn. A.S.B. 

36-43 85,665 

157-160 85,670 

161—166 85,673 

312-220 85,676 

335-241 86,681 

256-270 85,685 

271-279 85,693 

SOO-302 85,698 

601-611 25,700 

686-589 85,70? 

604-605 85,708 

646-646 25,707 

?9|i-7lO., .,,.85,703 



91Tenn. A.8.R. 

20— 27 30,858 

106-111 30,862 

164-162 30,865 

177-182 30,871 

183—194 30,875 

206—213 30,883 

385-387 30,887 

395-401 30,389 

463-468 30,893 

608—510 30,896 

625—531 30,898 

699-707 30,902 

723—725 30,907 

92 Tenn.A.s.B. 

81— 84 36, 68 

115-125 30, 71 

141-146 36, 77 

164—160 36, 81 

305-309 36, 85 

335—347 36, 88 

437—443 36, 96 

537—542 36,100 

559—572 36,104 

673—586 36,112 

697—706 36,120 

93 Tenn.A.s.B. 

63— 61 48,902 

173—190 48,907 

276—280 48,919 

353—368 48,921 

689—644 48, 931 

645-649 48,934 

650—660 48,937 

661—665 43,943 

687—690 48,946 

94 Tenn.A.s.B. 

27— 33 45,696 

123—176 45,700 

374-382 45,727 

426—441 45,738 

486—494 45,743 

513-583 45,748 

538—642 45,760 

B61— 657 45,763 

713-720 45,767 



68 Tex. A.S.B. 

23- 29 8,467 

150-154 8,476 

210-215 8,479 

231—234 8,484 

235-242 8,487 

814-321 8,494 

418-423 8,601 

488-^95 8,505 

621-526 8,511 

617-623 8,615 

713-719 2,621 

69 Tex. A.s.B. 

13-19 5, 17 

33—43 S, 33 

67-70 6, 38 

120-124 5, 31 

198-205 6, 37 

240—244 6, 41 

277-282 5, 45 

287—293 6, 49 

300-306 6, 63 

349-352 5, 69 

353-365 5, 63 

375-378 6, 71 

407-410 5, 74 

437—445 6, 78 

489-503 5, 86 

682-684 6, 96 

686-689 5, 98 

70 Tex. A.s.B. 

12- 18 8,566 

36—30 8,570 

34- 42 8,574 

126-132 8,583 

162-163 8,687 

283—298 8,693 

343-347 8,606 

371-375 8,608 

400—406 8,611 

530-537 8,615 

573-678 8,619 

602-609 8,624 

613-615 8,630 

643-649 8,633 

71 Tex. A.s.B. 

19- 23 10,725 

23- 28 10,729 

108-110 10,732 

143-149 10,734 

246-251 10,740 

330-335 10,745 

386-392 10,749 

400-406 10,753 

409-417 10,758 

491-499 10,766 

607-615 10,772 

670-579 10,790 

684-688 10,797 

609-614 10,300 

703-712 10,804 

759—760 10,813 

765-770 10,811 
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72 Tex. A.S.E. 

70— 78 13,753 

115—121 13,762 

127—138 13,776 

203-207 13,787 

373-281 13,793 

369-363 13,801 

375-387 13,805 

404-413 13,315 

■05-609 13,823 

663—664 13,823 

685-592 13,833 

136-639 13,839 

•54-659 13,843 

78 Tex. A.S.R. 

13-24 15,743 

47-66 16,753 

96-103 16,764 

117-124 16,771 

362-267 15,781 

311—315 15,785 

334-339 IS, 738 

663-574 15,794 

577-680 15,803 

U9-624 15,806 

74 Tex. A.S.B. 
1- 8 16,812 

89- 96 15,819 

206-216 16,827 

329-334 15,835 

404—408 15,840 

463-455 15,860 

474-480 15,862 

520-622 15,866 

. 530-634 15,858 

634-638 15,862 

647-650 15,866 

661-663 16,870 

661-656 15,873 

75 Tex. A.s.R. 

4— 9 16,867 

18- 19 16,872 

111-114 16,8' 

124-127. :... .16, 8'f 

161-155 16,87 

181-185 16,88 

310-315 16,887 

338-352 16,893 

352-356 16,908 

469-468 16,912 

469-473 16,915 

631-637 16,920 

673-533 16,926 

76 Tex. A.s.R. 

17-25 18, 17 

66-69 18, 29 

76- 83 18, 28 

102-105 18, 33 

317-219 IS 37 

262-267 IS 40 

337-343 IS, 45 

363-368 IS, 62 

368-371 18, 67 

421—137 18, 60 

611-619 IS, 78 



77 Tex. A.S.B. 

7- 14 19,727 

14- 13 19,734 

48— 64 19,738 

182—185 19,743 

191-195 19,748 

245-246 19,761 

283—286 19,752 

356—361 19,765 

455-464 19,761 

498—501 19,769 

617-626 19,772 

630—544 19,792 

560-666 19,796 

565-568 19,801 

616-619 19,803 

78 Tex. A.S.R. 

17—22 «2, 17 

96-102 82, 27 

163-169 22, 36 

169-176 22, 42 

294-293 22, 62 

298-300 22, 54 

372—375 22, 66 

378-385 22, 59 

543-546 22, 67 

666-663 22, 71 

597-602 22, 77 

621-627 22, 81 

661-664 22, 8? 

79 Tex. A.s.R. 

78-85 23, 308 

104-116 23,316 

179-184 23,327 

246-254 23,332 

310-314 2.3,340 

371-377 23,349 

427-436 23,360 

468—472 23,356 

640-543 23,361 

643-560 23,363 

611-618 23,370 

619-627 23,377 

80 Tex. A.s.R. 

1—22 26,705 

198-202 26,731 

261-269 26,735 

344-360 26,743 

362-368 26,749 

400-405 26,765 

420-426 26,759 

676-579 26,763 

643-645 26, 767 

645-648 26,770 

(48-652 26,773 

81 Tex. A.s.R. 

1— 9 26,776 

122—135 26,783 

152—158 26,794 

U9-162 26,801 

^2-226 26,804 

143-246 26,809 

153—253 26,811 

151—355 26,813 

896-399 26,821 

462—468 26,824 

471-474 86, 823 

606-611 26,831 

(44-648 26,837 



82 Tex. A.S.E. 

83-36 27,850 

68- 65 2J,852 

139-140 27,859 

196-204 27,861 

308-214 27,870 

859-269 27,877 

301-305 27,886 

323-328 27,891 

473-477 27,897 

1618-521 27,902 

631-536 27,908 

.639-542 27,914 

Ml-565 27,918 

614-617 27,926 

657-663 27,929 

64-671 27.935 

83 Tex. A.S.R. 

63— 60 29,630 

66— 69 29,632 

202—203 29,637 

231—238 29,639 

239-242 29,645 

325-328 29,648 

335-336 29,650 

421—424 29,653 

424—427 29,657 

452-460 39,660 

467-473 29,670 

526—628 29,675 

648-558 29,679 

650-663 29.690 

84 Tex. A.s.R. 

3- 7 31, 17 

107-112 31, 21 

174-185 31, 29 

218-226 31, 39 

^0-333 31, 48 

362-359 31, 61 

359-363 31, 59 

392-394 31, 63 

421-424 31, 66 

431-433 SI, 69 

433-437 31, 71 

460-454 31, 76 

662-570 31, 80 

632-637 31, 89 

85 Tex. A.S.R. 

22-28 34,777 

39-42 34,784 

168—167 34,787 

264-261 34,796 

261—264 34,806 

264—267 34,808 

332—335 34,811 

416—424 34,816 

663-556 34, 823 

680—687 34,826 

610-617 34,832 

86 Tex. A.s.R. 

1— 15 40, 803 

16— 24 40,818 

203—207 40, 829 

303-306 40,833 

360—358 40, 837 

868—374 40, 847 

380—400 40,853 

413—415 40,866 

610-617 40,870 

630—638 40, 878 



87 Tex. 


A.S.R. 1 


24 Tex. A 


ASR. 


7-14... 


.47, 


58 


7»-80 


6,875 


4»- 66. . . 


.47, 


65 


231-234 


5,879 


90— 94... 


47, 


72 


251-257 


6,882 


132—139. . . 


.47, 


79 


350-366 


5,888 


148-160. . . 


.47, 


8T 


387-393 


6,894 


229—238. . . 


.47, 


99 


489-494 


5,896 


277-281, . . 


•47, 


103 


642-651 


6,901 


287—295... 


47, 


10? 


662-669 


5,905 


3S0-338... 


.47, 


114 


670-584 


6,908 


647—553... 


..47 


121 


616-«26 


6,912 


653-557... 


..47 


125 






678—582... 


..47 


128 


25 Tex. A 

1-27 

173-198 

199-293 

360-267 

373-379 

420-425 

496-497 

697-699 

(31—622 

664-658 

n»-7a3 

36 Tex. A 

1- 13 

109-114 

167-164 

176-180 

190-191 

228-348 

274-287 

546-674 

27 Tex. A 

47-60 

146-163 

177-183 

194-196 

269-273 

386-393 

443-444 

445-447 

567-668 

608-616 

628-635 

635-638 

641-647 

38 Tez. A 

9-11 

61-64 

149-151 

18»-198 

203—213 

227-234 

308-309 

S70-376 

381-386 

613-616 

616-619 

623-524 

636-637 


ASB. 
8,427 
8,431 
8,435 
8,438 
8,440 
8,444 
8,446 
8,448 
8,449 
8,491 
8,492 

.ASB. 
8,494 
8,499 
8,460 
8,463 
8,470 
8,471 
8,477 
8,488 

.ASB. 
11,180 
11, 182 
II, 189 
11,192 
II, 193 
11,197 
II, 200 
11, 201 
II, 203 
11, 209 
II. 207 
11,214 
11,216 

■ ASB. 
19,809 
19,811 
19,815 
19,817 
19,826 
19,833 
19,837 
19,839 
19,845 
19, 891 
19,893 
19,866 
19.86« 
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Tex.— Va. 



29 Tez.A.ASR. 

«— 19 86,713 

W-22 85,715 

101-104 85, 717 

Ml— 205 85,720' 

S36-241 86,723 

J28-334 86,727 

401-408 86,730 

«M-4eS 85,733 

SO Tex. A.ASB. 

118-119 88,893 

129-139 8S, 895 

160-203 88,899 

810-313 as, 911 

333—838 88,916 

387—390 88,922 

412-416 88.926 

(19—422 88,930 

482-483 88,934 

487-492 88,935 

tSl-G59 88,944 

81Tex.Cr.ASB. 

46-61 ST, 788 

145-163 37,794 

173-176 37,799 

186-205 37,802 

318-330 37,811 

354-359 37,822 

486-489 37,826 

530-537 37,828 

651-S51 37,833 

697-600 37,834 

609-641 37,836 

82Tex.Cr.ASB. 

27— 29 40,758 

74— 78 40,760 

100—102 40,761 

180—184 40,763 

214—216 40,775 

275—277 40,776 

308—311 40,778 

812—319 40,782 

431—436 40,786 

635—552 40,791 

568-579 40,795 

SSTex.Cr. ask 

1— 8 47, 17 

100—101 47, 19 

128—137 47, a. 

143—147 47, 25 

2a— 289 47, 30 

367—379 47, 35 

492-601 47, 46 



60 Vt. A.a.B. 

1— 16 6, 84 

74- 78 6, 93 

94-108 6, 95 

188—198 6,103 

205—208 6,108 

235-248 6,110 

249-256 6,114 

268-271 6,118 

392-394 6, UO 

401—409 6,122 

427-439 6,125 

563-565 6,133 

571-677 6,135 

588-594 6,138 

662-669 6,141 

682-694 6,144 

61 Vt. A. s. ». 

1-13 16,877 

134-133 15,886 

220—229 16,889 

941—253 16,893 

313-330 16,903 

461—468 16,917 

488-500 15,923 

501-504 15,931 

62 Vt. A.S.B. 

132-135 88, 92 

178-183 88, 95 

206-208 88, 99 

247-254 88,101 

255—259 82,106 

300-309 88,109 

378-385 88,117 

448-454 88,121 

481-494 82,126 

63 Vt. A.S.B. 

1O1-105 85,743 

108-115 85,744 

127—133 25,748 

165-167 25,760 

153-168 25,763 

259-365 26,763 

296—299 26,763 

303-307 25,766 

350-354 26,769 

429—431 25,771 

437-442 26,771 

490-495 25,777 

605-509 26,780 

631-539 25,733 

604-608 26,731 

64 Vt. A.S.E. 

66- 77 33,908 

78-82 33,913 

89-96 33,917 

101—104 33,921 

221-232 33,923 

302—304 33,923 

313—315 33,930 

367—372 33,932 

450-453 33.936 

488-491 33.933 

491—495 33,941 

657-558 33,943 

671-679 33,944 



65 vt. A.S.E. 
1— 36 36,775 

213-221 36,802 

318-322 36, 861 

333—388 36,864 

377-381 36, 868 

406-412 36,871 

431—435 36, 876 

457—463 36, 870 

531—510 36, 884 

626—631 36,891 

66 Vt. A.S.R. 

21— 25 44,817 

70-76 44,820 

114-121 44,824 

129—133 44,829 

168—162 44,833 

187—190 44,836 

248—254 44,838 

273—276 44,848 

290-299 44,852 

439-446 44,859 

615—518. ...44,862 
523—628 ...44,864 

699-608 44,867 

679-692 44,875 

67 Vt. A.S.R. 

76— 81 48,800 

85— 89 48,804 

128-131 48,807 

223—226 48,810 

233—239 48,811 

2a— 254 48,815 

266—271 48,817 

454-460 48,821 

494—501 48,826 

602-507 48, 833 

617—629 48,831 



82 Va. A.s.n. 
sa-49 3, 77 

107-U4 3, 87 

140—153 3, 92 

359-370 3,106 

433-440 3,115 

644-646 3,121 

859-862 3,123 

890-902 3,136 

913-923 3,123 

83 Va. A.S.R. 

67— 74 5,251 

09-105 6,257 

232-237 6,262 

283-296 6,266 

331—337 6,273 

333—342 5,277 

355-360 6,281 

397—423 5,385 

659-663 6,305 

707-714 6,308 

317-326 6,317 

84 Va. A.s.B. 

116—129 10,319 

167-180 10,827 

217—220 10,836 

283-283 10,839 

337-340 10,860 

858-375 10,863 

498—508 10, 874 

813—819 10,883 

S34r-839 10,889 

900-905 10,893 

927-946 10, 39.S 

85 Va. A.S.R. 
61-75 17, 66 

306—320 17, 69 

459—470 17, 69 

609-516 17, 78 

676-689 17, 84 

765-768 17,101 

792-797 17,103 

857-366 17,108 

962—966 17,116 

86 Va. A.S.R. 

1-18 19,868 

67— 70 19,873 

165-168 19,876 

195-200 19,879 

313-222 19,883 

223-231 19,391 

232-237 19,398 

421—423 19,902 

696-720 19,908 

876-884 19,019 

1045-1049.... 19, 926 

87 Va. A. s. B. 

69— 62 24,646 

210-214 24,649 

354-359 24,653 

381—384 24,657 

404-409 24,659 

438-441 24,664 

497-605 84,668 

661-668 84,673 

706-TlO 24,673 

763-733 24,633 



88 Va. A.S.H. 

95-116 89,706 

236—238 89,716 

267-273 89,718 

330-337 29,723 

402—410 89,730 

633-640 89,744 

906-914 89,750 

993-1000 89,758 

1012-1016.... 89, 766 
1024-1028. ...29, 770 

89 Va. A. s. B. 

1-86 37,848 

455-465 37,879 

524-523 37,883 

801-825 37,897 

832-835 37, 891 

895-899 37,894 

90 Va. A.s.B. 

1—10 44,884 

46—64 44,890 

126-136 44,893 

161—156 414,002 

263—266 44,908 

297—303 44,910 

393—400 44, 916 

492-499 44,927 

600—506 44,934 

633—638 44,939 

687-692 44, MS 

790-794 44,950 

086—938 44.953 



Wash.— Wis. NUMERICAL TABLE OF CASES REPORTED. 



30 



1 Wash.. A.S.R. 

48-66 82,138 

i!06-213 »!8,143 

257-259 22.148 

341-344 22,160 

377-383 2«,152 

429-445 22,155 

446-462 22,169 

2 Wash. A.S.B. 

45-56 26.842 

198-203 26,851 

304-209 26,854 

S73-376 26,857 

409-117 26,860 

(35-441 26,867 

459—469 26,870 

612-525 26,877 

637—539 26,883 

60O-603 26,890 

C62-666..,...26, 897 

8 Wash. A..S.U. 

1— 6 28, 17 

166-171 2S, 21 

213-224 28, 25 

S16-326 28, 35 

878-385 28, « 

434-442 28, 60 

600—519 28, 66 

692-602 28, 72 

672-675 28, 80 

m-716 28, 83 

4 Wash. A.S.B. 

48- 54 31,899 

95— 98 31,904 

109-112 31,907 

161-166 31,910 

199-204 31,914 

263-285 31,919 

436—445 31,936 

(66-670 31,944 

788-791 31,948 

6 Wash. A.S.B. 

1—34 34,839 

128-135 34,851 

303-303 34,858 

309—318 34,863 

387-389 34,866 

406-409 34,868 

493-495 34,875 

624-627 34,877 

636—558 34,880 

6 Wash. A.s.K. 

84—86 36,126 

134-138 36,130 

173-177 36,142 

190-199 36,149 

302-314 36,156 

336-342 36,166 

408—410 36,172 

491—493 36,174 

607—513 36,176 

593-697 36,182 



7 Wash. A.s.R. 

4— 10 38, 861 

160-173 38, 866 

261—265 38, 885 

336—346 38, 888 

475—478 38,899 

628—533 38, 901 

676—531 38, 905 

695—602 38, 910 

8 Wash. A.s.R. 

35— 41 40, 886 

81— 94 40, 892 

156—161 40, 895 

194—202 40,000 

263—267 40, 907 

370—378 40,910 

427—432 40, 917 

649—561 40, 921 

652—658 40, 922 

9 Wash. A.s.K. 

142—146 43,827 

229—237 43,830 

355—356 43,837 

419-424 43, 839 

442—446 43,844 

446-448 43,847 

473-480 43,849 

481—484 43,855 

487—495 43,868 

518—524 43,865 

614—619 43,870 

10 Wash. ASB. 

124—135 45,772 

178—154 45,781 

3U— 314 45,787 

368—373 45,789 

393—402 45,793 

464-468 45,799 

499-507 45,803 

673—690 45,810 

1 1 Wash. ASE. 

21— 34 48, 847 

47— 63 48, 858 

120—124 48,870 

318—327 48, 874 

363—360 48, 880 

466—473 48, 885 

481—492 48, 890 



29 W. Va. ASE. 

1—48 6,622 

326-333 6,644 

385—389 6,650 

424—440 6,653 

441—462 6,664 

761-765 6,676 

30 W.Va. ASE. 

95—100 8, 17 

204-212 8, 22 

274—296 8, 29 

335-347 8, 55 

358-382 8, 66 

443-456 8, 88 

518—532 8,101 

SlW.Va.A.s.E. 

94—107 13,847 

156—161 13,860 

364-369 13,865 

459-463 13,870 

491-504 13,875 

649-659 13,887 

790-797...... 13, 896 

836-841 13,903 

851-867 13,909 

S3W.Va.A.s.E. 

1— 8 25,792 

134—144 25,797 

803-214 25,806 

Ml-318 25,817 

387-393 25,825 

•46-552 25,830 

662-666 25,836 

640-649 25.840 

33W.Va.A.s.E. 

14-31 25,848 

179-187 25,863 

188-191 25,891 

W6-293 86,894 

433-440 25,901 

626-547.. ....25, 908 

166-673 85,925 

34W.Va.A.s.E. 

49—62 26,901 

65—73 26,913 

240-244 26,921 

982—285 26,924 

667—666 26,927 

721-729 26,935 

730-737 26,942 

774-783 26,948 

35 W.Va.ASR 

16-36 29,774 

95-103 29,793 

165-166 29,800 

323-327 29,811 

492—500 29,820 

688-605 29,827 

698-706 29,843 



36 W.Va. ASE. 

84— 96 32,831 

165-179 32,842 

304-309 32,854 

329-341 32,869 

397—423 32,870 

671-681 S» 894 

37 W.Va. ASR 

159—175 38,17 

242—257 38,30 

396—406 38,47 

746-756 38,57 

838—846 38,67 

38 W.Va. ASR. 

63- 58 45,836 

66— 70 45,841 

158—168 45,846 

177—182 45,653 

n2— 325 45,859 

390—404 45,872 

39 W.Va. ASE. 

35— 46 45, 884 

196—214 45,894 

299—312 ....45,912 

072—475 45,925 

479-489 45,928 

567-578 46,938 



69 Wis. A.s.R. 

43- 52 2,103 

99-115 2,717 

182-187 2,728 

203-211 2,732 

324—230 2,7.18 

292- 300 2,740 

392—395 2,745 

442-454 2.748 

470—476 2,753 

496-498 8,756 

576-681 2,767 

599-604 8,760 

613-617 2,764 

621-627 2,767 

70Wis. A.S.B. 

6- 10 5,114 

19- 69 5,117 

111—122 6,148 

178-184 6,156 

196-902 5,159 

207—316 6,164 

216-234 5,168 

216—224 6,163 

261-267 6,174 

420-440 5,178 

693-600 6,187 

71 Wis. A.S.B. 

1- 7 6,190 

64— 58 6,194 

114—130 6,201 

279-288 5,211 

304-309 5,216 

350-.S68 6,220 

368-372 6,224 

372-333 5,226 

454-459 5,233 

495. .502 5,236 

524—529 5,240 

653-558 6,243 

585-691 5.245 

72 Wis. A.S.B. 

36—41 1,818 

42- 54 7,823 

62-102 J, 837 

268-272 7,364 

289—294 J, 867 

423-429 7,870 

516—623 7,873 

823-534 7,879 

666-587 7,885 

591-607 7,900 

73 Wis. A.S.E. 

27— 29 9,761 

78- 84 9,763 

142-146 9,767 

147—157 9,769 

169-177 9,778 

203-211 9,784 

248-251 9,789 

346-351 9,791 

885—401 9,795 

404—409 9,806 

436—445 9,810 

B89— 598 9.816 
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74 Wis. A.s.R. 

26- 31 IT, 118 

162-157 IT, m 

176-189 IT, 125 

SIO— 226 11,131 

271-278 IT, 144 

307-329 IT, 149 

355-360 11,168 

387-S90 II, m 

450—452 IT, 174 

634-538 1T.175 

75 "Wis. A.s.R. 
82-91 IT, 178 

116-120 11,184 

170-178 IT, 186 

191—193. 11,193 

494^-499 IT, 195 

499-510 IT, 198 

568-562 IT, 206 

76 Wis. A.S.E. 

35-43 20, 17 

62- 66 SiO, 23 

86- 89 20, 26 

120-135 80, 99 

177—221 80, 41 

269-273 80, 69 

308-313 80, 71 

368—373 80, 76 

874-386 80, 79 

600-604 80, 89 

657-662 80, 92 

77 Wis. A.S.R. 
87—94 80, 96 

136—142 20,102 

228-236 80,106 

236-246 80,115 

288-304 80,123 

601—505 80,136 

573—579 20,139 

689—693 80,143 

693-600 80,146 

618-621 80.151 

78 Wis. A.S.E. 

27- 33 83,339 

89— 98 83,393 

167—170 83,399 

209-213 83,400 

300-309 83,404 

316-320 23,411 

391—396 83,414 

427-434 83,417 

672-678 83,422 

602-611 23,423 

615—627 83,435 

652-656 83,443 

79 Wis. A.S.K. 
47— 53 84,698 

147—152 24,702 

2U— 221 ....24, '06 

316—320 24,715 

321—831 24,717 

414^-422 24,722 

426— 4SD 24,728 

455—465 24,732 

687—591 24,737 

651—654 24,740 

658-664 24, 743 



80 Wis. A.s.R. 

16-21 8T, 17 

21— 28 8T, 20 

98-106 8T, 25 

219-222 8T, 32 

253-258 8T, 34 

307-313 87, 37 

455-459 8T, 42 

459-466 2T, 44 

B23-530 2T, 47 

631—540 8T, 61 

676-584 8T, 63 

690-593 8T, 69 

605-608 2T, 71 

624-630 8T, 73 

6U-647 8T, 7i 

81 Wis. A.S.R. 

24—33 89, 85L 

48- 58 89,856 

59- 62 89,863 

67—72 89,866 

148-151 89,870 

151-167 89,877 

195-207 29,882 

239-247 89,891 

313-321 29,898 

335-340 89.905 

563-566 89,910 

566-571 89,913 

583-593 89,917 

602-623 89, 9» 

83 Wis. A.S.R. 

1-16 33, 17 

112-119 33, 29 

222—230 33, 32 

286-289 33, 37 

289-295 33, 39 

807-312 33, 44 

313-316 33, 47 

346-352 33. 60 

390-393 33, 56 

460-487 33, 67 

546-667 33, ?2 

83 Wis. A.s.R. 

31- 44 35, 17 

90-170 35, 27 

364-372 35, 67 

446-455 36, 73 

656-560 3S. 77 

84 Wis. A.S.R. 

53- 69 30,895 

60—70 36,899 

76- 79 30,905 

80— 93 30,907 

105—119 36,917 

269—276 36,924 

239—295 36,928 

381-397 36,932 

438-462 36,937 

585-596 36,948 

669-669 36,956 



85 Wis. A.S.R. 

26— 43 39, fl3 

80— 90 39,819 

94- 96 39,828 

162—173 39,828 

187—192 39, 834 

240—251 39,838 

332—339 39, 844 

382—397 39, 849 

400-411 39,8.55 

451—457 39, 860 

492—497 39, 864 

587—588 39,867 



86 Wis. A.S.R. 

19— 24 39, 869 

31— 42 39, 873 

77— 82 39, 877 

128—139 39, 881 

255—265 39, 888 

281—291 39, 893 

291—292 39, 900 

352—368 39,902 

393—397 39,906 

597—606 39, 903 

634—841 39, 912 

645—646 39,918 

649—655 39,919 



87 Wis. A.S.B. 

1-14 41,17 

72— 80 41,23 

105—111 41,30 

120—126 41, 33 

177-180 41,38 

223—227 41,40 

291—292 41,43 

340—348 41,45 

472—477 41, 51 

485—495 41, 55 

562—666 41,62 

597—606 41,64 

634—643 41,69 

660-668 41,74 



88 Wis. A.S.R. 

163—166 43,876 

180—184 43,877 

188—209 43, 880 

287-298 43, 893 

316-317 43,906 

334—342 43, 907 

397—399 43,911 

442—450 43,913 

488—492 43,918 

612—620 43,920 

538—642 43,925 

563—561 43,928 

689—596 43, 931 



89 Wis. A.s.R. 

10— 23 46, 81S 

38— 41 46,818 

52— 60 46, 820 

161-164 46,824 

171—182 46,625 

264—277 46,830 

278—290 46,834 

297—814 46,839 

354-358 46,846 

371-380 46, 849 

645—551 46,855 

551—558 46,858 

653—658 46,861 

661-668 46,864 

90 Wis. A.s.R. 

39— 45 48,899 

123—129 48,901 

215-224 48, 905 

225—231 48,911 

272—282 48, 928 

370-407 48,987 

608—515 48,946 

516—521 48. 949 

629—639 48.954 



3 Wyo. A.S.R. 

478-488 31, 94 

613-663 31,122 

«39-666 31.106 



